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سنڌ نيشنل اڪيڊمي ٽرسٽ 


0 /بي لطيف آباد 4.حيدرآباد 


سنهين سُتي سبيو., مون ماروءُ سين ساھه 
ويٺي ساريان سومرا! گولاڙا ۽ گاھ 
هنيون منهنجو هت ٿيو. هت مي ۽ ماه 
پکن منجه پساھ, قالب رهي ڪوٽ ۾ 


(شاھ عبداللطيف ڀٽاڻي) 


ڪنڌي جهليو ڪانهن, عاشق اڀو آهون ڪري 
تو ڪُن ٻوڙي سهڻي. ٻيلي منهنجي ٻانهن 
دريا توتي دانهن ڏيندس ڏينهن قيامم جي 


(شاھ لطيفُ) 


ليکڪ جو تعارف 
باب پهريون: 
انصاف جي اهميت 


انصاف جو درت کوليو! 
ڇا انصاف جو بند درگلندو؟ 
باب ٻيو: 

پاڻيءَ جي ورهاست 
سنڌ پر پاڻيءَ جي کوٽ خلاف ڇا ڪرڻ کپي؟ 
اچو ت گريٽر ٿل ڪينال کان ڪجه اڳتي ب ڏسون. 
هن سال اپريل پر پوک لاءِ پاڻيءَ جي صورنحال. 
پاڻيءَ ٺاھ تي عمل ۽ ورهاست جا ٻٽا معيار. 
ايندڙ ربيع ۾ر پاڻي کوٽ کي منهن ڏيڻ وارا اپاءِ. 
ارسا جي فيصلي خلاف سنڌ حڪومت آواز ڇو 
نئي اٿاري؟ 


پڇڑيءَ پر آباد سنڌ سان پاڻي ور ۾ر انصاف ڇو 


سنڌ کي پاڻيءَ جي پورائي لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ 
پاڻي مامرن بابت انگ آکر ۽ سفارشون ڇا ٿيون 


چون؟ 


باب ٽيون: 
وڏا ڊيم 
اچو ت حقيقت پسند ٿيون! 
ميڊيا مهرم ۽ پاڻيءَ جون اصل حتيقتون. 


ڊيمر ڀرڻ وارو سوال ۽ پاڻيءَ جي وهڪرن جي 


اسان کي اکوڙي ڊيم جي مخالفت ڇو ڪرڻ 
گهرجي؟ 

ڪالاباغ ڊير ۽ صوبن ۾ر پاڻيءَ جي ورهاست جا 
مسًُّلا. 

پنجين موسمرا 

ڪالاباغ ڊيم مامري کي جيتًُارڻ جي ڪوشش ڇو 
بكي ٿکي؟ 

عالمي مالياتي ادارا ۽ وڏا ڊيم۔ 

ايندڙ اليڪشني مه ۾ ڪالاباغ ڊيم اشو جي 
اهميت! 


بغليار ۽ ڪالاباغ ڊير جي ڀيٽ. 


ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ لاءِ عالمي بينڪ جي نين 


چرڀر. 
باب چوٿون: 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جو گهرجون 
تريءَ ن سب ڀائيءَ جو جون 
سنڌ جي مرندڙ ڊيلٽا کي جياپو ڪيىن ملي سگهندو؟ 


ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن جون 


ڳالهھ. 
سنڌ طاس معاهدو ۽ نسُون اڀياس. 
انڊس ڊيلٽا جي جياپي لاءِ گهريل پاڻي. 


ڪالاباغ ڊيم, ئني ڪاميٽي ۽ ڊاتُون اسٽريم وارا 


ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ٿيندڙ اڀياس ۽ سنڌ جا جاثز 
خد ٿا. 


ڪوٽڙيءَ کان هيٺ رهندڙن کي ب جيُن جو حق 


انڊس ڊيلٽا جو جياپو ڪين ممڪن آهي؟ 
انڊس ڊيلتا بچاتڻ لاءِ پاڪستان فيشر فوڪ فورم 
جي جدوجهد. 
باب پنجون: 
سيڊا 
سيڊا(:5104) کي سڄي سنڌ مان ڇو ن ٿا ڪڊو! 
سيڊا کي سنڌ مان ڪڍيو وڃي يا هلايو وڃي. 
باب ڇهون: 
بودون 


ڇا هن سال سنڌ ۾ر ٻوڏ ايندي؟ 


سنڌ ۾ ايندڙ ٻوڏن کي ڪين منهن ڏجي؟ 

سنڌو جي ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ آمريڪي درياھ 
جو مثال. 

سنڌ ۾ر ٻوڌ کي منهن ڏيڻ جا بندوبست ٿيل آهن. 
سنڌ ۾ر امڪاني ٻوڌ کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪهڙا اُپاءَ 


وٺجن. 


ٻوڏ سنڌ مان ڪين ٿي گذري؟ 
کيرٿر جبلن واري ٻوڏ کي ڪيڻًن روڪجي؟ 
باب ستون: 


سکربيراج 


سکر بيراج ۾رگڏو ڪين پُجي ويو؟ 
هاڻي ت حڪومت ئي ڪجه ڪري ڏيکاري. 
سکر بيراج ”فيل" ٿيڻ جي صورت ۾ر ڇا ٿيندو؟ 
سکر بيراج کي تباهيءَ کان بچائڻ لاءِ تڪڙن 
اپائن جي ضرورت. 
سکربيراج تي ڇا پيو ٿئي؟ 
سکر بيراج جا نقص ۽ مرمت جي ڪهاڻي! 
باب ائون: 

حيدرآباد شهر جو برساتن پر ٻڌڏڻ 

حيدرآباد شهرکي ڪنهن جي نظر لڳي وئي آهي. 


سياڻن ماڻهن جي غلطين کي بيو قرف ورجائيندا 
آهن! 
برسات پر ٻڌڻ کان بچاءَ وارا متصروبا ڪيُن 
جوڙجن؟ ٰ 
باب ناٿون: 
زراعت کي ڪنهن هٿي وٺائجي 
پاڻيءَ جي موجوده صورتحال ۾ سنڌ جي زراعت 
لاءِ ڇا ڪرڻ کپي؟ 
پاڻيءَ جي کوٽ جا سنڌ جي زراعت تي پوندڙ اثر۔ 
باب ڏهون 
متفرى 
ٻي آباديءَ کي ب منڇر وانگر برباد ڇو ٿا ڪيو؟ 
پاڻيءَ بچاءَ جو بگڙيل نظام ۽ واهن جا گهارا. 
پاڻيءَ سبب ٿيندڙ زرعي تباهي کي ڪين 
روڪجي! 
سيوهڻ بيراج بدران رحماني بيراج جي تجويز ۾ 
ڪيتري سچائي آهي؟ 
چوٽياري ڍنڍ ڇو نٿي ڀرجي؟ 
جنرل مشرف جي ڪتاب ۾۾ر سنڌ بابت ڪيل 
ماڻهن جي خوشحاليءَ جو خاتمو آڻيندڙ رٿائون؟ 
درياهن جي بادشاهي ۽ بيراجن جي اهميت! 


پاڪستان ۾ بجليءَ جي بحران کي ڪين منهن 


پاڻيءَ کان سواءِ سنڌ ڇا هي؟ 

پرديس ۾ر رهندڙ سنڌي سنڌ لاءِ ڪهڙو درد رکن ٿا؟ 
بجليءَ جي بحران مان نڪرڻ جا ڪهڙا دڳ آهن. 
پاڻيءَ منجه پساھ. 


وڏا ڊډيم, سنڌ ۽ ٻرڏ هندڙ سنڌي. 
ير ۽ پرديهہ ۾ رهندڙ سندي 


مهاڳ 


مان سنڌ جي پاڻيءَ جي مسحُلن بابت روزان ”ڪاوش“ ۾ وقت بوقت 
مضمون لکندو رهندو آهيان. انهن مضمونن جو پهريون گلدستو مون سنڌ وارن کي 
پنهنجي ڪتاب ”ڪالا باغ ڊيمر ۽ صوبن ۾ر پاڻي جي ورهاست جا مستًلا” جي 
عنوان سان آڪٽوبر 2006 ۾ر پيش ڪري چڪو آهيان. انهيءَ ۽ 65 مضمون هُئا 
جيڪي ڊيمن جي عالمي ڪميشن, ڪالا باغ ڊيم, پارليا ماني ڪاميٽي ۽ فني 
ڪاميٽي بابت هئا. انهن مضمونن ۾ر وڏن ڊيمن. ڪالاباغ ڊير ۽ صوبن ۾ر پاڻيءَ 
جي ورهاست جا تماممر گهڻا تفصيل آهن ائين سمجهو ت انهن پر سنڌ واري پاڻي 
ڪيس جي تاريخ ۽ سنڌ جو موقف ڀرپور انداز ۾ر ڏنل آهي. 

پاڻيءَ سان واسطو رکندڙ مسمًلا رڳو ڪالا باغ ڊيم, وڏا ڊيمر ۽ پاڻي جي 
ورهاست ٺناهن, اسان وٽ گهڻي ڀاڱي پاڻي جي کوٽ رهي ٿي پر جڏهن درياھ 
اٿلن ٿا ۽ ٻوڏون اچن ٿيون ت سنڌ لاءِ ٻيا مسُلا پيدا ٿين ٿا. وري جڏهن کير ٿر 
جبلن تي مينهن پون ٿا ۽ اتان لهندڙ تکو ۽ تيزپاڻي ڪاڇو ٻوڙي ٿو ۽ کنڊن کان 
پوءِ قمبر. شهداد ڪوٽ ۽ دادو ضلعن کي ٻوڙي ٿو ت سنڌ وارن تي وڏي آفت 
اچي ٿي. جيعُن هن سال جون جولائي ۾ ٿيو. درياھ جي پاڻي جي کرٽ آبپاشي 
نظام ۽ ڊيلٽاتي اثر وجهي ٿي. انڊس ڊيلٽا ۾ گهٽ پاڻي ڪري تمرجا ٻيلا سڪن 
ٿا. سمنڊ چڙهي اچي ٿو ۽ آباد زمينن کي برباد ڪري ٿو ۽ ڊيلٽا جي ماڻهن جي 
روزگار تي لت اچي ٿي. اڻ مندائيون تيز ۽ تکي برساتون اسان جي شهرن کي 
ٻوڙن ٿيون جيمًن گذريل سال حيدرآباد شهر ٻڏو. سيڊا جا مسُلا آهن جنهن ۾ر 
هڪ نون نظام سنڌ وارن تي زوري مڙهيو پيو وڃي جنهن جي اسان کي پڪ آهي 
ت سنڌ پر هلي نن سگهندو. وري اسان جا آبپاشي وارا پراڻا اثاثا (855619) آهن 
جن جي مناسب سارسنڀال جي سخت ضرورت آهي مثال طور سکر بيراج جنهن 
۾ر جنوري 2004 جي بندي ۾ر تمام گهڻو نقصان ڏٺو ويو, ۽ اهو ذري گهٽ ويو هو 
پر پوءِ تڪڙڻ ڪمن ڪري بچي ويو انهيءَ کان علاوه ٻيا مختلف مستًلا آهن 
جِيمن چوٽياري ڍند جو نہ ڀرجڻ., منڇر ڍند جو برباد ٿيڻ. آر. بي . او . ڊي جو 
ٺاهڻ, ۽ زراعت کي بچائڻ وغيرا. انهڻ سان گڏ ڪالاباغ ۽ وڏن ڊيمن وارو رينگٽ 
ت آهي ئي آهي. هن ڪتاب ۾ اهي سڀ ڳالهيون آهن. 

ڪتاب ۾ ڪل 67 مضمون آهن جن مان 66 اهي آهن جيڪي روزان 


”ڪاوش" ۾ وقت بوقت ڇپيا آهن ۽ هڪ پاڪستان فشر فوڪ فورمر جي انڊس 
ڊيلٽا کي بچائڻ واري جد وجهد ۽ جاکوڙ بابت آهي جيڪي هُنن وقت بوقت 
پنهنجي هر دلعزيز چيئرمين جناب محمد علي شاھ جي نگهباني هيٺ ڪيون 
آهن. 

مان هي ڪتاب تمام خلوص ۽ نيڪ نيت سان سنڌوارن جي خدمت ۾ 
پيش ڪريان ٿو ۽ اميد ڪريان ٿو ت هي ڪتاب ب منهنجي پهرين ڪتاب وانگر 
تمام مقبول ٿيندو شاھ صاحب چئٌي ويو آهي ت: 

محبت پائي من ۾ر, رنڍا روڙيا جن 


تن جو صرافن, اڻ توريو اگهايو 


محمد اآدريس راجپوت 
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هن جڏهن پهريون ڀيرو پنهنجو آرٽيڪل مون ڏانهن موڪليو هو ت مون 
اهو سوچي ان جو آرٽيڪل ڪج ڏينهن رکي ڇڏيو هو ت هو ب عام ڪامورن 
جيان رٽائرمنٽ کان پوءِ مڙئي پنهنجي لاءِ ڪا وندر ڳولهڻ چاهي ٿو, ان ڪري 
آرٽيڪل لکي موڪليو اٿس, ائين ئي جيُن اسان وٽ ڪي ڪامررا رٽائرمنٽ 
کان پوءِ وندر لاءِ يا ت سياست ڪندا آهن. يا ڪتاب لکندا آهن. يا وري ”روح ”کي 
ريجهائڻ لاءِ ڪا ”بزم" قار ڪري وقت پاس ڪندا آهن. پوءِ هڪ ڏينهن جڏهن 
اسان وٽ آرٽيڪلز جو قحط هو. ڇاڪاڻ جو انهن ڏينهن ۾ نن ڪي سياسي اشو 
ايترا گرمر هئًا ۽ نہ وري عالمي طور تي ڪو واقعو رونما ٿيو هو, جو انٽرنيٽ جو 
سهارو وٺي پڙهندڙن جي دلچسپيءَ جو ڪو مواد ڪڍي وٺجي ها. اهڙي 
صورتحال اسان کي هن جي آرٽيڪل جو سهارو وٺڻ تي مجبور ڪيو. مون 
پنهنجي ٽيبل جي خاني مان هن جو پاڻي واري اشوءَ تي لکيل آرٽيڪل ڳولي 
لڌي ۽ جڏهن ان کي پڙهيو ت ان آرٽيڪل پنهنجي حيرت جي حساب سان ليڊ 
آرٽيڪل واري جڳه والاري, جيئن سولي سنڌيءَ پر چئبو آهي ت ”هو آيو ۽ 
ڇانئُجي ويو." ائين ئي هو ب آيو, ۽ پڙهندڙن مٿان ڇانسُجي ويو. 

هو محمد ادريس راجپوت آهي. جنهن جا بعد ۾ مسلسل آرٽيڪلز ايندا 
رهيا. مسلسل اهي ليڊ واري جڳه والاريندا رهيا ۽ پاڻيءَ جي حوالي سان 
مسلسل سنڌ جو ڪيس مضبوط ڪندا رهيا. مان سمجهان ٿو ت راجپوت صاحب 
کان اڳ ڪالا باغ ڊير ۽ پاڻيءَ جي حوالي سان سنڌ جو ڪيس جذباتي انداز ۾ 
وڙهيو ويندو رهيو, جنهن پر فني دليل ۽ ڊيٽا جي وڏي کوٽ محسوس ٿيندي 
هئي. پر جڏهن راجپوت صاحب لکڻ شروع ڪيو ت عام ماڻهوءَ کي ب سمجه ۾ 
اچي ويو د ڪيوسڪ ڇا ٿيندو آهي. ۽ اير اي ايف ڪهڙي بلا آهي! هن مهل 
جيُڪڏهن سنڌ جي عام ماڻهوءَ کي ڪيوسڪ ۽ اي اي ايف جي ڄاڻ آهي ت اهو 
سڀ فقط ۽ فقط راجپوت صاحب جي ڪري ئي آهي. اهو راجپوت جنهن جو 
مضمون اسان کوٽ واري صورتحال ۾ هلايو هي ان راجپوت صاحب انگن آکرن, 
ڊيٽا ۽ فني ٻوليءَ ۾ سيکاريو ت پاڻيءَ جي کوٽ جو ڪيس ڪيُن وڙهجي. مون 
کي ياد آهي ت هڪ ڏينهن صبح جو سنڌ اسيمبليءَ جو اجلاس ٿيو, جنهن جي 


ايجنڊا تي ڪالا باغ ڊير واري اشو تي بحث جو وڏو امڪان هو, جنهن ڏينهن 
اجلاس رٿيل هو ان کان هڪ ڏينهن پهرين شام کان ئٿى اسان وٽ ڪاوش آفيس 

۾ر اسيمبليءَ جي ناميارن ماڻهن ع جا فون اچڻ شروع ٿيا تہ صبح جو اجلاس پر 
هن ايجندا تي ڳالهائخو آهي. اوهان وٽ ان موضوع تي ضرور راجپوت صاحب 
لکيو هوندي ان ڇا لکيو آهي مهرياني ڪري پرائنٽون ٻڌايو ت جيئن صبح جو 
ايوان پر انهن پوائنٽن جي بنياد تي ڳالهائي سگهجي. ان مان اندازو اهوئي 

ډٍِ لڳائي سگهجي ٿو د سنڌ جي عام ماڻهن کان وئي اسان جي چونڊيل نمائندن 
تائين جيڪڏهن ڪير پاڻيءَ جو ڪيس وڙهي ٿو ت ان کي راجپوت صاحب جو 
سهارو ٿي وٺڻو پري ٿو, مان سمجهان ٿو ت هاڻي جيڪڏهن ڪنهن چونڊيل 
نمائندي کي ڪنهن ايوان, ڪنهن عام ماڻهوءَ کي عوامي ڪچهري, يا ڪنهن 
صحافيءَ کي سرڪاري بريفنگ ۾ ڪالا باغ ڊيمر کي رد ڪرڻ لاءِ دليل گهريل 
هوندا ت هن کي ڪنهن اخباري آفيس فون ڪري راجپوت صاحب جا دليل 
معلوم ڪرڻ جي ضرورت پيش ن اچڻ گهرجي. ڇاڪاڻ جو هن جو ڪالا باغ ڊيم 
۽ پاڻيءَ جي ٻين مستُلن تي ڪتاب مارڪيٽ ۾ر اچي ويو آهي,. هي سنڌي 
ڪتاب آهي پران کان اڳ راجپوت صاحب جو هڪ ڪتاب پا ٹيءَ وارن مسمُلن تي 
تئي انگريزيءَ ۾ ب اچي چڪو آهي. 

ڪالا باغ ڊير اسان جي سياست جو هڪ اهڙو موضوع آهي. جيڪو پراڻو 

ٿي وري نسُون ٿيندو رهي ٿو. مان سمجهان ٿو ت اسان وٽ ايتري 160(0110] 
شايد ئي ڪنهن موضوع جي ٿي هجي. جيتري 0آا160(/0] ڪالا باغ ڊيم واري 
موضوع جي ٿي آهي. مختلف وقتن تي مختلف شڪليون مٽائي ساڳيو موضوع 
ٿوري وقت کان پوءِ وري سان جي بحث هيٺ ايندو رهي ٿو. پران ۱0٣1ا160(0]‏ جو 
اهو فائدو ضرور ٿيو آهي جو اهو موضوع جذباتي سفر ڪندي ڪندي هاڻي هڪ 
اهڙي ميجوئرٽيءَ تي پهچي چڪو آهي جو اهي فورمر جتي جذبات کان وڌيڪ 
دليلن کي اهميت هوندي هئي, اتي هن موضوع تي سنڌ جو ڪوب ماڻهو پنهنجو 
ڪيس اعتماد سان وڙهي رهيو آهي. اهي حڪومتي فورم هجن يا غيرسرڪاري 
تنظيمن پاران گهرايل مذاڪره جنرل مشرف پاران ڊيم جي حق پر شروع ڪرايل 
مهم هجي. يا ڪي بين الصريائي فورم اتي دليل بازيءَ ۾ ڪالاباغ ڊير جا 
مخالف هارائيندا رهيا آهن. انهن وٽ هن مهل دليل ڪوب ڪونهي. سواءِ ”قومي 
مناد“ جي. 


راجپوت صاحب جو هي ڪتاب ڪو نين سري سان ناهي لکيو ويو پرهي 
ڪتاب انهن ئي مضمونن جو مجموعو آهي, جيڪي ڪاوش پر شايع ٿي چڪا 
آهن. هونءَ اخبارن ۾ اڪغر اهڙا مضمون ۽ ڪالم شايع ٿيندا آهن جيڪي وقت 
گذرڻ سان گڏ اهميت وڃائي ويهندا آهن يا انهن کي وري پڙهڻ غير ضروري هوندو 
آهي. پرهي اهڙا مضمون آهن جن کي پڙهڻ جي ماضيءَ ۾ ب ضرورت رهي, حال 
۾ر ب انهن جي وڏي اهميت آهي ت گهٽ ۾ر گهٽ ويجهي مستقبل ۾ر ب هي غير 
اهم ناهن ٿيڻا. منهنجي خيالن ۾ هي ڪتاب ناهي پر سنڌ جي پاڻي ڪيس جو 
هڪ مڪمل متدمو آهي. جنهن ۾ر فني دليل ب آهن ت اهي واعدا ب آهن جن جي 
بنيادن تي ماضيءَ جي حڪمرانن سنڌ سان ڪي معاهدا ڪيا. پر پنهنجي واعدن 
۽ معاهدن جي انحرافيءَ کان سواءِ انهن سنڌ کي ڪجه ب تن ڏنو. ذڪر رڳو انهن 
واعدن ۽ معاهدن جو ناهي جيڪي ماضيءَ ۾ر ٿيا پر ذڪر انهن واعدن جو ب 
آهي, جيڪي حال جا حڪمراني ڪري رهيا آهن, اهي واعده جن جي آئيٺي ۾ 
سنڌ جي خوشحاليءَ واري تصوير چٽي پنُي وڃي. اسان وٽ پاڻيءَ جي کوٽ ت 
آهي ئي آهي پر ان کان وڌيڪ پاڻيءَ جي کوٽ تي لکڻ وارن جي کوٽ آهي. ۽ 
انهن ماڻهن جي کوٽ آهي جيڪي پنهنجن لکڻ لاءِ ڪو هڪ شعبو يا 
سبجيڪٽ چونڊين, ڇاڪاڻ جو هي اسپيشلائيزيشن جو دور آهي. جنهن ۾ر دنيا 
جا ماڻهو ڪنهن ب هڪ شعبي جي مهارت رکڻ کي ترجيح ڏين ٿا. اسان وٽ 
مصيبت ت اها آهي جو هڪڙو ئي ماڻهو هوندو جيڪو پاڻي کوٽ تي ب لکندو ت 
اڪانامامڪس جي موضوع تي ب طبع آزمائي ڪندي ادب جي ماهر طور ب 
اسٽيجون والاري ويٺو هوندو ت ٻوليءَ جي ماهر طورب پنهنجا خيال بيان ڪندیى 
زراعت جو شعبو ب ڄڻ ت ان جي خيالن جو محتاج هوندو ت سنڌ ۾ر ٿيندڙ 
سيڙيڪاري کي ب هو پنهنجو سبجيڪٽ سمجهندي ملھ راند کان ويندي 
ڪرڪيٽ تي ب ڳالهائيندو ت زلزلن تي لکڻ کان ب ن مڙندو. پر اهڙي صورتحال 
کي ڏسندي ادريس صاحب جي حرالي سان اها ڳالھ ڪرڻ لازمي آهي ت هو 
پنهنجي موضوع کان ڪڏهن تر جيترو ب ن هٽيو, هو چوندو رهيو آهي ت, ”پاڻيءَ 
واري موضوع کان هٽي ٻين موضوعن تي لکڻ ائين ئي آهي., جيئٌن ڪير مله 
ڇڏي ڳائڻ شروع ڪري ڇڏي." هن فقط مله ئي ڪي آهي ۽ انهن سان واھ جي 
ملھ ڪئي اڻٿس. جيڪي ڪالاباغ ڊير جا حمايتي آهن. اهو راجپوت صاحب جي 
ملھ جو ئي ڪمال آهي جنهن جي ڪري سنڌ سرڪارکان وٺي مخالف ڌرتائين ۽ 


ٽيڪنوڪريٽس کان وٺي صحافين تائين ان اشو تي هر هنڌ دليلن سان ڳالهائي 


”يتا 

راجپوت صاحب آبپاشي کاتي جو ڇهن سالن تائين سيڪريٽري رهيو 
آهي. ۽ جين هو ٻين ليڪكن کان ان ڪري مختلف آهي جو هن پنهنجي لکڻ 
لاءِ اهوئي شعبو چونڊيو آهي. جنهن ۾ هو سمجهي ٿو ت ايمانداريءَ سان نڀائي 
سگهندي تيئن ٿئي هو هڪ ڪاموري طور ب ٻين ڪامورن کان ان لحاظ کان 
مختلف آهي. جو رٽائرمنٽ کان پوءِ ڪا وڏي سرڪاري ڪرسي سيڙائڻ کي هن 
ڪا ترجيح نہ ڏنٽي, جيڪڏهن ائين ڪري ها ت پوءِ شايد هو ائين بي باڪيءَ سان 
لکي ن سگهي ها جيُن هاڻي هو ملڪ جي هن حساس ترين مستلي تي کليل 
نموني لکي سگهي ٿو. ائين ب ناهي ت ڪو هن کي رٽائرمنٽ 'کان پوءِ 
ڪانٽريڪٽ تي سرڪاري ڪامورو ٿي رهڻ جي آاَڃ ن ٿي. آڇون ٿيون, پر هن انهن 
آڇن کي ب دليلن سان رد ڪري ڇڏيو, اڃا جڏهن راجپوت صاحب رٽائرمنٽ جي 
ويجهو هكا, تڏهن سرڪار کين آڇ ڪكي ت هو سرڪاري گڏجاڻين پر ٿيل فيصلا 
ميڊيا کي ن ٻڌائي ۽ ان ڏس پر ٿيندڙ بحشن ۾ر حصو ن وٺي ت خڪومت کيس ٻن 
سالن جي ايڪسٽيئشن ڏيڻ لاءِ تيار آهي. پر راجپوت صاحب سرڪار جي اها آڇ 
قبول ن ڪئي. ۽ رٽائرمينٽ وٺي ڇڏي. ان کان پوءِ ”سيڊا" جهڙو وڏو ادارو, جنهن 
جي سربراهي سنڀالڻ لاءِ مقابلي بازي ٿيندي رهي. ان جون واڳون سنڀالڻ لاءِ 
راجپوت صاحب سان رجوع ڪيو هو, پر هن انهيءَ دليل سان اها آڇ قبول ٿ 
ڪئي ت ”سيڊا سنڌ جي زراعت کي تباھ ڪرڻ وارو پراجيڪٽٿٽ آهي. مان ان 
تباهيءَ جي سريراهي نٿو ڪري سگهان. پوءِ اها سريراهي انهن وجي ڪئي جن 
جي زيانن تان سنڌ سنڌ, لهي ئي نٿي, جن جي هر ڳاله سنڌ کان شروع ٿي سنڌ 
تي ختم ٿہّي ٿي. 

راجپوت صاحب جڏهن ب ملندو آهي تڏهن اها ڳالھ ڪندو آهي ت, ”مان ت 
هڪ ٽيڪئوڪريٽ هئُس, ليکڪ ڪاوش رارن بنايو آهي. پر مان سمجهان ٿو ت 
هو ليکڪ ان ڪري بڻجي سگهيا آهن جو هڪ درد مند دل رکن ٿا, جنهن دل ۾ 
سنڌ رهي ٿي. ن رڳو ايترو پر سنڌ جو اهو درد کين ايمانداريءَ سان شيُر ڪرڻ جو 
ڏان؛ ب اچي ٿو. راجپوت صاحب جڏهن کان ڪاوش ۾ر پاڻيءَ وارن مستُلن تى 
لکڻ شروع ڪيو, ۽ ڪالا باغ ڊيمر جي دليلن سان مخالفت ڪکي. تڏهن اسان کان 
ٻ سوال بار بار ٿيندا رهيا. هڪ اهو سوال ت ”آخر راجپوت صاحب جي سنڌ ۾ 


ڪيترا ايڪڙ زمين آهي. جو هو پاڻي کوٽ تي ايترو لکي ٿو؟” حيرت انگيز ڳاله 
آهي جو راجپوت صاحب وٽ هڪ ايڪڙ زمين ب ناهي. ٻيو سوال اهو ٿيندو رهيو 
آهي ت ”ڇا راجپوت صاحب سنڌي ۾ر لکندا آهن؟” ان جو جواب اهو آهي ت سندن 
سنڌي لکڻي ايتري سولي ۽ سادي هجي ٿي. جيُن بلڪل ڪو ٻهراڙيءَ جو 
ماڻهو ڳالهائيندو هجي. مان سمجهان ٿو ت راجپوت صاحب جي مقبوليت جا 
جتي ٻيا سبب آهن اتي هن جي ٻوليءَ جي سادگي ب آهي جنهن ڪري ماڻهن کي 
ڪيوسڪ ۽ ملين ايڪڙ فوٽ ب سمجه ۾ر اچي ويا آهن. 

راجپوت صاحب جو ”ڪالا باغ ڊير ۽ صوبن ۾ر پاڻيءَ جي ورهاست جا 
مسگلا” جي نالي سان شايع ٿيل هن ڪتاب ۾ ڪاوش جا شايع ٿيل مضمون آهن 
شايد اهوگي سبب آهي جو ڪتاب جو ٽائيٽل بلڪل ان طرز تي آهي. جيُن 
ڪاروش جي ايڊيٽوريل پيج جو گيٽ اپ هجي ٿو. ٽائيٽل مان ئي لڳندو ت ڄڅ 
.اٹبٺ جي اندران ڪاوضش آهي. ء٤‏ اهي ب بلڪل ائين کي آهي. ڪتاب اندر 
ڪاوش آهي. ۽ اها ڪاوش ادريس صاحب جي ٿي آهي. ان ڪاوش کي ڪتاب 
جو روپ سنڌ نيشنل اڪيدمي وارن ڏنو آهي, ڪتاب ۾ ڪاوش حا 65 مضمون 
آهن جيڪي ادريس صاعب لکيا, جيڪڏهن ڪير چاهي ٿو ت پاڻيءَ وارن مسئلن 
تي لکيل 65 مضمون کيس هڪ هنڌ ملي وڃن ۽ کين ڪنهن ضرورت وقت هن 
کان پڇڻ جي محنت ڪرڻي ن پوي ت پوءِ هي ڪتاب سندن وڌي مدد ڪري 
سگهي ٿو. اهو ڪتاب جيڪو ادريس صاحب جي اندر ۾ بند هو, هاڻي ادريس 
صاحب ان ڪتاب ڀر بند آهي جيڪو حڪومت جي رهنمائي ب ڪري سگهي ٿو 
ت مخالف ڌرکي ڳالهائڻ لاءِ زبان ڏيئي سگهي ٿو ٍ 


منظورميراڻي 
(روزان ڪاوش 15 ڊسمبر 2006ع) 
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انصاف جو درت کوليو! 


ٻي عالمي جنگ دوران ڪجه اخباري نمائندا هڪڙي ڏينهن سر ونسٽن 
چرچل سان مليا. هڪڙي هوشيار ۽ زيرڪ نمائندي اوچتو سوال ڪيو ت ”سائين 
مها برطانيا جو ڇا ٿيندو؟” چرچل هن اوچتي سوال تي اخباري نمائندي کي ڪو 
جواب ڏيڻ بدران كانڪگس ٿي هڪ سوال پڇيو ت ”هن سوال مان تنهنجو ڇا مطلب 
آهي؟” اخباري نمائندي آسمان ڏانهن اشارو ڪندي چيس ت ”سائين ڏسو ڪون 
ٿا جرمن جا جهاز ايتري تعداد پر لنڊن مٿان حملو ڪري رهيا آهن جو آسمان 
ڍڪي ڇڏيو اٿن. جتي چاهين بر ڪيرائي سگهن ٿا. ان مان برطانيا خطري ۾ 
آهي. اڃا اوهان پڇو پيا ت منهنجو مطلب ڇا آهي." اخباري نماندي جي اهڙي 
برهمگيءَ تي چرچل وڏي اعتماد سان وراڻيو ت ”بابا وڃ برطانيا جي عدالتن جو 
حال وڃي ڏس. جيڪڏهن اهي اڃا ماڻهن کي انصاف ڏين پيوڻ ت برطانيا جو وار 
ب ونگو نہ ٿيندو. پر جيڪڏهن عدالتون ماڻهن کي انصاف نٿيون ڏين ت تنهنجا 
خدشا صحيح آهن." پوءِ سڀني ڏئو ت ٻي جنگ عظيمر ۾ر جرمني هارايو ۽ برطانيا 
پنهنجي اتحادين سان کٽيو ۽ چرچل جي چوڻ مطابق انصاف ۽ عدل جي فتح 
ٿي. ڇا برطانيا جي فتح مان اهو سمجهجي ت چرچل جي چوڻ موجب برطانيا 
رڳو ان ڪري فتح حاصل ڪئي. ڇوت اتي جي عدالتن مان انصاف جي روايت 
ختم ن ٿي هئي. 

اسان وٽ انصاف جا حال هيڅا پيا نظر اچن. انصاف اهو آهي جو برسات 
جا متاثرين کاڌو ٿا گهرن ت مٿن گوليون هلايون ٿيون وڃن. اها ڳالھ ڪا رڳو 
ڪرڻ جي ڳالھ ڪونهي. پرائين ٿيو آهي. الله ڪري جن سان اين ٿيون آهي. تن 
ساڻ اڳتي انصاف ٿئي. ڳالھ ڪندا آهن ت هڪڙي ڏينهن سکر ڀرساڻ امروٽ 
شريف ۾ر انگريزن جي بادشاهي دوران امروٽ شريف وارا بزرگ پنهنجي مريدن 
سان گڏ اوطاى تي ويٺا ها ت هڪڙو انگريز ڪرنل شڪار ڪندي اوطان ڏانهن 
لڙي آيو. ضروري آڌر ڀاءُ کان پوءِ بزرگ صاحبن پنهتجن مريدن کي چيو ت ”بصرن 
جي ڳوڻ کڻي اچو ت هن انگريز کي ڪجه ڏيکاريون." مريد بصرن جي ڳوڻ کڅڻي 
آيا ت بزرگ حڪر ڏنو ت ”ڳوڻ جو منهن کولي سڀ بصر پٽ تي لاهي ڇڏيو. 
حڪر جي تعميل ٿيڻ کان پوءِ بزرگ چيو ت وري سڀ بصر ڳوڻ ۾ وجهي ڇڏيو." 
پوءِ هڪڙو بصر ڳوڻ مان ڪڍي ڳوڻ جو منهن بند ڪرايائون, پو. ڳوڻ مان ڪڍيل 
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بصر کي چاقوءَ سان هڪ خاص رخ ۾ر چيرو ڏنائون. پوءِ حڪر ڪيائون ت ”ڳوڻ 
جو منهن کولي سڀہي بصرپٽ لاهي ڇڏيو” حڪر جي تعميل ٿي ۽ انگريز ڪرنل 
سوڌو سڀني ڏٺو ت ڳوڻ مان نڪتل سڀني بصرن ۾ر ائين چيرا هئا, جيسُن بزرگ 
ڳوڻ مان ٻاهر نڪتل بصر کي چيرو ڏنو هو. بزرگ صاحب ڪرنل کي چيو ت ”الله 
سائين مون کي ايتري طاقت ڏني آهي ت لنڊن ۾ ويٺل تنهنجي بادشاھ جي 
سسي هتي ويهي لاهي سگهان ٿو.” انگريز ڪرنل اهو ڏسي بهانو ڪري ڀڄي ويو. 
جڏهن انگريز هليو ويو ت هڪڙي مريد همت ڪري بزرگ صاحب کان پڇيو ت 
سائين جڏهن الله سائين اوهان کي ايتري طاقت ڏني آهي ت پوءِ انگريزن جي 
بادشاھ جي سسي ڇو نئا لاهيو ت اسان جي انهن مان جند ڇِٽي. بزرگ صاحب 
فرمايو ت, مون کي انهيءَ جي اجازت ناهي. ڇو جو انگريزن کي هتي انصاف قاثم 
ڪرڻ لاءِ موڪليو ويو آهي. 

حضرت علي ڪر الله وجهه جو قول آهي ت: 

الملڪ يبتي مع الڪشس ولا يبتيٰ مع الظلم. 

(ڪنهن جي ب ظلم واري حڪومت نٿي هلي سگهي). عدل ۽ انصاف 
جي انهيءَ اهميت کان پوءِ اچو ت ڏسون ت سنڌ سان ڇا ٻيو ٿئي, پاڻي ۽ ناڻي جي 
ورهاست ۾ر سنڌ سان نا انصافي ٿي رهي آهي. ملڪي آئين جي شق 153 مطابق 
سڀني شڪايتن لاءِ گڏيل مئادن جي ڪائونسل جوڙڻي آهي. انهيءَ شُق جو 
ترجمو هيٺ ڏجي ٿو. شق 153 هڪڙي گڏيل مفادن جي ڪائونسل هوندي. جڪا 
صدر صاحب ٺاهيندو انهيءَ جا ميمبر سڀني صوين جا وڏا وزير هوندا آهن. ان 
سان وفاقي حڪومت مان ايترا ئي ميمبر هوندا جن کي وزير اعظم متقرر ڪندو. 
وزير اعظم جيڪڏهن انهيءَ ڪائونسل جو ميمبر هوندو ت, هو انهيءَ ڪائونسل 
جو چيئًر مين ب هوندو. ٻي صورت ۾ صدر ڪنهن ب وفاقي وزير کي جيڪو 
ڪائونسل جو ميمبر هوند انهيءَ کي چيُرمين مقرر ڪندو. ڪاثونسل جا 
فيصلا اڪثريتي راءِ سان ٿيندا. 

فوجي حڪومت جي ٽن سالن واري دور ۾ اها ڪائونسل ختمر ٿي وئي 
هئي. هينئر عوامي حڪومت کي آئي اٽڪل 7 مهينا ٿي ويا آهن. پر اها 
ڪائونسل نت جڙي آهي. يعني انصاف نٿو ملي پر انصاف جو در ب بند آهي. 
جڏهن انصاف جو در بند ٿيندو ت ڇا نتيجو نڪرندو. ظاهر آهي رد عمل ٿيندو ۽ 
ماڻهو احتجاج ڪندا ۽ روڊن تي نڪرندا. جڏهن احتجاج ڪندي ماڻهو روڊن تي 
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نڪرن ٿا ت چڱن مڙسن ۽ ڏاڍِن مڙسن کي تڪليف ٿٿئٌي ٿي. چڱا مڙس چون ٿا ت 
ماڻهن کي سمجهايو ت روڊن تي نہ نڪرن, طاقتور ڌرين جي نمائندگي ڪندي 
پنجاب جو گورٺر پاڻ ڪراچي آيو. سنڌ وارن کي ٻڌايائن ت ٿل ڪينال جو ڪر ت 
بند ن ٿيندو. پر سنڌ وارا احتجاج نن ڪن. ٺاپر ڪن. جڏهن ناانصافي وارو ڪم 
هلندو ت احتجاج جو رد عمل ڪيمُن بند ٿيندو. 

چون ٿا تہ ٻهراڙي ۾ جتي ساده ۽ غريب ماڻهو رهندا هئا, اتي مسجد جي 
پاڻيءَ جي استعمال واري کوھ ۾ هڪ ڪتو ڪري پيو ۽ مري پيو. ماڻهن کي 
اچي ڳڻتي ورتو ت هاڻي انهن نمازين جو ڇا ٿيندي ڇو جو کوھ جو پاڻي ناپاڪ ٿي 
ويو هو. نيٺ گڏجي مولوي صاحب وٽ ويا ۽ پڇيائون ت ”سائين ڪتو کوھ ۾ر 
ڪري مري پيو آهي ۽ پاڻي ناپاڪ ٿي پيو آهي, اسان ڪين پاڻيءَ کي پاڪ 
ڪريون.” مولوي صاحب صلاح ڏني ت ”کروھ مان چاليه ٻوڪا پاڻي ڪڍي ڇڏيو 
ت پاڻي پاڪ ٿي ويندو.” انهن چاليه ٻوڪا پاڻي ڪڍي ڇڏيو, پر پوءِ ب کوھ جي 
پاڻيءَ مان ڌپ نہ وئي. وري مولوي صاحب وٽ ويا ۽ چياثون ت ”سائين اسان 
اوهان جي چوڻ تي چاليه ٻوڪيا پاڻي ڪڍي ڇڏيو آهي پر اڃا کوھ جي پاڻيءَ 
مان ڌپ پُي اچي هاڻي اسان ڇا ڪريون؟" مولوي صاحب رڙ ڪري چيو ت ”ڪتو 
کوھ مان ڪڍيو يا ن؟" هنن جواب ڏنو ت ”سائين اسان ڪتو ت کوھ مان ڪوٽ 
ڪديو آهي." مولوي صاحب جواب ڏنو ت ”ابا پهرين نجس ۽ ناپاڪ شيءِ کي کوھ 
مان ڪڍ ون ت چاليه ٻوڪا ڪڍڻ مان ڇا ٿيندو.* َ 

مان بہ سمجهان ٿو ت جيستائين سنڌ جي کوھ مان نا انصافين وارو ڪتو 
ن ڪڍبو, احتجاج ت بند ن ٿيندا ۽ جيڪڏهن ڪجه وقت لاءِ بند ٿي ب ويا ت وري 
ٿيندا. انهيءَ ڏس پر پهرين ضرورت اها آهي ت انصاف جو بند درت کوليو. گڏيل 
مفادن جي ڪائونسل ت جوڙيو ت جيمُن ماڻهو روڊن تي اچڻ بجاءِ ڪنهن انصاف 
واري جاءِ جو درت کڙڪائي سگهن. ائين ت ڪونهي ٿ.. 

تل کي اعازت ڀڄ تقد کا سس 
لمٺ ته مرياوٴن بي ري ٹرگي صياد يا سچ 

منهنجي سنڌ جي وڏي وزير کي درخواست آهي ت وزيراعظ صاحب تي 
زور ڀري ت هو گڏيل مفادن جي ڪائونسل جوڙي ت جيئُن سنڌ پنهنجا مسمُلا 
انهيءَ سامهون پيش ڪري. انصاف گهري سگهي. 

(روزان ڪاوش: 06 آگسٽ 2003ع) 
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ڇا انصاف جو بند درگلندو؟ 


انگريزي اخبار ڊان جي هڪ خبر مطابق وفاقي حڪومت قومي سطح تي 
پاڻي جي جهيڙن کي اڪلائڻ ۽ پاڻي واري قومي پاليسي تي عمل ڪرائڻ لاءِ 
هڪ سيل قائمر ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. انهيءَ سيل جو سربراھ هڪ 22 هين 
گريڊ جو آفيسر هوند جيڪو پاڻي جي معاملن بابت وسيع تجريو ۽ سوچ رکندڙ 
هوندو. سيل جا مکي هيٺان ڪر هوندا. 

(آ) پاڻي جي معاملن تي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ. 

(۱) ڊگهي عرصي واري سيڙپڪاريءَ جا منصربا ٺاهڻ ۽ ترجيحات مقرر 
ڪرڻ. 

(آ)آ) نين ڄاڻ ڏيڻ وارو نظام ۽ جديد تجزياتي سسٽم متعارف ڪرائڻ. 

(( پاڻي جي ورهاست ۽ هلندڙ پاليسي وارن معاملن تي ڌيان ڏيڻ. 

انهيءَ سيل سامهون مکي حدف اهو هوندو ت ڄاڻو ۽ هنرمند ماڻهن جي 
هڪڙي ٽير گڏ ڪري, جيڪا قومي سطح تي پاڻيءَ جي حڪمت عملي وارن 
سوالن ۽ چٌُلينجن کي منهن ڏئي سُگهي. جنهن ۾ مکي هيٺيون ڳالهيون شامل 
هونديون. ٰ ڇ 

(۱) ملڪ جي پاڻي جي ذريعن کي ترقي وٺائڻ. 

(ا) موجوده آبپاشي نظام کي نين ايراضين تائين وڌائڻ. 

(آ۱) موجوده آبپاشي نظام کي سڌارڻ. 

انهيءَ سيل جي حوالي سان ڳالهيون ت تمام سٺيون ڪري ويا آهن, پر 
ڪمن جو دارومدار ٺيڻن تي آهي. انصاف ۽ عدل اهڙيون شيون آهن, جن تي ملڪ 
جي بتا ۽ سلامتي جو دارو مدارهجي ٿو. جنهن معاشري ۾ انصاف ڪونهي. اُنهي 
معاشري حي باقي قائر رهڻ جو ڪو جواز نٿو بچي. چاهي اهو معاشرو پاڻ کي 
ترقي يافت سڏرائي يا اسلامي. حضرت علي ع جو قول آهي ت, ”الملڪ يبقيٰ مع 
الڪفر ولا يبقيٰ مع الظلم" يعني اهو ملڪ هلي سگهي ٿو. جتي انصاف هجي پوءِ 
ڀلي کڻي اهو ملڪ ڪافرن جو هجي. پر اهو ملڪ نٿو هلي سگهي. جتي ظلم هجي 
۽ انصاف ن هجي. ڀلي اهو ملڪ پاڻ کي اسلامي سڏرائي. وفاقي حڪومت جي 
نئئين سيل تي ڪجھ ڳالهائڻ کان اڳ اچو ت ڏسون ت پراڻا ٺاهيل ادارا ڪين 


ڪر ڪري رهيا آهن. ڏسون ت اهي ماڻهن کي انصاف ڏئي رهيا آهن يا ن؟ 

ارتا(ائدش رڊرسسٽم اٿارٽي)؛ 

صوبن جي وچ پر پاڻي جي ورهاست وارو مامرو انگريزن جي وقت کان هلندڙ 
آهي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ ۽ ٿي درياھ هندستان ڏانهن وڃڻ ڪري اهو معاملو 
وڌيڪ سنگين ۽ ڏکيو ٿي ويو. ڪيتريون ڪميشنون ۽ ڪاميٽيون ٺهيون, پر 
فيصلو ن ڪري سگهيون. 1991ع پر انهيءَ وقت جي وزير اعظم نوازشريف جي 
ڪوششن سان هڪ اتفاق راءِ وارو ٺاھ ٿي ويو, جيڪو سنڌ جي نڪتءِ نگاھ کان 
هڪ مثالي ٺاھ ت ڪون هو, پرپوءِ ب هڪ مت لکت وارو ٺاھ آهي. جيڪڏهن اڃا 
ٺاھ ڪرڻ ۾ر دير ڪريون ها ت پنجاب پنهنجون ضرورتون وڌائي اڃا ب پاڻيءَ جو 
وڌيڪ حصو وٺي وڃي ها. انهيءَ ٺاھ تي عمل ڪرائڻ لاءِ هڪ ادارو ٺاهيو ويو. 
جنهن کي ارسا چون ٿا. انهيءَ اداري پر پٺج ميمبر آهن. هر ڪنهن صوبي مان هڪ 
هڪ ۽ هڪ ميمبر وفاقي حڪومت جو آهي. انهيءَ اداري (ارسا) پر فيصلا 
اڪثريتي راءِ جي بنياد تي ڪيا وڃن ٿا. ارسا جو چيُرمين واري واري سان ميمبرن 
مان ئي چونڊي هڪ سال لاءِ مقررڪيو وڃي ٿو. يعني چيگرمين هر سال مٽجي ٿو 
ت جيسُن سڀني صوبن کي نمائندگيءَ جو وارو ملي. انهيءَ اداري ٺهڻ کان پوءِ پاڻي 
وارا سڀ مامرا ٺيڪ ٿي وڃڻ گهرجن ها. پرنيتون ٺيڪ ن هجڻ ڪري ائين ن ٿي 
سگهيو آهي. پاڻي جي ورهاست ڀر سنڌ سان هينگر ب زيادتيون ٿين ٿيون, جيڪي 
هن ريت آهن. 

(۱) کوٽ واري وقت پر ورهاست ٺاه پر ڏنل ڏهاڪن مطابق نٿي ٿئي. 

((۱) ورهاست 1977ع کان 1982ع تائين سراسري کنيل پاڻي جي بنياد 
تي ٿہُي ٿي ۽ اُهو ٺاه جو حصو ناهي. 

(أآ۱) سڀکُي صوباکوٽ ۽ واڌ ۾ حصيدارآهن. پركوٽ واري وقت ۾ر سرحد 
۽ بلوچستان کي کوٽ نٿي ڏني وڃي. 

(0آ) ٺاھ ٿيڻ کان 13 سالن پوءِ بہ ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي جي گهرجن لاءِ 
اڀياس ن ڪرايو ويو ۽ نن ڪوٽڙي کان هيٺ مناسب پاڻي ڇڏيو ويو. هن سال اهو 
اڀياس شروع ڪرايو ويو آهي. 

مٿين ڳالهين مان خبر ٿي پوي ت ارسا پاڻي جي انصاف واري ور نٿي 
ڪري ۽ ارسا هڪ فيل ٿيل ادارو آهي. 

هڪڙي صوبي زور ڀريو ت ڪالاباغ ڊيم ٺاهي نين ايراضين کي پاڻي ڏنو 
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وڃي. جڏهن ٻين صوبن انهيءَ ڳاله تي اعتراض ڪيو ت مسئُلي کي حل ڪرڻ 
لاءِ ۾ ڪاميٽيون جوڙيون ويون. هڪ پارلياماني, ۽ ٻي فني ڪاميٽي. ٻنهي جا 
سربراھ سنڌي رکيا ويا ت جيُن سنڌ وارن جو اعتماد بحال ٿٿئي. پارلياماني 
ڪميٽيءَ جو چيُرمين سينيٽر نثار احمد ميمڻ کي ٺاهيو ويو., جنهن تماممر تڪڙا 
۽ نمائشي اجلاس ڪري پنهنجي رپورٽ ڏئي ڇڏي. جيڪا اڃا تائين اسرار 
بڅيل آهي. ڪا خبر ناهي ت انهيءَ رپورٽ ۾ر ڇا آهي؟ يعني ڪاميٽي جي 
ڪارڪردگي ”ٽائين ٽائين فش" ٿي وئي. فني ڪاميٽيءَ جو سريراھ جناب اي 
اين جي عباسي کي مقرر ڪيو ويو, جيڪو پاڻي پر ناانصائي ڏسي صوبائي 
آبپاشي وزارت کاڻ استعيفيٰ ڏثي چڪو هو. فني ڪاميٽي کي اهڙا مول متا ڏنا 
ويا. جن مان ڪو کڙ تيل نڪرڻ ناممڪن هو. پوءِ اهي مول متا عباسي صاحب 
جي چوڻ تي تبديل ڪيا ويا ۽ ڪاميٽي کي سال اندر يعني فيبروري 2005ع 
تائين رپورٽ ڏيڻ لاءِ چيو ويو. ڪاميٽي ۾ اهڙا ٺڪر ميمبر رکيا ويا. جن مان 
سنڌ جي هڪڙي ميمبر سردار احمد مغل کان سواءِ جنهن سچائي جو ساٿ ڏٿر, 
باقي ڪالاباغ ڊير جا حامي آهن ۽ چون ٿا ت هڪڙي ميمبر ت اهو ب چيو ت, 
”پاڻي هجي نن هجي ڊيم ٺاهڻ کپي. پوءِ ڀلي انهيءَ ڊيم کي هوا سان ڀرڻو پوي." 
سال پوري ٿيڻ کان پوءِ ب ڪاميٽي پنهنجي رپورٽ ن ڏني آهي. جنهن ڪري 
ماڻهن کي انومان آهن ۽ صحيح صورتحال ن معلوم هجڻ ڪري ڪيترا افراھ ب 
ڦهلجي رهيا آهن. هڪڙا چون ٿا ت سرڪار کي في الحال رپورٽ ن کپي. جو 
ماحول مرضي وارو ناهي. ٻيا چون ٿا ت سرڪار کي خبر آهي ت عباسي صاحب 
واري رپورٽ سرڪار جي مرضي مطابق ن هوندي, تنهن ڪري سرڪارکي رپورٽ 
کپي ٿي ن. ٽيان چون ٿا ت عباسي صاحب جي رپورٽ ڏسي ڪو ب عالمي 
سيڙپڪار پپُسا ڏيڻ تي راضي ن ٿيندو. مطلب ت ارسا وانگر اتي ب نيتن ۾ر رولو 
آهي. 

وري قومي سلامتي ڪائونسل جوڙي وئي آهي. جنهن جو هڪ مول متو 
”بحرانن کي منهن ڏيڻ“ (!18]180600600ب0 2)]5]5)) آهي. يعني اها گنجائش 
رکي وئي آهي ت جيڪٽهن عوام ڊير ٺاهڻ خلاف آوازاٿاري ت انهيءَ کي قومي 
سلامتي جو مسثلو بڻائي چكئي سگهجي. اتي ب مان چوندس ت نيتون ٺيڪ 
ناهن ۽ جيستائين نيتون ٺيڪ نٿيون ٿين, ڪو ب ادارو گهريل نتيجا ڏئي ن 
سگهندو. پاڻي جي شعبي واري سيل جو ب ساڳيو حشر ٿيندو. منهنجي خيال م 
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يا ت اهو مونجهارو پيدا ڪرڻ لاءِ آهي. يا خيال مٽ ڪرائڻ لاءِ. مون کي سمجهہ 
مر نٿو اچي ت اسان حقيقتن کي منهن ڏيڻ کان ڇو ٿا ڊڄون, جو واري ۾ منهن 
تٿي سمجهون ٿا ت بلا ٽري ويندي!؟ اسان آئين مطابق عام مفادن واري 
ڪائونسل ڇو نٿا جوڙيون, جنهن کي پاڻي جي جهيڙن کي حل 
ڪرڻ جو اختيار آهي. انهيءَ مطابق مامرن کي اڪلا ئڻ لاءِ هيليون 
طريقيڪار رکيو ويو آهي. 

(۱) شڪايت ملڻ تي ڪائونسل ڪيس ٻڌڻ کان پوءِ يا ت پاڻ فيصلو ڏئي 
ڇڏي. يا صدر صاحب کي هڪڙي ڪميشن ٺاهڻ جو لکي, جنهن ۾ تجريہ ڪار 
آبپاشي, انجنيئرنگ ۽ انتظاميا جا ماهرهجن. 

(0آ) ڪميشن جي رپورٽ اچڻ کان پ پوءِ ڪائونسل انهي تي ِن ۽ 
پنهنجو فيصلو ڏيندي. 

(0) جيڪڏهن ڪا صربائي حڪومت يیا خود وثاقي حڪومت ڪائونسل 
جي فيصلي تي راضي ن هجي ت پارليامينٽ کي لکي موڪليندي, جنهن تي 
پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس ٿيندو. اهو گڏيل اجلاس جيڪو فيصلو ڪندي اهو 
حتمي هوندو ۽ سڀني کي مڃڻو پوندو. چون ٿا ت جهانگير بادشاھ ماڻهن جون 
شڪايتون ٻڌڻ لاءِ ۽ انصاف ڪرڻ لاءِ هڪ گهنڊ لڙڪائي ڇڏيو هو, جيڪو ب 
فريادي گهنڊ وڄائيندو ه, بادشاھ دربارلڳائي يڪدر ان جي فرياد جو فيصلو 
ٻڌائي ڇڏيندو هو. هڪڙي دفعي هڪ پوڙهو ۽ بکيو گهوڙو گهنڊ تي ڄاول ول 
کائڻ لڳو, جنهن ڪري گهنڊ وڄي پيو. بادشاھ جڏهن ڏٺو ت هي هڪ پوڙهو ۽ 
بکيو گهوڙو, جنهن کي اُن جي مالڪ گهٽين ۾ر رلڻ لاءِ ڇَڏي ڏنو هو ت مالڪ کي 
گهرائي حڪم ڪيائين ت, جيمُن هن اڳي گهوڙي جي سار سنڀال ڪكي هئي ت 
هينمُُ ب ڪري ڇو جو گهوڙي پنهنجي جواني مالڪ جي خدمت ۾ گذاري هئي. 

ڇا وفاقي سرڪا رکان اميد ڪيون ت پاڻيءَ جي مامرن ۽ انصاف ڪرڻ لاءِ 
انصاف جي عدالت جو درگوليندي. يعني عام مفادن جي ڪائونسل جوڙيندي. 

هيءَ حڪومت پنهنجي روشن خياليءَ جون دعواثون ت ڪندي رهي ٿي. پر 
جڏهن کان لاهور ۾ عاصہ جهانگير وارو واقعو ٿيو آهي. تڏهن کان ان جي روشن 
خياليءَ جي حقيقت تي هونءَ ئي ڪيترا سُڪ پيدا ٿين پيا. مان انهيءَ بحث ۾ 
نٿو پوان ت گڏيل ميراٿن صحيح آهي. يا غلط, پر ايترو ضرور چځي سگهجي ٿو ت 
ڪنهن عورت سان ايسُن سلوڪ ڪرڻ ڪنهن ب صورت ۾ر درست ڪونهي. جڏهن 


اسان انساني حقن جي ڳالھ. يا روشن خياليءَ جي دعويٰ ڪريون ٿا ت پوءِ انساني 
حق رڳو ڳالهيون ڪرڻ جي حد تائين نن هجن, پر عملي طور تي ب انهن تي عمل 
ٿيڻ گهرجي. مان سمجهان ٿو ت هتي وڏي پر وڏي انساني حقن جي ڀڃجڪڙي اها 
ٿي آهي, جو ڪنهن کي ان جي حصي جي شي نٿي ملي. ان لاءِ پاڻيءَ کان وڌيڪ 
ٻي ڪهڙي ڳاله ٿي سگهندي؟ سنڌ کي ان جي حصي جو پاڻي ن ملڻ جي ڪري 
هتي انسانيت جيڪو ڀوڳي رهي آهي. ان جي وضاحت جي هاڻي شايد گهڻي 
ضرورت ناهي رهي. ڪوٽڙيءَ کان هيٺ واري زندگي تباھ ٿي وئي آهي, باقي 
هيل بنڌ رو ماڻهن ين ټبڅد خر صتاف پاڻ مينيزنان, فضل ثاقيڻ جي ري 
معاشي طور تي عوام بي حال لڳو پيو آهي. اهو سڀ ڪجه ان ڪري آهي, جو 
سنڌ کي اُن جي حصي جو پاڻي ن پيو ملي, ان جي بنيادي انساني حق جي 
ڀڃڪڙي ٿي رهي آهي. جيڪڏهن رڳو ان پر ئي هيءَ حڪومت سنڌ سان انصاف 
ڪري ت اها وڏي ڳاله چئُبي. 

(روزان ڪاوش: 21 = مي 2005ع( 


باب ٻيو 


خلاف ڇا ڪرن کپي؟ 


سنڌ بزرگن ۽ ولين جي سرزمين آهي. شاھ عبدالطيف ڀٽائي, لال 
شهياز قلندر ۽ سچل سرمست ت رڳو سنڌ, پر دنيا ۾ر مشهور آهن ۽ هر سال 
انهن جي عرس تي ڪيترا عقيدتمند اچجي سلام ڀريندا آهن. 
ساري رات سبحان جاڳي جن ياد ڪيو. 
تن جي عبدالطيف چئي, مٽي: لڌو مان, 
ڪوڙين ڪن سلامر, أچيو آسڻ ان جي. 
انهن کانسواءِ ڪيترا بزرگ ٿي گذريا آهن, جن هن سر زمين 
جي واسين کي فيض پهچايو. انهن بزرگن الله سائين جي ڏنل علم جي بنياد 
تي ڪيتريون اڳڪٿيون ڪيون, جيڪي گهڻي ڀاڱي سج ثابت ٿيون. گرهوڙي 
صاحب جيو هو ت: 
پوءِ پوندا در درياھ کي! 
جڏهن سنڌو درياھ بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي. موج ۽ مستيءَ سان 
وهندو هو, تڏهن ڪنهن سوچيو هوندو ت ان . در پوڻ جو ڀا مطلب هوندو یا 
ڪين در پوندا, پر اسان ڏٺو تہ سکر بيراج ٺهڻ تي انهيءَ ۾ 66 در پتجي ويا 
۽ سنڌ پر تمامر گهڻي خوشحالي آئي. پنهنجي ميٽرڪ واري تعليمي دور ۾ 
مان قمبر ضلعي لاڙڪاڻي ۾ر پنهنجي دوست تراب علي راشدي علي خان واري 
کان هڪ ٻئي بزرگ جو ذڪر ٻڌو, جيڪو سندس ڏاڏي جي زماني ۾ر اتي آيو 
هو ۽ پنهنجي اڳڪٿين ڪري مشهور هو. انهيءَ بزرگ کي ”شامي صاحب" 
سڏيو ويندو هو. آهي اڳڪٿيون ايتريون تہ عجيب هيون جو انهن تي اعتّبار تن 
ايندو هو. تازو منهنجي هڪ مهربان مون کي هڪ بزرگ جي اڳڪٿين بابت 
هڪ ڪتاب ڏنو, جيڪو پير سائين پاڳاري جي هڪ خليفي پير سيڊ نبي 
بخش شاھ راشدي خيرپور واري ڇپرايو آهي. سندس والد صاحب هن بزرگ جو 
مريد هيو ۽ بزرگ جو پورو نالو سيد احمد +الد شامي هيو. انهيءَ ڪتاب ۾ر. 
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جيڪو اردو پر آهي, ان مان مون هڪ اڳڪٿي پڙهي, جنهن کي پڙهي مان 
ڏڪي ويس. مان انهيءَ جو ترجمو هيٺ ڏيان ٿو. 
آيا. انهي کان علاوه منهنجي والد سيد هدايت الله شاھ راشدي (گوٺ سيد 
هادل شاھ) ۽ ڀنڀي جي زميندار شاھ نواز گهمري جي دعوت تي ب آيا. انهي 
زماني ۾ سکر بيراج جو وڏو تعميراتي ڪر هلي رهيو هو. سيد ڀريل شاھ جي 
عرض تي حضرت شامي پنهنجي عتدتمندن سان سکر بيراج ڏسڻ تي راضي ٿي 
ويا. آئثن ۽ گهوڙن جو بندوبست ٿي ويو. پراجيڪٽ ڏسندي پاڻ فرمايائون تہ 
انهيءَ جي ڪري سنڌ ۾ تمامر گهڻو فائدو ٿيندو, زراعت ۾ تمامر گهڻو واڌارو 
ايندو, پر هڪڙو زمانو اهڙو ب ايندو ت هتي پاڻيءَ جي هڪڙو ڦڙو ب ن ملندو.” 

پهرين اڳڪٿي اسان جي سامهون آهي. سکر بيراج جيڪا خوشحالي 
سندڌ ۾ آندي آهي. سا اسان جي سامهون آهي. انهيءَ جو احساس مون کي 
تڏهن ٿيو, جڏهن 1982ع ۾ سکر بيراج جو هڪ گيٽ ٽي پيو, جنهن ڪري 
واهن پر پاڻي بند ٿي ويو ۽ ماڻهن ۾ر اهو ڇوٻول هيو تہ پوکيل فصل جو ڇا 
ٿيندو. ٻيا ٻ بيراج ب ٺهيا آهن. پر انهن ٻنهي جي آبادي سکر بيراج کان گهٽ 
آهي. اڇو ت ٻي اڳڪٿي تي ڌيان ڏيون, ت: 
ن ملندي تہ انهيءَ اڳڪٿيءَ جو مطلب هيءُ هو ت: 

سکر بيراج مان نڪرندڙ واهن پر پاڻي ن۔ هوندو. 

ڪوٽڙي بيراج جي واهن ۾ پاڻي ن هوندو. 

ڪراچيءَ کي پييُڻ جو پاڻي سنڌو درياھ مان ن ملندو. 

ڪراچيءَ جي پيئُڻ جي پاڻيءَ جو بندوبست ت سمنڊ جي پاڻيء کي مٺي 
ڪرڻ سان ب ٿي ويندو, پر سکر کان هيٺ سنڌ جي رهواسين جو ڇا ٿيندو. 
خوش قسمتيءَ سان بزرگ صاحب انهيءَ حالت تي پهچڻ جو وقت ن ٻڌايو 
آهي. پر اها حقيقت آهي ت سنڌ جو پاڻ ڻي ڏينهون ڏينهن گهٽجي پيو. 8ع 
۾ هندستان پاڪستان جو پاڻي بند ڪري ڇڏيو, انهيءَ کان پوءِ 1960ع وارو 
سنڌو طاس معاهدو ٿيو ۽ ٿن درياثن يعني ستلج, بياس ۽ راوي جو پاڻي 
هندستان ڏي هليو ويو. انهن دريائن تي پاڪستان ۾ر ٿيندڙ اڀت کي آباد ڪرڻ 
لاءِ لنڪ ڪينال ڪڍيا ويا ۽ سنڌو جو پاڻي انهن جي ايراضي ڏانهن منثقل 
ڪيو ويو. تربيلا ۽ منگلا ڊير ٺاهي پاڻي ذخيرو ڪيو ويو. نٽيجي ۾ر ڊيمر ڀرڻ 
واري وقت تي سنڌ جو ڀاڻ ٹي گهٽيو ۽ هاڻي عالمي موسمي تبديليءَ جي ٽي 


۾ حالت اتي پهتي آهي ت گذريل ٽن سالن ۾ ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ ذري 
گهٽ ٻڙي پاڻي ڇڏيو ويو آهي ۽ انهن سالن ۾ر آباديءَ لاءِ پاڻيءَ جو گهربل 
مقدار موجود ن هو. تازڙو هڪ سيميٺار. جيڪو ورلڊ وائلڊ لاف فنڊ (-]/ابالايا) 
وارن ڪراچيءَ ۾ ڪرايو, ان ۾ر گهنجندڙ پاڻيءَ جي ڪري انڊس ڏيلٽا تي 
جيڪو اٿر ٿيو, انهيءَ جو پرچار ڪيو ويو. ٿلهي ليکي هيٺيون ذڪر ڪيل اثر 
ٿيو. 

(1) تمر جا ٻيلا گهنجي ويا آهن. 

(2) سمنڊ اندر اڃڻ جي ڪري ڇهھ لک ايڪڙ ايراضي خراب ٿي. 

(3) دريائي ٻيلا سڪي ويا آهن. 

(4) مڇيءَ مرڻ جو انگ گهنجي ويو آهي. 

(5) جهنگلي جيوت جون ڪيتريون جنسون ناپيد ٿي ويون آهن. 

(6) پکين جا ڪيترا قسمر ختمر ٿي ويا آهن. 

اها حالت ڏسي لڳي ٿو ت هاڻي بزرگ صاحب جي اگڪٿي پوري ٿيڻ 
شروع ٿي وئي آهي, جڏهن اها پوري ٿيندي تڏهن ڇا ٿيندو, اها خبر الله کي. 
پر مايوس ۽ نااميد ٿيڻ جي صرورت ناهي. جنهن پيدا ڪيو آهي, اَهو ئي 
پاڻهي ڪو بندوبست ڪندو, پر اسان کي حال ۽ مستقيٰل قريب جو سوچڻ 
گهرجي تہ ڇا ڪرڻ کڀي ۽ گهنجندڙ پاڻيءَ جي صورتحال کي ڪيئُن منهن ڏيڻ 

(1) عالمي موسمي تبديلي. يعني برساتن جو گهٽ پوڻ. 

(2) سنڌ کان مٿي نون ڊيمن. بيراجن ۽ واهن جو نڪرڻ. 

(3 1 ڻَا هي ناب رهاستد 

(4) غير مناسب یا غير وقتائتي پاڻيءَ جي گهر. 

(5) سنڌ کان مٿي پاڻيءَ جي چوري۔ 

عالمي موسمي تبديليءَ جي ڪري پاڻي گهٽجڻ جي باري ۾ اسان 
ڪجه ن ٿا ڪري سگهون. رڳو دعا ڪري سگهون ٿا ت مناسب مقدار ۾ 
مندائتا مينهن پون. پر ٻين معاملن بابت ڪجه نڌ ڪجه ڪري سگهون ٿا. 
سنڌ پاڪستان جي آبپاشي نظام جو سڀني کان هيٺيون حصيدار آهي. مٿي 
جيڪي ب نوان ڊيم ۽ بيراج ٺهندا يا نوان واھ نڪرندا تہ انهن جو اثر سنڌ تي 
لازمن پوندو ۽ سنڌ جو پاڻي گهٽبو. جيتوڻيڪ 1ع ۾ر پاڻيءَ جو يڪرائي 
معاهدو ٿيل آهي. پر انهي هوندي بپ پاڻيءَ جي ورهاست معاهدي مطابق نٿي 
ٿئي ۽ نتيجي ۾ر سنڌ کي گهٽ پاڻي ملي ٿو. انهيءَ ورهاست ۾ر خاص اعتراض 
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جوڳيون ڳالهيون هي آهن تہ: 
(1) کوٽ جي صورت ۾ سرحد ۽ اد َذ ادا متا 
وڃي۔ 


(2) جڏهن منگلا ڊيم ۾ر پاڻي موجود هوندو آهي. تڏهن ب سنڌو درياھ 
منجهان لنڪ ڪينال هلايا وڃن ٿا. 

(3) معاهدي مطابق ورهاست بدران تاريخي استعمال موحب ورهاست 
ڪٿي وڃي ٿي. 

)4( خريف جي مند ۾ر جڏهن سنڌ ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ هوندي آهي. تڏهن 
منگد ڊيم پر ايندڙ رييع لاءِ پاڻي ذخيرو ڪيو وجي ٿو. 

5) پاڻيءَ جي گهر غير مناسب ڪرڻ يا غلط وقت تي ڪرڻ 
ضرورت وقت سنڌ جو ڀاڻ ٹي کٽي ٿو. ڇ 

(6) سنڌ کان مٿي کوٽ جي وقت تي پاڻيءَ جي چوري ٿئي ٿي. 


انهيءَ صورتحال ۾ ڇا ڪرڻ کپي؟ 


اسان کي ارسا ۽ منڍ واري حصيدار کان پنهنجي حصي جو جائز ڀاڻي 
وٺغو آهي ۽ پاڻي اِهو وٺي سگهندو, جنهن کي پاڻيءَ جي دستيابي ۽ 
حصيداريءَ جي ڄاڻ هوندي. مکي ماڻهو آبڀاشي کاتي جو سيڪريٽري هجي 
ٿو, پر گذريل سال ۾ چار سيڪريٽري مٽيا آهن ت اوهان پاڻ سوچيو, جنهن 
ماڻهوءَ جي ڪرسي ئي لوڏي ۾ هوندي, اَهو ڪهڙو پاڻي وئي سگهندو؟ 
سيڪريٽريءَ کي پاڻيءَ وارن معاملن جي ڄاڻ هجڻ َ پر اتبا وٽ ٿوري 
عرصي ۾ر ٿي سيڪريٽري بدلي ٿيا آهن ۽ چوٿون سيڪريٽري جيڪو هينگُر 
مٿرر ٿيو آهي. ان سميت سمورا تمام سٺا ۽ نالي وارا آهن, پر پاڻيءَ جي 
ورهاست جي معاملي پر اهي اڻڄاڻ آهن. ان ڪري سوال ٿو پيدا ٿئي ت ڇا هڪ 
اڻجاڻ ڊرائيور گاڏي هلاڻي سگهندو؟ جتي پاڻيءَ تي سنڌ جي جياپي جو 
دارومدار آهي. اُتي اسان أيسُن ڪرڻ جي جرئت ڪري سگهون ٿا؟ هرگز ٿہ. 1 
کي کڀي ت ڄاڻ وارو. ايماندا ۽ دلير ماڻهو سيڪريٽري آبپاشي رکيو وڃي. 

پاڻيءَ جي ورهاست واري صلاحڪار جي جاءِ ڪيٹرن سالن کان خالي 
آهي. پنجاب ۾ر ٻن ريٽاثئر ٿيل آفيسرن کي ورهاست جي ڪر تي رکيو ويو 
آهي. جن ۾ هڪڙو چوڌري مظهر علي ۽ ٻيو اي ايج صديقي آهي. يڻ 
بدقسمتيءَ سان جيڪا جاءِ انهي ڪر لاءِ آهي اها سالن کان خالي آهي. 


ڇا ڪاڻ جو سنڌ جو ڪو ب ڪمر ڪندڙ چيف انجنيئر انهيءَ جاءِ تي اچڻ نٿو 
چاهي. ڇاڪاڻ جو هتي ڪي رعايتون ڪونهن, سهولٽون ڪونهن. وقت جي 
ضرورت آهي ت انهيءَ خالي جاءِ تي ڪو ڄاڻو ماڻهو رکيو وڃي ۽ کيس مناسب 
رعايتون ۽ سهولتون ڏنيون وڃن. ڇو جو اهي انهيءَ ڪر جي متابلي ۽ ِ ڪجه 
ب ن آهن, جيڪو ڪر اهو ماڻهو ڪندو. پاڻيءَ جي چڪاس لاءِ پنجاب پر 
جيڪي ماڻهو رکيل آهن. آهي هڪ ت انهيءَ ڪر جا ناهن ۽ ٻيو تہ انهن وٽ 
ڪي ب سهولٽون ڪونهن. هڪڙي پاسي سوال آهي سنڌ جي جياپي جو ۽ ٻئي 
پاسي آهن ڪجه پُسا. ڇا ڏھ ٻارنهن لک سنڌ جي جياپي کان مٿي آهن؟ 
هرگز ن. اسان کي کپي تہ پنجاب جي بيراجن تي پاڻيءَ جي چوري چيڪ ڪرڻ 
وارا ماڻهو مناسب سطح جا رکيا وڃن ۽ کين ضروري سهولتون ۽ رعايتون 
ڏنيون وڃن. 


پاڻيءَ جي ورهاست ۾ر ناانصافيءَ جو معاملو گڏيل مفادن جي ڪائونسل 
جي اختيار ۾ آهي, پر فوجي حڪومت جي اڇڻ کانپوءِ انهيءَ جي نين 
تشڪيل ن ٿي آهي. هاڻي چونڊيل حڪومت اچي وئي آهي. انهيءَ ڪائونسل 
جي نّين سر تشڪيل ڪرائي وڃي ۽ ڀاڻيءَ جي ورهاست ۾ ناانصافيءَ وارو 
معاملو ان آڏو پيش ڪيو وڃي. 
نون منصوبن تي ڪڙي نظر 
سنڌ کان منڊ وارن علاگقن ۾ پاڻيءَ جي ٽون منصوين يعني 
ڊيمر, بيراج ۽ واهن تي ڪڙي نظر رکڻ گهرجي, جيڪي قاعدي مطابق ۽ سنڌ 
جي رضامنديءَ سان اچن. سي ڀلي ٺنهن, پر جيڪي ارھ زورائيءَ سان تعمير 
ٿين. انهن خلاف انفرادي بجائي اجتماعي آواز اٿارير وڃي۔. 
(ليکڪ سنڌ جو آبپاشي سيڪريٽري ۽ ارسا ۾ر سنڌ جو عيوضي رهي 
چڪو آهي.) 
(روزان ڪاوش: 31- ڊسمير 2002ع) 
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کان ڪج اڳتي ب ڏسون! 


ٽن ڏينهن جي بحث کانپوءِ سنڌ اسيمبلي گريٽر ٿل ڪينال جي اڏاوت 
روڪرائڻ لاءِ 27 فيبروري تي ٺهراءُ پاس ڪيو, جنهن جو مٽن هن ريت آهي تہ 
”سنڌ اسيمبلي جو ايوان سنڌ حڪومت کي چوي ٿو ت اها وفاقي حڪومت سان 
رابطو ڪري ۽ کيس چوي ت گريٽر ٿل ڪينال تي سنڌ کي شديد اعتراض آهن. 
آئين جي شق 155 تحت سنڌ جي اعتراض کي نظر ۾ رکي اهو منصوبو ررڪيو 
وڃي ۽ انهيءَ کي گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ر کنيو وڃي." 
پهرين مان گريٽر ٿل ڪينال جي باري ۽ ڪجه حقيقتّون ٻڌائڻ چاهيان 
ٿو ت جِيُن ڳاله واضح ٿئي. گريٽر ٿل ڪينال ۽ ٿل ڪينال ٻن جدا جدا واهن 
جا نالا آهن. ٿل ڪينال سنڌو جي کاٻي ڪپ کان جناح بيراج کان نڪري ٿو ۽ 
7ع کان هلندڙ واھ آهي, جنهن جي هينئر گنجائش اٺ هزار ڪيوسڪ 
آهي. گريٽر ٿل ڪينال چشہ - جهلم لنڪ ڪينال جي 180 آر- ڊي کان ساڄجي 
پاسي ڪڍيو پيو وڃي, جنهن تي ڪر واپڊا وارن 14 آگسٽ 2001ع بعد جٽرل 
پرويزمشرف کان پيڙهھ جو پٿر رکائڻ کانپوءِ شروع ڪيو. انهيءَ اسڪيمر جو 
نالو ”ٿل فلڊ واٽر" رکيو. انهيءَ جي منڍ تي ڊسچارج 8500 ڪيوسڪ رکي 
وئي. هن اسڪيمر جي "/((20) کان منظوري 8 فيبروري 2002ع تي ۽ 
نا( عاآکان 28 فيبروري 2002ع تي ورتي وئي. سنڌ جي اعتراضن تي 
انهيءَ جو نالو ڦيرائي گريٽر ٿل ڪينال رکيو ويو جو 1991ع واري ڀاڻيءَ جي 
ناھ ۾ر انهيءَ جو اهو ٺالو لکيل آهي. انهيءَ جي پاڻيءَ جي دستيابيءَ؛ جو 
سرٽيفڪيٽ ارسا کان سٿين مي 2002ع تي ورتو ويو. يعني ٻئي گهريل 
منظوريون ڪم شروع ڪرڻ کان 4 کان 8 مهينا پوءِ ورتيون ويون. 
پاڻيءَ جي 1991ع واري ٺاھ تي صوبن ڪراچيءَ ۾ 16 مارج تي 
صحيحون ڪيون. سنڌ ڀاران انهيءَ تي ان وقت جي چيف منسٽر ڄام صادق 
علي (هاڻي مرحوم). وزير قانون سيد مظفر حسين شاھ (هاڻوڪو اسڀيڪر 
سنڌ اسيمبلي) ۽ آبپاشي ۽ بجلي سيڪريٽري عالمر بلوج (هاڻي مرحوم) 
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صحيحون ڪيون. 21 مارج 1ع تي گڏيل مفادن جي ڪاثئونسل انهيءَ ناھ 
جي توثيق ڪئي. معاهدي ۾ خريف ۽ ربيع جو ڪل پاڻي ميلن ايڪڙ فيٽ (م 
ا ف) ۾ ڏيکاريل هو, اهو ڏنل ڪون هو ت صوبا ڪهڙي مهيني جي ڪهڙي 
ڏهاڪي ۾ ڪيترو پاڻي کڻندا. انهيءَ کي انگريزي ۾ -6068ااھ ٣ا[098]‏ 760 
5 اآڄحُبو آهي. صحيح ٿيل معاهدي پر انهيءَ نموني ورهاست کي پوءِ ناهي 
شامل ڪرڻ جي شق وڌي وئي. پنجاب سرڪار ڏهاڪي مطابق ورهاست ٺاهڂ 
کان لنوائي ويو, ڇو ت ان سان هو پابند ٿي وڃي ها. سڄو جهيڙو اڀريل جي 
مهيني جي ورهاست تي هو, هر ڪو صوبو انهيءَ مهيني ۾ وڌيڪ پاڻي وٺڻ 
جي ڪوشش پيو ڪري جو خريف جي خشڪ پوک انهيءَ مهيني ۾ ٿيندي 
آهي. اپريل جي مهيني پر پوکي کانيوءِ ان جو پڄائڻ سولو آهي جو جون - 
جولاگي ۾ر ٻوڏن جو پاڻي اچي ويندو آهي. جڏهن سڀني صوبن جي اپريل جي 
مهيني جي گهر جوڙ ڪيائيون تہ اها ايتري ٿي جيترو پاڻي ئي دستياب ن هو. 
انهيءَ ڪري فيصلو ڪيو ويو ت صوبن درميان ٺاھ ۾ ڏنل پاڻيءَ جو حصو 
1977-8ع کان 1981-82ع جي ڏهاڪن جي سراسري کنيل پاڻيءَ مطابق 
ورهايو وڃي ت هرهڪ صوبي کي پنهنجي کنيل ڏهاڪن مطابق پاڻي وڌيڪ 
ملي. گهڻي گهل کانپوءِ پنجاب سرڪار پنهنجو پاڻي واهن لاءِ ڏهاڪن ۾ 
ورهائي ڏنو, پر اٽڪل اها ڪيائون تہ انهيءَ وقت جي ٺهيل واهن کان علاره 
هڪ نين واھ يعني گريٽر ٿل ڪينال جو ب حصو ان ۾ر شامل ڪيائون. سنڌ 
وارن انهيءَ تي اعتراض فيڪس ڪري موڪليا, پر گڏيل مفادن واري 
ڪائونسل 14 سيپٽمبر 1991ع تي اها ڏهاڪن واري ورهاست جي منظوري 
ڏئي انهيءَ کي پاڻيءَ جي ٺاھ جو حصو قرار ڏئي ڇڏيو. انهيءَ ۾ گريٽر ٿل 
ڪينال جي مند تي ڊسچارج 5900 ڪيوسڪ رکي وئي ۽ ڪل پاڻي سڄي 
خريف لاءِ 87 .1 ملين ايڪڙ فيٽ (مر | ف) رکيو ويو. واپڊا وارن انهيءَ جي 
منڍ تي ڊسچارج 8500 ڪيوسڪ ۽ ڪل پاڻي 497. 2 (م ا ف) رکيو. 

مان 19 نومبر 2001 تي سيڪريٽري آبپاشي ۽ بجلي جي عهدي تان 60 
سال عمر ماڻڻ تي ريٽاثر ٿي ويس, پر انهيءَ اڻ تُڻ ۾ رهيس ت ارسا وارن 
گريٽر ٿل ڪينال جي وڌايل پاڻيءَ جي منظوري ڇو ڏني؟ نيٺ مان پني سني 
ارسا جي سٿين مي 2002ع واري اجلاس جا منٽس هٿ ڪيا, جنهن پر هُنن 
گريٽر ٿل ڪينال لاءِ پاڻيءَ جي دستيابيءَ جو سرٽينفڪيٽ ڏنو هو. مان انهيءَ 


ميٽنگ جي فيصلن جو ترجمو هيٺ ڏيان ٿو: 

”(1) ارسا جي 20 فيبروري 1998ع واري فيصلي مطابق مستقيل ۾ 
ڀاڻيءَ جي وسيلن جي ترقيءَ لاءِ پاڻيءَ جي دستيابي 5. 38 ملين ايڪڙ فوٽ 
آهي. 2۔ 36 خريف ۾ر ۽ 3 . 2 ربيع ڀر. انهيءَ ۾ر ٻوڏن ۽ مستقبل جي ذخيرن 
جو ڀاڻي شامل آهي. پاڻيءَ جي ٺاھ جي شقن 2. 3 ۽ 4 مطابق صوبن (جن ۾ 
پنجاب ب شامل آهي) جو آبي وسيلن جي ترقي وٺرائڻ واري پاڻيءَ ۾ حصو 
آهي. جن ۾ گريٽر ٿل ڪينال ب شامل آهي. انهيءَ ڪري گريٽر ٿل ڪينال جي 
پاڻيءَ جي سفارش ڪجي ٿي. 

(2) ارسا اها ب سفارش ڪري ٿي ت وفاقي حڪومت آبي وسلين جي 
ترقيءَ لاءِ ٻين صوبن جا منصربا ب کڻي. جن لاءِ پاڻي واري معاهدي ۾ ترجيح 
ڏنل آهي. 

(3) پاڻيءَ جي ٺاھ جي شق 2 ۽ 4 مطابق گريٽر ٿل ڪينال جي پاڻيءَ 
جي دستيابيءَ جي سفارش ارسا ايڪٽ جي شق 8 (2) مطابق ٻن ووٽن خلاف 
ٽن ووٽن جي اڪثريت سان ڪئي وئي آهي. سنڌ جي ميمبر انهيءَ خلاف 
اعتراض لکي ڏنو آهي ۽ وفاقي ميمبر شرط لکي راضڀو ڏيکاريو آهي.” 

منهنجي ڄاڻ ۾ 20 فيبروري 98 ع وارو فيصلو ٿ هو جو انهيءَ وقت 
۾ مان سيڪريٽري نہ هوس ۽ ت ئي اج ڏينهن تائين مون کي انهيءَ جي خبر 
پُجي سگهي. تنهنڪري مون وري ڪوشش ڪري ارسا جا 20 فيبروري 
8ع جا منٽس هٿ ڪيا. اهو فيصلو هن ريت آهي. 

”ارسا چار هڪ (4: 1) جي اڪثريت سان انهيءَ راءِ جي آهي ت آبي 
وسيلن جي ترقي وٺرائڻ لاءِ پاڻيءَ جي دستيابي 5. 38 وئي سگهجي ٿي. سنڌ 
جي ميمبر انهيءَ تي اتفاق نہ ڪيو ۽ چيائين تہ پاڻيءَ جي ٺاه پر ڏنل انگ اکر 
اختيار ڪيا وڃن, جن تي چتُني صوبن جو راضيو آهي." 

انهيءَ گڏجاڻيءَ ۾ سنڌ جو ارسا ۾ ميمبر مرحوم عبدالرسول ميمڻ هو. 
منهنجي ڄاڻ موجب اهو فيصلو سنڌ حڪومت ڏي ن موڪليو ويو ۽ ن ٿي اهو 
مشورو ڏنو ويو تہ سنڌ حڪومت انهيءَ خلاف گڏيل مفادن واري ڪائونسل 
اڳيان شڪايت داخل ڪري. ارسا وارن اهو فيصلو 1976-77ع کان 1993-94ع 
واري عرصي ۾ سراسري طور ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سمنڊ ۾ر ويندڙ ڀاڻيءَ جي 
متدار جي بنياد تي ڪيو. يعتي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سمنڊ ڏي ويندڙ پاڻي زيان 


ٿي ٿو. تنهن ڪري اهو نوان منصوبا ٺاهي استعمال ڪيو وڃي. مٿين فيصلي 
جي نٽيجي ۾ گريٽر ٿقل ڪينال جي لاءِ 624. 0 (م ا ف.) واڌارو پاڻي منظور 
ٿيو. اڳتي هلي تونسا بيراج وٽان بلوچستان لاءِ ڪڇي ڪينال ڪڍيو ويندو ۽ 
ساڳي نموني ۾ ڪيترا نوان واھ ڪڍيا ويندا ۽ ڪيترا نوان ڊيم ٺهندا. 
جيڪڏهن اييُن ٿيو تہ سنڌ جو ڪر ٿيو پورو. پاڻيءَ جي ٺاه رم اسٽيشن کان 
هيٺ 35 . 4 ملين ايڪڙ فيٽ پاڻي ورهايو ويو آهي. جيڪڏهن 5 . 38 
ملين ايڪڑ فيٽ جا نوان واھ ۽ ڊيم ناهيا ويا تہ ڪُل پاڻي ٿي ويندو 85 . 
2 ملين ايڪڙ فيٽ, جڏهن ت سراسري اعتبار وارو پاڻي 140 ملين ايڪڙ 
فيٽ آهي. انهيءَ کانپوءِ ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي وڃڻ جو ت سوال ئي ڪونهي. 
پر سنڌ کي ٺاهھ واري حصي جو پاڻي ب ن ملندو ۽ موحوده واهن ۾ ب سدائين 
کوٽ رهندي. مان اهو ٻڌائيندو هلان تت سوڪهڙي وارن ٿن سالن ۾ ڪوٽڙي 
کان نالي ماتر پاڻي سمنڊ ۾ ويو آهي, جنهن جا تفصيل هي آهن. 


سال 2000-2001ع 9. 0 ملين ايڪڙ فيٽ 
سال 2001-2002ع 4. 1 ملين ايڪڙ فيٽ 
سال 2002-2003ع 2 2 ملين ايڪ فيٽ 


ياد رهي ت سنڌ جي ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻيءَ جي گهر گهٽ ۾ر گهٽ ڏھ 
ملين ايڪڙ فيٽ آهي. 


پوءِ ڇا ڪرڻ کپي؟ 


ا٫.سا‏ ايڪٽ جي شُق 2(8) مطابق انهيءَ جي فيصلي خلاف 
اپيل لاءِ گڏيل مفادن جي ڪائونسل آڏو شڪايت ڪرڻي پوندي. مان انهيءَ شق 
جو ترجمو هيٺئين ريت ڌيان ٿو ت, 
”ڪاب صوبائي حڪومت یا واپڊا جيڪڏهن ارسا جي ڪنهن فيصلي تي 
ڏکويل هجي ت گڏيل مفادن جي ڪائونسل وٽ پنهنجي شڪايت پيش ڪري.” 
ان سان گڏ پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 155 ۾ر پاڻي سان هٿ 
جراند جي باري ۾ر هي ڏنل آهي ت., 
”جيڪڏهن ڪنهن ب صوبي, وفاقي حڪومت., فاٽا يا انهن ۾ رهندڙ 
ماڻهن جا پاڻيءَ جا مناد (جيڪو ڪنهن ب قدرتي ذريعي کان ملندڙ هجي) 
ڪنهن سرڪاري فيصلي يا قانون سان ڪري متاثر ٿين تہ اهو متاثر ٿيل صوبو 


يا وفاقي حڪومت گڏيل مفادن جي ڪائونسل کي لکت ۾ شڪايت ڪري." 

گڏيل ڪائونسل جي حوالي سان صورتحال اها آهي جو آڪٽوبر 1999ع 
۾رفوجي حڪومت اڇچڻ کانپوءِ گڏيل منفادن جي ڪائونسل ختر ٿي وئي ۽ 
2ع ۾ر چونڊيل حڪومت اچڻ کانپوءِ ب اڃا تائين نہ جڙي آهي. سنڌ جي 
پاڻيءَ جي ڳنڀير مسُلي کي قانوني طور حل ڪرائڻ لاءِ مان سنڌ واسين اڳيان 
هيٺيون تجويزون رکان ٿو ت2, 

(1) سنڌ حڪومت يڪدم وفاقي حڪومت کي گڏيل مفادن جي 
ڪائونسل جوڙڻ لاءِ زور ڀري. 

(2) سنذ حڪومت ڄاڻو ماڻهن جي هڪ ڪاميٽي ناهي. جيڪا پاڻي 
واري مسئلي تي غور ڪري مناسب حڪمت عملي ٺاهي. 

)3( انهيءَ ڪاميٽيءَ جي سفارش تي سنڌ حڪومت ارسا جي 20 
فيبروري 1998ع واري فيصلي خلاف گڏيل منادن واري ڪائونسل آڏو شڪايت 
ڪري. 

مان سنڌ واسين کي چتاءُ ڏئي ڇڏيان تہ جيڪڏهن جلد اين نن ڪيو ويو 
ت سنڌ جي پاڻيءَ جو ڪر لهي ويندو ۽ پوءِ علامہ اقبال موجب, 

ن سوچو گي تو مٽ جازگي اي هندوستان والو 
تمهاري داستان تڪ ڀي ن هوگي داستانون مين 
پوءِ انهي شعر جي شروع ۾ رڳو ”هندوستان" بدران ”سنڌ“ لكو پوندو. 


(روزان ڪاوش: 7 مارج 2003ع) 
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هن سال اپريل ۾ر پوک لاءِ 
پاڻيءَ جي صورتحال! 


خريف جي مند پهرين اپريل کان شروع ٿئي ٿي ۽ ٽيهين سيپٽمبر تائين 
هلي ٿي. خشڪ پوک لاءِ اپريل جو مهينو تمامر اهمر آهي. وونتثڻ ۽ ٻيا فصل 
جيڪڏهن هن مهيني ۾ر ن پوکجي سگهيا ت پوءِ مند گذرڻ کان پوءِ انهن جو پوکڻ 
فائدي وارو نٿو ٿُي. وري جيڪو فصل هن مهيني پر پوکجي وجي. انهيءَ جو 
پچائڻ سولو ٿي وڃي ٿو. ڇوت پوءِ درياهن جا وهڪرا سڌرڻ ڪري پاڻي مهيا ٿي 
وجي ٿو. جڏهن کان سوڪهڙي وارا سال شروع ٿيا آهن. سنڌ پر پاڻيءَ جي سخت 
اڻاٺ رهي آهي ۽ نتيجي ۾ ڪافي سرڪاري ۽ غير سرڪار رد عمل ٿيو آهي. 
سال 2000 ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ ۽ چوريءَ جي دانهن ڪرڻ تي انهيءَ وتت جي 
گورٽر داثود پوٽي صاحب ۽ انهيءَ وقت جي وزير آبپاشي اي اين جي عباسي 
صاحب کي استعيفي ڏيڻي پئي. سال 2001 ۾ر احتجاج دوران ٻ ماڻهو مارجي 
ويا. سال 2002 ۾ر ب سخت عوامي احتجاج ٿيا. 

مان هن مضمون ڀر گذريل خريف وارن سالن ۾ر پاڻيءَ جي صورتحال ۽ هن 
سال خريف ۾ر انهيءَ جي رجحان بابت ٻڌائڻ چاهيان ٿو. اپريل ۾ر پاڻيءَ جي 
صورتحال معلوم ڪرڻ لاءِ ڏسبو آهي ت مارچ واري مهيني پر وهڪرا ڪين 
رهيا ۽ ڊيمن ۾ر گهڻو پاڻي بچيى جيڪٽهن مارچ ۾ وهڪرا سٺا رهيا ت اميد 
ڪجي ٿي ڌ سنڌ کي اپريل ۾ پاڻي ٺيڪ ملندو. ڊيمن مان جيڪڏهن تربيلا ڊيم 
پر پاڻي بڄيو ت اهو سنڌ جي ڪم اچي سگهي ٿو. منگلا ڊيمر وارو پاڻي سڌو سنڌ 
کي نٿو ملي۔ پر انهيءَ بدران سنڌ کي وهڪري مان وڌيڪ حصو ملي ٿو. سال 
9 مارج پر سنڌوءَ ۾ سراسري پاڻي 24 هزار ڪيوسڪ ڪابل درياءَ ۾ ِ 20 هزار 
ڪيوسڪ جهلم درياءَ ۾ِ 19 هزار ڪيوسڪ ۽ چناب درياءَ ۾ 13 هزار ڪيوسڪ 
رهيو. يعني ڪل وهڪرو 78 هزار ڪيوسڪ رهيو. تربييلا ڊيم ۾ر 38 فوٽ ۽ 
منگلا ۽ 45 فوٽ پاڻي هو. نتيجي ۾ر سنڌ کي اپريل ۾ر سراسري 31 هزار 
ڪيوسڪ پاڻي مليو. سال 2000ع مارچ واري مهيني ۾ر سنڌوءَ ۾ سراسري 
وهڪري 8 هزار ڪيوسڪ ڪابل درياءَ ۾ 4 هزار ڪيوسڪ جهلم درياءَ ۾ 13 


هزار ڪيوسڪ هو. ترييلا ڊيمر پر 20 مارچ تي 75 فوٽ پاڻي هو ۽ منگلا ڊيم 
بلڪل خالي هو. هن سال سراسري طور سنڌ کي اپريل ۾ر 27 هزار ڪيوسڪ پاڻي 
مليو. سال 2001ع مارج ۾ر سنڌوءِ ۾ سراسري وهڪرو 13 هزار ڪيوسڪ ڪابل 
درياءَ ۾ِ 4 هزار ڪيوسڪ جهلر درياءَ ۾ 20 هزار ڪيوسڪ ۽ چناب درياءَ ۾ 13 
يڪي يعني ڪل وهڪرو 50 هزار ڪيوسڪ هو. تربيلا ڊير بلڪل 
خالي هو ۽ منگلا ۾ رڳو 5 فوٽ پاڻي هو. نتيجي ۾ر سنڌ کي اپريل ۾ر سراسري 
5 هزار ڪيوسڪ پاڻي مليو. سال 2002ع مارچ واري مهيني ۾ سنڌوءَ ۾ 
سراسري 16 هزار ڪيوسڪر, ڪابل ۾ 10 هزار ڪيوسڪ جهلم درياءَ ۽ 22 هزار 
ڪيوسڪ ۽ چناب درياءَ ۾ 13 هزار ڪيوسڪ هو. يعتي ڪل وهڪرو 61 هزار 
ڪيوسڪ هو. 20 مارج تربيلا صفا خالي ۽ منگلا ۾ 25 فوٽ پاڻي هو. انهيءَ 
جي نتيجي پر سنڌ کي اڀريل ڊ ناريا بي 2 هزار ڪيوسڪ مليو. سال 
3 (هن سال) 20 مارج تائين سنڌ ۾ وهڪرو 24 هزار ڪيوسڪ, ڪابل 
درياءَ ۾ِ 12 هزار ڪيوسڪ, .3 درياءَ ۾ِ 36 هزار ڪيوسڪ ۽ جناب درياءَ ۾ 34 
هزارڪيوسڪ رهيو. ”7 0 مارچ 
تي تربيلا ۾ صفا پاڻي ڪون هو ۽ منگلا ۾ 52 فوٽ پاڻي 

منهنجي حساب ۾ هن سال سنڌ کي اپريل ف-- طور 40 هزار 
ڪيوسڪ پاڻي ملڻ کپي. سنڌ جي اپريل ۾ گهٽ ۾ر گهٽ گهرج اٽڪل 34 هزار 
ڪيوسڪ آهي. جڏهن ت ٺاه پر سراسري پاڻي 40 هزار ڪيوسڪ آهي. اميد ٿي 
ڪجي ت سنڌ کي اپريل پر گهرج مطابق پاڻي ملندو ۽ وونځڻ ۽ ٻيا خشڪ فصل 

جيُن اڳي پركبا هئًا, سي پوکي سگهبا۔ 
مان هاڻي انهن سڀني سالن جو تقابلي جاٿزو هيٺ ڏيان ٿو. 


1 هزارڪيوسڪ 


7 هزارڪيوسڪ 
5 هزارڪيوسڪ 
2 هزارڪيوسڪ 
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مشورا 


پاڻيءَ کي هلا تڻ لاءِ (!811806179601/ا) تي تمامر گهڻو زور ڏيڻ کپي. 
اپريل ۾ مکيہ فصل وونئُڻ آهي. اسان جي ترجيح انهن ايراضين کي پاڻي ڏيڻ 
جي هجي. جتي وونئُڻ پوکجن ٿا. اهي مکيہ ضلعا بدين حيدرآباد, ميرپورخاص 
سانگهڙ ۽ نوابشاھ آهن. اهي گهڻي ڀاڱي روهڙي ۽ نارا ڪينال ذريعي آباد ٿين 
ٿا. انهيءَ لاءِ اسان کي اڀريل ۾ روهڙي ۽ نارا ڪينال ۾ وڌيڪ پاڻي ڏيڻ کپي. 
گهوٽڪي ضلعي ۾ ب وونگڻ ٿين. پر انهن جي پوکي مهينو ليٽ ٿي سگهي ٿي. 
يعني گهوٽڪي فيڊر کي مي پر چڱو پاڻي کپي. آبباشي کاتي تي وڏي 
جوابداري آهي ت هو پنهنجي حصي جو پاڻي مٿين کان وٺي ۽ پوءِ ان جي صحيح 
نموني ۾ ورهاست ڪري. سنڌ ٿن سالن کان سوڪهڙي جو شڪار آهي. هن سال 
چڱو پاڻي ملڻ جي اميد آهي اميد ت ڏکيا ڏينهن ختمر ٿي ويندا ۽ سنڌ جا آبادگار 
هاري ناري وري خوشحال ٿيندا. 

(روزان ڪاوش: 06 اپريل 2003ع( 


نا ناه تي عمل ۽ 
ورهاست جا ٻٽا معيار 


مون پنهنجي مضمون ۾ جيڪو ”ڪاوش“ ۾ ”ڪالا' باغ ڊيم جي 
مخالنت جو رڪارڊ“" جي عنوان سان 25- آگسٽ تي ڇپيو هو, ٻڌايو هو ت 
1ع ۾ر سنڌ جي 18 ڄڅن ڪالا باغ ڊير تي ڳالهايو هو ۽ سڀني انهيءَ جي 
ٺهڻ جي مخالفت ڪئي هئي. انهن جي ڳالهين جو تت هيٺين ريت هو: ”ڪالا' 
باغ ڊيم جي باري ۾ر وڌيڪ ڳالهيون تڏهن ٿي سگهنديون جڏهن: 

1- پاڻيءَ جي ناھ تي عمل جو جائزو وئجي. 

2- پاڻيءَ جي مهيا ٿيڻ جو جائزو وئجي. جنهن ۾ر هيٺين ڳالهين جو 
خيال رکجي: ڪل پاڻي گهڻو آهي؟ ايل بي او ڊي لاءِ 53. 1 م ا ف پاڻي مليو 
يا ند؟ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهڻو پاڻي گهرجي؟ 

3- سنڌذ جي ماڻهن جا خوف ۽ خدشات دور ڪجن, ت جِيتُن هو بغاوت 
ڏانهن مال ن ٿين۔ 

اج مان سنڌ واسين کي ٻڌائڻ چاهيان ٿو تہ گذريل 12 سالن پر پاڻيءَ جي 
ٺاھ تي عمل ڪيُن ٿيو. يعني ڪالا باغ ڊيمر تي ڳالهيون ڪرڻ لاءِ سنڌ جي 
8 چڱن مڙسن جي ڄاڻايل ٽن شرطن مان پهرئين شرط جو ڇا ٿيو؟ پاڻيءَ جو 
ناھ 16- مارج 1991ع تي ٿيو. ڏهاڪي واري ورهاست 16 سيپٽمبر 1991ع ۾ر 
ناھ جو حصو ٿي. ٺاھ کي هااگڻ لاءِ انڊس رور سسٽر اٿارٽي (ارسا) 10 
ڊسمبر 1992ع تي وجود ۾ر آئي. سال 91ع. 92ع ۽ 93ع ۾ درياهن ۾ر پاڻي 
ڄام هو, تنهن ڪري ڪو مسئلو نہ ٿيو. 1994ع پهريون کوٽ وارو سال هو. 
سنڌ کان يڪدم مٿي تونسہ بيراج آهي, جنهن تي پاڻيءَ جي ڇوريءَ جو اثر 
يڪدم سنڌ تي پوي ٿو. انهيءَ مان نڪرندڙ ڊيرا غازي خان ڪئنال تي انهيءَ 
وقت جي صدر فاروي لغاريءَ جون زمينون هيون ۽ انهيءَ مان نڪرندڙ مظفر 
ڳڙھ ڪئنال تي انهيءَ وقت جي وفاقي وزير غلام مصطفيٰ کر جون زمينون 
هيون. انهن ٻنهي واهن وڌيڪ پاڻي پئي کنيو. سنڌ وارن جي گوڙ تي صدر 


صاحب, غلام مصطفيٰ كر کي ميٽنگ ڪرڻ لاءِ چيو. كر صاحب اها گڏجاڻي 
2- مُّي 1994ع تي ڪئي, جنهن ۾ سنڌ مان وزير آبڀاشي ظفر لغاري ۽ 
سيڪريٽري آبپاشي علي گوهر شاھ حصو ورتو. انهيءَ ميٽنگ ۾ جيڪي 
فيصلا ٿيا. سي هي هئُا: (1) سنڌ کي پاڻيءَ ڏيڻ (6101ع 9٣ا۱0060۱1)‏ جي 
جاءِ جشما بيراج بدران تونسہ بيراج مکّي جي مهيني لاءِ هوندي.(2) مي جي 
مهيني پر منگلا ڊير ۾ گهٽ پر گهٽ سطح تي پاڻي ڀريو ويندو.(3) سنڌ ۽ 
پنجاب وڃ ۾ ورج تاريخي استعمال موجب ٿيندي. (4) سنڌ آبپاشي کاتو, 
جيترو ممڪن ٿي سگهندو, بلوچستان کي ان جي پوري گهرج موجب پاڻي 
ڏيندو۔ 

اهو ڏينهن ۽ اڄوڪو ڏينهن سنڌ جي جان تاريخي ورج مان ن ڇٽي آهي. 
جنهنڪري سنڌ کي کوٽ وارن سالن ۾ گهٽ پاڻي ملندو اچي. پاڻيءَ جي 
تاريخي ورهاست خلاف ٻ ڪيترا دليل ڏنا ويا آهن. انهن دليلن مان چند هيٺ 
ڏحن ٿا:(1) پاڻي ناھ حو دستاويز انهيءَ لاءِ آهي ت انهيءَ تي انهيءَ جي ڏنل 
شُتن مطابق عمل ڪيو وڃي. ٺاھ ٽن لکيل پئن ۽ اٺ ڏهاڪي واري ورهاست 
وارن پنن تي مشتمل آهي۔ تاريخي ورهاست ٺاھ جو حصو ٺاهي. پوءِ انهيءَ 
مطابق ور ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ (2) وفاقي قانون واري وزارت ٻ دفعا 
فيصلو ڏئي چڪي آهي ت تاريخي ورچ. ناهم جي ڀجڃڪڙي آهي. هڪڙو دنعر 
6- آڪٽوبر 2000ع تي ۽ ٻيو دفعو 25- اپريل 2002ع تي. مان انهن ٻنهي 
فيصلن جو متن انگريزيءَ ۾ر ڏيان ٿو., جيسّن ترجمي ڪرڻ سان مطلب ۾ر تبديلي 
ُ‫ اچي وڃي: 
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(3) صدر صاحب چيف ايگزيڪيوٽو جي حيثيت ۾ 1994ع واري 
وزارتي فيصلي کي رد ڪري چڪو آهي. ليٽر نڪٽل آهي پر عمل ڪونهي. 

ڊيمن ۾ر پاڻىي ن تڏهن ذخيرو ڪبو آهي. جڏهن ڀاڻى نڀ واڌو هوندو آهي یا 
سمنڊ ۾ ويندو هجي. واپڊا وارا منگلا ڊير کوٽ واري وقت ۾ر ڀرين ٿا. انهيءَ 
جو جواز اهو پيش ٿا ڪن ت جهلم درياھ جلد اٿندڙ ٣]66٣(‏ (|8ع) آهي. 
جيڪڏهن اڀريل ۽ مئي ۾ر پاڻي ذخيرو ن ڪبو ت پوءِ ڊيمر پورو نہ ڀربو. معنيٰ 
تہ ڊيمر هجڻ جي صورت ۾ر اهو ڀرڻو آهي. چاهي پاڻي گهٽ هجي. وري اهو 
ڀرڻو ب ايندڙ ربيع لاءِ آهي. هنج وارو 0-0 اميد واري ٻار جو 
بندوبست پيو ٿئي. انهيءَ روش تي ڪالا باغ ڊير خلاف اهو دليل ڏئي 
سگهجي ٿو ت انهيءَ جي ٺهڻ کان پوءِ اهو ضرور هر سال ڀربو, چاهي پاڻي 
گهٽ ڇو ن هجي. جيڪڏهن کوٽ واري سال ۾ اهو ڀربو تہ خريف ۾ر سنڌ جو 
پاڻي کٽندو. ڇا سنڌ صوبو انهيءَ صورتحال ۾ ڪالا باغ ٺاهڻ تي راضي 
ٿيندو؟ يعني اهي پنهنجي موجوده غلط روش ڪري ڪالا باغ ڊير جو ڪيس 
پاڻ خراب ڪري رهيا آهن. 

پا 3 کوٽ ۽ واڌ ۾ر سڀئًي پنهنجي 

حصي آهر اُنهيءَ ۾ شريڪ ٿين پر ائين نٿو ٿئي. سنڌ سان انهيءَ ۾ر ب زيادتي 
”7 ”...9000000 
ٿُي ٿي پر بلوچستان ۽ سرحد کي کوٽ ۾ شريڪ نٿا ڪن ۽ انهن کي ڀورو 
پاڻي ٺاھ ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق ڏين ٿا. پهرين ت انهن کي ب کوٽ ۾ شامل 
ڪرڻ کپي پر جيڪڏهن ڇڏڻو ئي آهي ت اُنهن کي ب تاريخي حصي موجب پورو 
پاڻي ڏيو. يعني سنڌ سان هڪڙو قانون, بلوچجستان ۽ سرحد سان ٻيو قانون. 
وري اهو ٻڌائيندو هلان تہ هي انهن سان سڪ ۽ محبت ۾ر اين نٿو ڪيو وڃي. 
بلڪ ارسا ۾ انهن جو ووٽ حاصل ڪرڻ جي رشوت آهي. مان لکت ۾ قرآن 
شريف جي آها آيت, جيڪا ارسا جو مونو گرامر آهي, جنهن جو ترجمو آهي: 
”عدل ڪريو, جو اهو تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ جي ويجهو آهي" ڏئي چيو ت ٻيلي ٻ 
معيار ن رکو پر ن مڃياتئون. 

ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن لاءِ اڀياس ٿيڻا آهن پر انهن اڀياسن 
جي ”ٽرمس آف ريفرنس"” تي مونجهاري جي ڏٽذ پيدا ڪري اڀياس نٿا ٿيڻ 
ڏين. اها ڏنذ سچائيءَ جي ڪرڻن سامهون بيهي نٿي سگهي۔ انهيءَ باري م 
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مان تفصيل پاڻيءَ جي دستيابيءَ واري حصي ۾ر ٻڌائيندس. ڇا مان پڇڃي 

سگهان ٿو تہ پاڻيءَ جي ورهاست صحيح پئًي ٿئي؟ 
مان سنڌ واسين کي عرض ڪندس ت ڪالا باغ ڊيم جي باري ۾ 
ڳالهيون ڪرڻ لاءِ اسان جي 18 چڱن مڙسن جي ڪيل ڳالهين جي تت جي 
پهرئين شرط جو جواب پاڻ وٽ لکي رکن. انشاءِ الله ٻين شرطن جي ب 8018٣٣‏ 
58 ڪندس, ت جيُن جيُن سڀني شرطن جي پوزيشن واضح ٿي وجي ۽ 

فيصلو ڪري سگهجي ت ڳالهيون ڪرڻ کپن يا نہ؟ 
(روزان ڪاوش: 2 - سيپٽمبر 2003ع( 
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ايندڙ ربيع ۾ر پاڻي کوٽ 


کي منهن ڏيڻ وارا اُپاءَ 


مون هڪ مضمون ”ڊير ڀرڻ وارو سوال ۽ پاڻيءَ جي وهڪرن جي حقيقت" 
جي عنوان سان لکيو. جيڪو ”ڪاوش" ۾ 30- آگسٽ تي ڇپيو هو. انهيءَ 
مضمون پر مون ٻڌايو هو ت تربيلا ڊيم ۽ منگلا ڊير هن سال مڪمل طرح تن 
ڀرجي سگهندا, جنهن ڪري ايندڙ ربيع ۾ر ٻين سالن جي ڀيٽ پر پاڻيءَ جي تمام 
گهڻي کوٽ ٿيندي. مون اهو ب ٻڌايو هو ت منگلا ڊير ت اڳي ب ڪيترا سال ن 
ڀريو هو, پر اهو پهريون ڀيرو هوندو تہ تربيلا ڊيمر ب نہ ڀريو. خريف جي مند 30- 
سيپٽمبر تي پوري ٿيندي. ۽ پهرين آڪٽوبر تي ربيع شروع ٿيندي. اچو ت اهو 
جائزو وٺون ت باقي خريف ۾ر گهڻو پاڻي كڅبى ربيع ۾ر گهڻو پاڻي ڊيمن ۾ بچندى 
ربيع ۾ دريائي وهڪرا ڪيكًن رهندا, ربيع پر پاڻي جي صورتحال ڪين رهندي 
۽ انهيءَ صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪهڙا اُپاءِ وئجن. 

باقي خريف ۾ر پاڻيءَ جو واهپو: 

چوٿين سيپٽمبر تي ارسا جي صلاحڪاري ڪاميٽيءَ جي ميٽنگ ٿي. 
جنهن ۾ صوبن خريف جي فصلن کي بچائڻ لاءِ پاڻيءَ جي گهر ڪئي. پنجاب 
جي نمائندن چيو ت. هو 10- سيپٽمبر تائين پنهنجي حصي جو پورو پاڻي کڻندا. 
جڏهن ت سنڌ وارن چيو ت هو 25 سيپٽمبر تائين پورو پاڻي کڻندا, ت جيُن خريف 
جي دير سان پرکيل فصلن کي پچائي سگهجي. صلاحڪاري ڪاميٽيءَ جي 
گڏجاڻيءَ کان پوءِ ارسا وارن پنج ميمبرن پنهنجي جدا گڏجاڻي ڪئي, جنهن ۾ 
زور ربيع لاءِ پاڻي بچاڻڻ تي ڏنو ويو ۽ فيصلو ڪيو ويو ت ربيع لاءِ 4 ملين ايڪڙ 
فوٽ پاڻي بچايو وڃي. انهيءَ جي نتيجي ۾ پهرين آڪٽوبر تي (رييع سيزن 
شروع ٿيڻ تي) منگلا جي ليول ٿيندي 1098 فوٽ, يعني ڊيڊ ليول 1040 کان 
8 فوٽ مٿي. ۽ تربيلا ۾ر ليول ٿيندي 1412.5 فوٽ, يعني ڊيڊ ليول 1369 کان 
75 فوٽ مٿي. ايسُن ڪرڻ سان تربيلا پر پاڻي بچندو اڍائثي ملين ايڪڙ فوٽ ۽ 
منگلا پر ڏيڍ ملين ايڪڙ فوٽ, يعتي ڪل 4 ملين ايڪڙ فوٽ. جيڪڏهن 
سيپٽمبر پر اسان پورو گهرج وارو پاڻي کڻون ت ڪل پاڻي 9.150 ملين ايڪڙ 


فوٽ گهريو, جڏهن ت ڪل پاڻي هيلين ريت ايندو. 

تربيلا پر ذخيرو ٿيل 3.981 ملين ايڪڙ فوٽ. منگلا ۾ر ذخيرو ٿيل 
4 ملين ايڪڙ فوٽ. چشما پر ذخيرو ٿيل 0.213 ملين ايڪڙ فوٽ. سنڌوءِ 
ايندڙ وهڪرو 4.27 اير اي ايف. ڪابل پر ايندڙ وهڪرو 0.690 اير اي ايف. 
جهلم ۾ ايندڙ وهڪرو 0.772 اير اي آيف. چناب پر ايندڙ وهڪرو 14.298 ايم 
اي ايف. رستي ۾ر زيان (لاسز) 3.717 اير اي ايف. نج استعمال لائثق پاڻي 
01[ اير اي ايف. اهڙي نموني جيڪو پاڻي بچندو اهو هوندو 1.431 ملين 
ايڪڙ فوٽ. انهيءَ مان ڪهڙي ربيع ٿيندي؟ جڏهن ت ربيع لاءِ 35.667 ملين 
ايڪڙ فوٽ ڀاڻي گهريل آهي. جنهن ۾ اٽڪل 10 ملين ايڪڙ فوٽ ذخيرو ٿيل 
پاڻي هجڻ کپي. ڊيمن ۾ر ربيع لاءِ 4 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي بچائڂ ڪري 
سيپٽمبر جي مهيني ۾ر پاڻيءَ جي 43 سيڪڙ وو کوٽ ٿيندي. 


ربيع ۾ دريائي وهڪرن جي اچڻ جو امڪان: 


مستقبل جي ڪَل الله سائين ڄاڻي ٿو, اسان هينگر جي امڪانن جي بنياد 
تي اڳڪٿي ڪري سگهون ٿا. هينئر سنڌی ڪابل, جهلم ۽ چناب درياهن تي 
وهڪرا ترتيبوار 100,95, 95 ۽ 100 سيڪڙو آهن. اُميد ت ربيع پر ب انهن 
سيڪڙن تي ايندا. انهن مطابق رييع ۾ هيٺين ريت پاڻي ايندو: 


وهڪري جو امڪاني سيڪڙو 
نڏ 2 ملين ايڪڙفوٽ 
8. ملين ايڪڙ فوٽ 


8 ملين ايڪڙفوٽ 
1.5 ملين ايڪ ڙفوٽ 
3. ملين ايڪڙفوٽ 


ربيع ۾ پاڻيءَ جو مقدار: 


ربيع جي مند پهرين آڪٽوبر تي شروع ٿي 31- مارج تي پوري ٿئي ٿي. 
پهرين آڪٽوبر تي ڊيمن پر بچيل پاڻي 4 ملين ايڪڙ فوٽ هوندو ۽ 12.63 ملين 
ايڪ فوٽ برساتن جي ڪري دريائي وهڪرن جي صورت ۾ر ايندي يعني ڪل 
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پاڻي 16.63 ملين ايڪڙ فوٽ هوندو. اُهو ٻڌائيندو هلان ت پاڻي ٺاه ۾ ربيع لاءِ 
رکيل پاڻي 37.01 ملين ايڪڙ فوٽ آهي ۽ 1977ع کان 1982ع تائين سراسري 
کنيل پاڻي 35.667 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. انهيءَ حساب سان ٺاھ مطابق کوٽ 
5 سيڪڙو ۽ سراسري پنجن سالن جي استعمال موجب 53 سيڪڙو ٿيندي. وري 
هينگر هلندڙ ورهاست جو قاعدو ٻڌائيندو هلان. -مرحد ۽ بلوچستان کي کوٽ ۾ 
ڀائيوارنئا ڪن ۽ ٺا ۽ ڏنل پورو پاڻي ڏين ٿا ۽ اهو ڏيئي باقي بچيل پاڻي سنڌ 
۽ پنجاب ۾ر پنجن سالن جي سراسري کنيل حصي موجب ورهايو وڃي ٿو. سرحد 
صوبي جو پاڻي ٺاھ ۾ ربيع جو حصو پاڻي ماپ ڪرڻ وارين جاين (رمِ 
اسٽيشنن) کان هيٺ آهي. 0.701 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ بلوچستان جو 1.022 
ملين ايڪڙ فوٽ. يعني ڪل ٿيو 1.723 ملين ايڪڙ فوٽ. اهو پاڻي ڪٽجي ت 
باقي بڄي ٿو 14.907 ملين ايڪڙ فوٽ. جنهن مان سنڌ جو حصو ٿيو 6.41 
ملين ايڪڙ فوٽ. ڀيٽ ڪرڻ مان گذريل کوٽ وارن سالن ۾ر زييع پر کنيل پاڻيءَ 


جو مقدارهيٺ چارٽ ۾ر ڏجي ٿو: 


1999-00 125 ملين ايڪ ڙفوٽ 


2000-01 5 ملين ايڪڙ فوٽ 
2001-02 0 ملين ايڪڙفئوٽ 
2002-03 2 ملين ايڪڙ فوٽ 


مٿي سنڌ جو حصو ڪڍڻ وقت مون لاسزث, ڪٽيا آهن, جو ربيع پر گهڅو 

ڪري لاسزنقا ٿين. 
ط 8999 
پاڻي کوٽ کي ڪيڻًّن منهن٬ڈ٫تي؟‏ 

هي ربيع پاڻيءَ جي گهٽتائيءَ جي حوائي سان غير معمولي آهي. اِنهيءَ 
کي سڀكي گڏجي منهن ڏئي سگهن ٿا. يعني وُقاقي حڪومت, صوبائي حڪومت 
۽ آيادگار. 

اي حڪومت کي کپي :: 

(1) آبادگارن کي مٺي پاڻيءَ جا ٿيوب عڅڻ ڀر مالي امداد ڪي وڃي. 
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(2) زرعي پاڻيءَ وارن ٽيوب ويلن تي یا ت بجلي مفت فراهمر ڪئّي وڃي. 
جيمُن هندستان ۾ ڪيو ٿو وڃجي. يا ماهانو فليٽ ريٽ ورتو وجي. جيڪو اٽڪل 
0 رييا في مهينو هُڻ گهرجي. 
صوبائي آبپاشي ۽ بجليءَ جي محڪمي کي کپي ت هو واهن جي وارا 
بندي اهڙي نموني ڪن ت جييُن آبادگارن کي شاخن جي کلڻ ۽ بند ٿيڻ جي 
اڳواٽ خبرهجي ۽ هر ڪا شاخ پنهنجي واري ۾ مڪمل هلي. 


آبادگارن کي ڇا ڪرڻ کپي؟ 


گذريل سال سنڌ کي چيٽ ۾ .9.72 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ملير, جڏهن ت 
هن سال 6.41 ملين ايڪڙ فوٽ ملڻ جي اميد آهي., يعني هن سال گذريل سال 
جي ڀيٽ ۾ر ٿيون حصو گهٽ پاڻي ملندو. جيڪڏهن ڪنهن آبادگار گذريل: سال 
7 ايڪڙ پوک ڪئي ت هن سال 18 ايڪڙ پوک ڪري سگهي ٿو ۽ زور گهٽ 
ايراضيءَ مان وڌيڪ اُپت تي ڏيڻ گهرجي. جنهن لاءِ هيٺين ڳالهين تي عمل . 

(1) واٽرن کي گند گاھ ڪڍي صاف رکيو وڃي. 

(2) زمين جا ڀتر ۽ کڙا ڀڃڻ گهرجن. == . 

(3) جيترو ٿي سگهي زمين کي سنوت ڀر آڻجي. ت جيئن پاڻي هڪ ڪرو 
ڏٿي سگهجي. ڇ 

(4) ڪڻڪ جي پوک جي صورت پر ناڙي ڪي وڃي. 

(5) ساريال وارن علائقن ۾ 11906 26٣0‏ جي پوکي ڪرڻ گهرجي. 

(6 فصلن جي وڌڻ دوران اجايو گاهھ گند ڪڍندو رهجي. ت جيڪو ب ٿورو 
پاڻنن آهي اُهو فصل کي ملي سگهي. 

سنڌ تي پاڻيءَ جي کوٽ جي لحاظ کان تمامر ڏکيو وقت آهي. جو جر ب 
گهڻي ڀاڱي کارو آهي ۽ مينهن ب ڪو ن ٿا پون. پاڻي گهٽ هجڻ ڪري آبادي ت 
گهٽ ٿيندي. پر سر ب ت گهٽبي, جنهن ڪري گهٽ آباديءَ مان ب سئي اُڀت ٿي 
سگهي ٿي ۽ جي ٻڏيءَ جا ٻيڅان ت ب سُڪيء جا ڏيڍوڻا ت ٿي سگهن ٿا۔ 

(روزان ڪاوش: 24 = سيپٽمبِ 2004ع) 


پاڻيءَ جى ورهاست 51 


حڪومت آواز ڇو نٿي اٿاري؟ 


تازو سرحد صوبى جي هڪ اسڪيم ”چشما راڻٽ بينڪ ڪينال (لفٽ ۽ 
گريوٽي؟" پڙهڻ جو موقعو مليو. هي واھ چشہ بيراج جي ساڄي پاسي کان 
.ڪل رت وهڪري مطابق وهي پوءِ 64 فوٽ لفٽ ذريعي 
سرحد صوبي جي ڊيرا اسماعيل خان ضلعي ۾ر 2,86.140 ايڪڙ ايراضي آباد 
ڪندو. واھ جي نڪرڻ واري هنڌ تي گنجائش 3 ڪيوسڪ هوندي. انهيءَ 
لاءِ 1.187 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گهريو, جنهن مان 0.54 پاڻيءَ ٺاھ جي پيرا 2 
مان ۽ 0.647 پيرا 4 مان ملندو. ارسا هن منصوبي لاءِ پاڻي هجڻ جو 
سرٽينڪيٽ متفق طور تي ڏٿي ڇڏيو آهي. َ٫‏ 

1ع واري پاڻي ٺاھ ۾ صوبن وچ ۾ر پاڻي ٻن نمونن سان ورهايل آهي. َ 
هڪڙو موجود واهن مان, ٻيو ٻوڏ وارن وهڪرن ۽ مستقبل جي ذخيرن مان. 
جيڪو پاڻي موجود واهن لاءِ ورهايل آهي. سو پاڻي ٺاھ جي شقی ٻئي پر ڏنل 
آهي. جنهن کي انگريزي ۾ر پيرا 2 چون ٿا. جيڪو پاڻي ٻوڏ وارن وهڪرن مان ۽ “ 
مستقبل جي ذخيرن مان ملندي سو پاڻي ٺاھ جي شق نمبر 4 ۾ ٻڌايل آهي. 
جنهن کي انگريزيءَ ۾ پيرا 4 چون ٿا. مان انهن ٻنهي شقن جو متن هيٺ ڏيان ٿو. 

پيرا 2 (يعني شق نمبر 2): مڃيل پاڻي ورهاست جي اصولن مطابق 
هيٺين ورهاست سڀني مڃي. ؛ 

(انگ ملين ايڪڙ فوٽ پر- ڏسو هيٺ ڏنل چارٽ) 


پيرا 4 (يعني شق نمبر4): بچيل دريائي پاڻي (جنهن ير ٻوڏ وارو پاڻي ۽ 
مستقبل جي ذخيرن جو پاڻي شامل آهي) هن ريت ورهائبو. يعني سنڌ کي ملندو 
7 سيڪڙي پنجاب کي 37 سيڪڙو بلوچستان کي 12 سيڪڙو ۽ سرحد کي ڏنو 
ويندو 14 سيڪتو. اهو ٻڌائيندوهلان ت پيرا 2 جي جڏهن ڏهاڪن واري ورهاست 
ڪياتون ت سنڌ, سرحد ۽ بلوچستان جي موجود يا ٺهندڙ واهن جو پاڻي رکيو ويو. 
پر پنجاب هڪ نُون واھ يعني گريٽر ٿل ڪينال ب پيرا 2 واري پاڻي ۾ شامل 
ڪرايو, جنهن تي سنڌ وارن کي اعتراض هيو ۽ هينگر ب اعتراض آهي. 
پيرا 2 ۽ پيرا 4 جي متن مان صاف ظاهر آهي ت پهرين اسان کي پيرا 2 جو 
پاڻي پورو ڪرڻو آهي ۽ پوءِ پيرا 4 تي عمل ڪرڻو آهي. يعني نون واهن ۽ ڊيمن 
جي ڳاله پوءِ ڪريون, پهرين ٺهيل واهن جون گهرجون ٺاھه مر ڏٽل ڏهاڪن 
مطابق پوريون ڪريون. جناب اي اين جي عباسي صاحب ب پنهنجي رپورٽ ۾ 
اها سفارش ڪٿي آهي ت پهرين موجود 36 ملين ايڪڙ ايراضي لاءِ پاڻي مهيا 
ڪيو وڃي. جيڪو پاڻي ٺاھ ۾ 117.35 ملين ايڪڙ فوٽ ڏنل آهي. پوءِ 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ جي گهرجن لاءِ پاڻي ڏجي ۽ تنهن کان پوءِ پاڻي ذخيرو ڪرڻ ۽ 
نوان واهھ هلا ئڻ جو سوچيو وڃي. مان انهيءَ رپورٽ جو انگريزي متن هيٺ ڏيان 
ٿو. 
0060 ابا الا80]6 066|0]060 00٣540آ«6‏ )ام 106 ]560518018 :2.13 
...0055 008615 
ًأ ,6615610816 8٣0‏ 51810ا5 106 )٣08٣0]06٣ا‏ 16 2.13.1:11 
(0/أ|آ۱۱۱ 6 116 06٣6160 81٣0 !٣7]0٣0ه 1۱6 80٣آ6الا!ال٣ه ٣‏ !ٺا 
00 اع 5516015.71168 ا068]8 60 ٣ظا .80٣66 000٣08٣060‏ 
0006٣ 1٣۱6 6606٣0 )6٣] 61601098 0‏ ]اها 117.35 ات "516٣‏ 
0٣0160160. 7116 86] (0018! |٣ 1٣16 |0‏ االا) 06 100 6606 ه٣6)0)٣۱(6‏ 
٣0! 6 1 959.‏ 1060ات)7] ه5ا (خ۱(٣ 6٣ 68٣5‏ اا 
5 آآنا0ه٣‏ 16 06آات)م 16 ۱0080618٤‏ 56ا8 6ا ۱ :2.13.2 
-ه ]0 0681]6](6 ]ا8 060٣5] ٣68٣7( ا)6!]٣أ, 8اا]6٣ ٣066! ۱0 406٣0‏ )6 
-]0110]! 8 -]8ااا 10 )مم 61681٤‏ 106 10 ,(=اشااا 117.35) 6805816 15006 
/(0ا 66060 !0۱080 ۱٣0 1٣16 الال8]6٣ ھمع00٣0, 6 80(' 61٣6٣‏ 06810608 
0 6 6]000 ام 60106]0016 ٣٣16‏ ات 068616 )3606٣]70601] 67 1٣06‏ 
.99 
-آ٣٣] ٣۱60٣ 60]۱16٣165, ۱.6 !اناائ٣ه ٣)986٣“01آ٣8 80٣0‏ 6(]آ:2.13.3 
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08160 566106٣166 56٣60110 66 م0)6]06٣60 اه !ناهم‎ 06881166 0816٣ 
85158011٣ ا6اا81‎ ٣۱6610 ھ6660٣0ت0 05ع 68 اآآ61ا٣«ت )6 (]668116اا5‎ 
80 60006765 0] 00 9. 

سرحد صوبي واري مٿي ذڪر ڪيل واھ جو منصوبو اڃان پلاننگ 
ڪميشن ۾ر منظوريءَ لاءِ پيو آهي. پر اهڙي ٽن اسڪيمن تي جن تي ڪر هلي 
رهيو آهي. انهن تي صورتحال هيٺين ريت آهي. 

گريٽر ٿل ڪينال: هيءَ اسڪير چشما لنڪ ڪينال مان ڪڍي پكي وڃي. 
جنهن جي مند تي ڊسچارج (ڇوڙ) 8500 ڪيوسڪ رکيو ويو آهي ۽ اها ٿل 
ڊيزرٽ ۾ اٽڪل 15 ايڪڙ ايراضيءَ کي پاڻي ڏيندي. انهيءَ لاءِ پاڻيءَ جي ڪل 
گهرج 2.496 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. جنهن مان 1.873 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي 
ٺاھ جي پيرا 2 مان ۽ 0.623 ملين ايڪڙ فوٽ پيرا 4 يعني ٻوڏ وارن وهڪرن 
مان ايندو. 

ڪڇي ڪينال: هي؛ واھ تونسہ بيراج مان ڪڍيو پيو وڃي. جنهن جي 
منڍ تي پاڻي كڅٹڻ جي صلاحيت 6000 ڪيوسڪ هوندي. هي واھ بلوچستان ۾ 
اتڪل 7 لک ايراضي کي پاڻي ڏيندو. هن لاءِ پاڻيءَ جي ڪل گهرج 2.021 ملين 
ايڪڙ فوٽ هوندي, جنهن مان 0.821 ملين ايڪڙ فوٽ پيرا 2 مان ۽ 1.2 ملين 
ايڪڙ فٽ پيرا 4 يعني ٻوڏ وارن وهڪرن مان هوندي. 

ريڻي ڪينال: هي واهھ گڊو بيراج جي کاٻي پاسي کان ڪڍيو پيو وجي. 
جيڪو گهوٽڪي فيڊر ڪمانڊر جي اڀرندي ۾ اٽڪل 4 لک ايراضيءَ کي پاڻي 
ڏيندو. هن جي مند تي ڊسچارج (ڇوڙ) 5115 ڪيوسڪ هوندو. هن لاءِ پاڻي جي 
ڪل گهرج 1.3 ملين ايڪڙ فوٽ هوندي ۽ سڄو پاڻي ٻوڏ وارن وهڪرن مان 


ايندو. 


مٿئين ذڪر مان ظاهر آهي ت ٻوڏ وارن وهڪرن مان 3.77 ملين ايڪڙ 
فوٽ نون واهن لاءِ منظور ڪيو ويو آهي. جنهن مان 0.623 گريٽر ٿل ڪيٽال لاءِ, 
2. ڪڇي ڪينال لاءِ, 1.3 ريڅي ڪيِنال لاءِ ۽ 0.647 چشما رائٽ بينڪ ڪينال 
(لفنٽ ۽ گريوٽي؟ لاءِ آهي. هاڻي اچو ت ڏسون ت موجود واهن ۾ر ٺاھ پر ڏنل 
ڏهاڪن مطابق پاڻيءَ جي کوٽ گهڻي آهي. اها کوٽ سال 1976ع کان سال 
4ع تائين ساليانو سراسري بنياد تي سنڌ ۾ر 5.49 ملين ايڪڙ فوٽ, پنجاب 
۾ر 2.9 ايمر اي ايف, سرحد ۾ 2.41 اي اي اي . ۽ بلوچستان ۾ر 1.94 ملين 
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ايڪڙ فوٽ رهي آهي. جڏهن آهي واھ ٺهندا ت مٿىّين پر ۾ هع ڪري ٻوڏ جو 
پاڻي نن هجڻ جي صورت ۾ر ب پاڻي کڻندا, جنهن جو آثر وڌ پر وڌ سنڌ تي پوندو 
ڇاڪاڻ جو سنڌ سڀني کان هيلين ڀر آهي. 

حقيقت اها آهي ت ارسا کي پاڻي ٺاھ جي پيرا 2 جو پاڻي پوري ٿيڻ تائين 
پيرا 4 مطابق ٻوڏ وارو پاڻي نہ ورعائڻ کپي. پر ارسا ۾ر اڪثريت راءِ سان فيصلا 
ٿيڻ جي اصول جو فائدو هيمُن ٿي وئي جو پنجا.. وارا سرحد ۽ بلوچستان جي 
ميمبرن جي مدد سان پنجن ميمبرن مان ٿي ميمبر هڪڙي پاسي ڪري اڪشريت 
ٺاهي وڃن ٿا ۽ پوءِ پنهنجي مرضي ٿا هلاٿئين. سرحد ۽ بلوچستان کي پنهنجي 
پاسي ڪرڻ لاءِ هو انهن کي پاڻي جي کوٽ کان آجو ڪري ٿا ڇڏين. يعني کوٽ 
واري وقت ۾ هنن کي مڪمل طور تي ٺاھ وارو پاڻي ڏنو ٿو وڃي. پوءِ هو ڇو نن 
پنجاب جي حمايت ۾ ووٽ ڏيندا. 

ٻيا جيڪڏهن زيادتي ڪن ٿا تہ اسان کي ب پنهنجي صوبي جي پاڻيءَ جي 
حق جو بچاءُ ڪرڻو آهي. ارسا جي ايڪٽ جي شق 8 (3) ۾ اها گنجائش آهي ت 
جيڪڏهن ڪا ب صوبائي حڪومت يا واپڊا وارا ارسا جي ڪنهن فيصلي تي 
راضي نت هجن ت گڏيل مفادن واري ڪائونسل اڳيان اپيل ڪري سگهن ٿا. اڃا 
تائين سنڌ سرڪارارسا جي مٿين ڪيل غلط فيصلن خلاف اپيل ن ڪئي آهي. 
شايد انهيءَ جو اهو سبب هجي ت فوجي حڪومت جي اچڻ کان پوءِ هينگر تائين 
گڏيل مفادن واري ڪائونسل جوڙي ئي ن وئي آهي. پر گڏيل مفادن واري 
ڪائونسل جي "8٣61‏ وزارت ڪيبينٽ ڊويزن آهي, جنهن کي اپيل ڪري 


جي جياپي لاءِ پاڻي جي حق جو بچاءُ ڪرڻو پوندو. منهنجي سنڌ جي چيف منسٽر 
ارباب غلام رحيمر ۽ سنڌ جي آبپاشي جي وزيرنادر اڪمل لغاري کي صلاح آهي 
ت جهڙيءَ طرح هنن ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ خلاف اسٽينڊ ورتو هو. اهڙي کي نموني 
هن ڳاله تي ب ڌيان ڏين ۽ ارسا جي انهن غلط فيصلن خلاف, جن ۾ر ان ٽون 
واهن لاءِ پيرا 2 جو پاڻي پوري ٿيڻ کان اڳ پيرا 4 يعني ٻوڏ وارو پاڻي ورهايو 
آهي۔ وفاقي ڪيبينيٽ ڊويزن کي ارسا ايڪٽ جي شق 8 (3) مطابق اپيل ڪن. 
ج (روزان ڪاوش:09 - اڀريل 2006ع) 


ڀڇڄڙيءَ مر آباد سٺال سان پاڻي 


جر 


ويج ھ اتصاف ڇ نٿو ٿڻي؟ 


عام چوڻي آهي ت. ” پُڇڙي بڇڙي“" يعني پڇڑڙي يا ٿيل وارا آبانگار 
سدائين ڏچي ۽ تڪليف پر هوندا آهن. جڏهن پاڻي گهٽ هوندو آهي ت مٿيان 
آبادگار ُل پاڻي کڻي ويندا آهن ۽ پڇڙي وارا پاڻيءَ لاءِ سڪندا آهن. وري 
جڏهن مينهن پوڻ ڪري شاخ پر پاڻي وڌي ويندو آهي تہ مٿيان آبادگار پنهنجا 
ماڊول ڇاٻي ڇڏيندا آهن ۽ سڄو پاڻي پڇڙيءَ ڏي مارو ڪندو آهي ۽ پڇڙي وارا 
ٻڏندا آهن. پر اها صورتحال تڏهن ٿيندي آهي, جڏهن پڇڙي ۾ر غريب ۽ ڏتڙ 
يل آبادگار هوندا آهن ۽ مٿي زور وارا ۽ بااثر آبادگار هوندا آهن. جيڪڏهن 
پڇڙي تي ڪي زور وارا ۽ بااثر آبادگار هوندا آهن ۽ مٿي گهٽ زور وارا ۽ غريب 
آبادگار هوندا آهن تہ ٽيل تي پاڻي پورو پهچندو آهي. جو ٿيل ارا طاقت جي 
زور تي مڻين کي وڌيڪ پاڻي كٹڻ ن ڏيندا آهن. معنيٰ ت پڇڙي ھِ هنڌ بڇڙي 
ناهي هوندي. پڇڙيءَ جي حالت طاقت جي ترازن تي مدار رکي ٿي. اڄ مان 
ملڪن جي لحاظ کان پڇڙي ۽ طاقت جي توازن تي بحعث ڪندس. انهيءَ ۾ 
مان ٻ مثال اهڙن ملڪن جا کڻندس, جتي مٿين ڀر وارا وڏ! ۽ طاقتور آهن ۽ 
هيٺين ڀر يعني ٽيل وارا ننڍا ۽ گهٽ طاقت وارا آغن ۽ هڪ مغال اهڙن ملڪن 
جو کڻڅندس, جنهن ۾ر مٿيو:: ملڪ نندو ۽ گهٽ طاقت وارو آهي ۽ هيليون ملڪ 
يعني پڇڙي وارو وڏو ۽ وڌيڪ طاقت وارو آهي. 


پهريون ہثال: هندستان ۽ پاڪستان: 


هندستان مٿين ڀر وارو رڏو ۽ طاقتور ملڪ آهي. پاڪستان هيٺين ڀر 
يعني پڇڙي وارو ننڍو ۽ هندستان جي ڀيٽ پر گهٽ طاقتور ملڪ آهي. 1948ع 
۾ هندستان اڀرندي ٿن درياهن جو پاڪستان ۾ر ايندڙ پاڻي بند ڪري ڇڏيو هو. 
تنهن کان پوءِ عالمي بينڪ جي سهڪار سان ٻنهي ملڪن وچ ۾ر درياهن بابت. 
هڪ معاعغدو ٿيو. جنهن کي 0 ع وارو سنڌ طاس معاهدو چُجي ٿو۔ انهيءَ 
معاهدي مطابق ٿي اڀرندا درياھ يعني, ستلح, بياس ۽ راوي مڪمل طور تي 
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هندستان کي ڏنا ويا ۽ ٽي الهندا درياھ يعني چناب., جهلم ۽ سنڌو پاڪستان 
کي ڏنا ويا. پر مڪمل طور تي نہ, بلڪ انهن درياهن تي هندستان کي ڪجهھہ 
حق ڏنا ويا. جيڪي پيئڻ جي پاڻي. پاڻي ن کپائيندڙ استعمال يعني 
(050ا 6آ0(]0٣0-060500).‏ زراعت جي لاءِ پاڻي ۽ پن بجلي پيدا ڪرڻ 
وارا حق هًا. مين معاهدي ۾ر درياهن جو پاڻي ورهائڻ بدران درياه ورهايا ويا 
تہ جيئن پوءِ اُٿندڙ مام ا گهٽ کان گهٽ ٿي سگهن. جن درياهن تي هڪڙي ملڪ 
جو حق ڏنو ويو, اُتي ڪو مامرو ڪونهي. پر جتي ٻنهي ملڪن کي ح ڏنا ويا 
اتي مامرا اٿيا آهن ۽ اهي الهندي درياهن تي پن بجلي پيدا ڪرڻ واري 
هندستان جي حق جي ڪري پيدا ٿيا آهن. معاهدي ۾ پن بجلي گهر ٺاهڻ لاءِ 
هيٺان شرط رکيا ويا. 

ي پيدا ڪرڻ لاءِ وهندڙ پاڻي وارا بجلي گهر ٣16 ٣!٣6٣(‏ )0 ٣لا٣)‏ 
يعني درياھ جي قدرتي بنياد تي هلندڙ ٺاهيا وڃن. جيڪي هيٺين معيارن 
مطابق هجڻ کپن. 

(1) انهن بجلي گهرن ۾ پاڻيءَ جي ليول هٿرادو طرح نہ وڌائي وڃي ۽ 
ڊزائين ۾ ڏنل ليول مطابق هجڻ کپي. 

(2) استعمال جوڳي پاڻي جي ليول (1ا6٣۱6 606٣806‏ 80680) کان 
هيٺ لٽ ڪڍڻ يا ٻئي ڪنهن فني سبب کان سواءِ ڪو ماڊول (161ا!00) ٿہ 
هجڻ کپي. وري اهو ماڊول گهٽ ۾ گهٽ سائيزجو مٿي کان مٿي ليول تي هجڻ 
کپي ۽ هلائڻ جي لحاظ کان اقتصادي طورمناسب هجڻ کپي. 

(3) جيڪڏهن دروازن وارو اٿل واه ((##8اااع5) ٺاهڻ ضروري هجي 
ت دروازن جي هيٺين ليول مٿي کان مٿي سطح تي رکڻ کپي. 

(4) بجلي گهرن کان پاڻي کڂي ويندڙ سرنگ جي ليول مٿي کان مغي 
رکڻ کپي ت جيسُن هو رن آف رور واري اصول تي ڪم ڪري ۽ اقتصادي طرح 
ٺاهڻ ۽ هلا ئڻ ۾ مناسب هجي. پاڪستان سرڪار جي اطمينان لاءِ ت پن بجلي 
گهر مٿين معيارن مطابق ٺاهيو ويندي هندستان اڏاوت شروع ڪرڻ کان ڇه 
مهينا اڳ انهيءَ جي ڊزائين پاڪستان کي ڏيندو, جيڪو ٿن مهينن اندر 
پنهنجا اعتراض موڪليندو. جيڪڏهن پاڪستان ٿن مهينن اندر پنهنجا 
اعتراض نٿو موڪلي ت ائين سمجهيو ويندو ت انهيءَ کي ڪو ب اعتراض 
ڪونهي. جيڪٽڏهن ٻئي ملڪ ڪنهن ڳالهھ جو فيصلو پاڻ نن ڪري سگهن تڌ 


پوءِ يا ت اهو معاملو غير جائيدار ڄاڻو ماڻهو (!٣06]»ع‏ ا8 ٣)ا6ا!)‏ کي ڏنو 
ويندو يا ڪنهن فيصلي ڪراتئيندڙ 0611816٣(‏ 016) جون خدمتون ورتيون 
وينديون. يا فيصلي ڪرائڻ واري عدالت (0601) ٣81106٣)!0ا)4)‏ کي موڪليو 
ويندو. معاهدي ٿيڻ کان پوءِ چار وڏا مامرا اٿيا آهن, جن جو ڪجه مختصر حال 
احوال هيٺ ڏجي ٿو. 


وولر بيراج وارو مامرو: 


هندستان وولر بيراج جي اڏاوت, پاڪستان کي اڳواٽ ٻڌاك کان سواءِ 
5ع پر شروع ڪئي, جيڪا سنڌ طاس معاهدي جي ڀڃڪڙي!هئي. اهو 
بيراج وولر ڍنڍ جي ڇوڙ تي ٺاهيو پيو وڃي. انهيءَ جي ٺاهڻ ڪري)] هندستان 
6 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪري سگهندو. پاڻي برساتن واريمهينن ۾ 
گڏ ڪيو ويندو ۽ آڪٽوبر کان فيبروري واري وقت ۾ 4000 ڪيوسشڪ هيٺ 
ڇڌي سگهندو. انهيءَ نموني سان هندستان وولر بيراج جي پاڻي کي دفاعي 
ضرورتن لاءِ ڪنٽرول ڪري سگهندي پاڪستان انهيءَ تي سخت اعتراض 
ڪيو. 1987ع پر انهيءَ منصوبي تي ڪر بند ڪيو ويو ۽ هينگُر ب انهيءَ تي 
ڪر بند آهي. ٍ 

ڪشن گنگا وارو مامرو: 

هن منصوبي ذريعي هندستان 0.14 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪري 
سگهي ٿو. هندستان انهيءَ منصوبي کان پاڪستان کي 1994ع پر آگاھ ڪيو. 
ذخيري ڪرڻ ساڻ گڏ انهيءَ ۾ هيلين سطح وارا مادول (61ا001) بہ آهن. ڊيم 
مان هڪ سرنگ کوٽي بونار مڌومتي نئين پر پاڻي کڻي وڃڻ جو ب پروگرام 
آهي. جنهن ڪري پاڪستان جي جهلم نيلم پن بجلي گهر منصوبي جو پاڻي 8 
کان 13 سيڪڙوگهتجي ويندو. 


ڊل- هستي پن بجلي گهر وارو مامرو: 


هن منتصوبي هيٺ بغليار ڊير کان مٿي ڪنڪريٽ جو 180.5 ميٽر ڊگهو 
۽ 59.5 ميٽر اوچو ڊيمر ٺاهڻ جو پروگرامر آهي. جنهن ۾ر 8600 ايڪڙ فوٽ 
پاڻي گڏ ڪري سگهبو. هن تي 1991ع ۾ ڪر شروع ڪيو ويو. هن ۾ هيٺين 


سطح وارو اٿل واه ( ٣‏ 8 هع 8) ٺاهڂ جو پروگراهر پڂ آهي. جنهن تي, 
پاڪستان کي اعتراض آهي. 


بغليارپن بجلي گهر وارو مامرو: 


هي منصربو چناب درياھ تي سلال ڊير کان 80 ڪئوميٽر مٿي ٺاهيو 
پيو وڃي. هن بابت پاڪستان کي 1992ع ۾ر ٻڌايو ويو هو. هن ۾ 3:.21.000 
ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪري سگهجي ٿو ۽ 2,95,000 ايڪڙ فوٽ پاڻي ( 0680 
اه6| ه680ا6) تائين روڪيو. مٿين صلاعيت جي ڪري هندستان 26 
ڏينهن تائين چناب درياهھ جو پاڻي بند ڪري سگهندو جنهن ڪري مرالا بيراغ 
مان نڪرندڙ واهن تي آثر پوندو. فوجي نڪتءِ نظرکان هندستان هڪ دفاعي 
روڪ )88٣|]6٣(‏ ٺاهي سگهي ٿو, جنهن جي ذريعي هو هيٺين ليول جي 
سلوسن سبب 30 ڏينهن تائين پاڻي روڪي سگهن ٿا. انهيءَ منصوبي تي ڪم 
هلي رهيو آهي, تنهن ڪري معاهدي مطابق هي جهيڙو هڪ غير جانبدار 
عالمي ماهر پروفيسر ريمنڊلي فٽ کي ڏنو ويو آهي. جنهن جو تعلق 
سوئيٽزرلينڊ سان آهي. اڃان انهيءَ صاحب هن جهيڙي تي پنهنجو فيصلو ن 
ڏنو آهي. وفاقي حڪومت جو هڪ ريٽاثر ٿيل سيڪريٽري سيد شاھد حسين. 
 .‏ تل سنڌ سان آهي. انهيءَ باري ۾ر چوي ٿو ت, ”بغليار تي ٻنهي 
ملڪن پر بنيادي جهيڙو بي اعتماديءَ جو آهي. يعني پاڪستان هندستان جي 
نيت تي اعتبار نكو ڪري, ڇو ت پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي صلاحيت حاصل ڪرڻ 
کان پوءِ هندستان مستقبل ۾ ڪڏهن ب انهيءَ وقت ۾ر پاڻي روڪي ڇڏيندي 
جڏهن پاڪستان کي گهرج هوندي. ۽ ايسُن ب ٿي سگهي ٿو ت هو تڏهن هيٺ 
پاڻي ڇڏي ڏئي, جڏهن پاڪستان کي ڀاڻيءَ جي گهرج ن هوندي." 


ٻيو مثال: هندستان ۽ بنگلاديش: 


بنگلاديش ۾ر 54 اهڙا درياھ آهن, جيڪي هندستان مان اچن ٿا. انهن 
مان 8 درياهن تي مامرا هلندڙ آهن, پر خاض مامرا گنگا درياه تي فراخا بيراج 
۽ هندستاني درياهي لتڪ واري منصويي وارا آهن. فراڅا بيراج وارو مامرو 
1ع پر شروع ٿيو, جڏهن هندستان سرحد کاڻ 18 ڪلوميٽر مٿي گنگا درياھ 
تي فراخا واري هنڌ بيراج ٺاهي 40.000 ڪيوسڪ گنجائش وارو هڪ ڪينال 
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انهيءَ مقصد لاءِ ڪڍ ڻ چاهيو ت ڪلڪتي واري بندر تان لٽ ڪڍ جي ت جيُن 
اهو بندر دنيا جي ماڻهن لاءِ اچڻ وڃڻ جي قابل رهي سگهي. پاڪستان 
(بنگلاديش ٺهڻ کان اڳ) انهيءَ تي اعتراض ڪيو, پر هندستان 1962ع پر ان 
تي ڪر شروع ڪري ڏنو. 1971ع ۾ر بنگلاديش ٺهڻ کان پوءِ ب اهو ڪر بند نہ 
ٿيو ۽ 1975ع ۾ آزمائشي طور اهو ڪينال چاليهہ ڏينهن هلائڻ لاءِ کوليو ويو. 
6ع پر غندستان پنهنجي مرضيءَ سان هي ڪينال هلا ئڻ لڳو. جنهن تي 
بنگلا ديش عالمي سطح تي هن مسكلي کي اٿاريو, جنهن کان پوءِ خشڪ موسم 
۾ر غلائڻ لاءِ ٻنهي ملڪن ۾ هڪ پنجن سالن جو معاهدو ٿيو. انهيءَ کان پوءِ 
2ع ۽ 1985ع ۾ گپٽ مدت رارا معاهدا ٿيا. پر انهيءَ کان پوءِ پاڻي گهٽ 
اچڻ سبب هندستان وري ب پنهنجي مرضيءَ تي پاڻي کڻندو رهيو. نيٺ 1996ع 
پر ٻنهي ملڪن وچ ڀر گنگا درياھ جي پاڻي ورهائڻ جو 30 سالن لاءِ معاهدو 
ٿيو. جنهن ۾ر اهو طتّي ٿيو هو تہ 70.000 ڪيوسڪ کان گهٽ پاڻي ٿيڻ جي: 
صورت ۾ر ٻڻي ملڪ اڌو اڌ پاڻي کڻندا. پر 75000 ڪيو سڪ کان مٿي پاڻي 
هجڻ جي حالت ۾ هندستان لازمي طور تي 40.000 ڪيوسڪ کڻندو ۽ باقي 
پاڻي بنگلاديش کي ڏيندو. اهو معاهدو ٻئځي سال پر ڻين ٿكټ يز ڇاڪاڻ جو 
7 مارچ 1997 پر بنگلاديش کي رڳو 7500 ڪيوسڪ پاڻي مليو. جيڪو 
اُتي جمع ٿيل پاڻي کان گهٽ سيو. بنگلاديش گهڻو ئي گوڙ ڪيو., پر ڪو خاص 
اثرنہ ٿيو. 

ٻي ڳڻتي جهڙي ڳاله۾ اها آهي ت هندستان هڪ درياهي لنڪ ٺاهي گنگا 
۽ برهم پترا درياهن پر واڌو پاڻي ڏيکاري انهيءَ پر لنڪ معرفت الهندي ۽ ڏکڻ 
واري ايراضين لاءِ کڻي وڃڻ چاهي ٿو., جتي پاڻيءَ جي کوٽ رهي ٿي. 
بنگلاديش انهيءَ تي اعتراض ڪيو آهي. پر هندستان اڃان تائين انهيَ 
مسملي تي ڳالهائڻ کان لنوائي ٿو۔ 

گنگا درياھ مان فراخا بيراج وٽان کوٽ واري وقت ۾ر پاڻي کڻي وڃڻ 
ڪري بنگلاديش پر اڻ مٽجندڙ ماحولياتي اثر ٿيا آهن. مٺي پاڻي ن اچڻ ڪري 
درياھ ۾ر لوڻيائٺي سطح وڌڻ سبب ڪيتراگي ڪارخان بند ٿي ويا آهن. ڪيترا 
آبادگار زرعي زمينون ڇڌڻ تي مجبورٿي ويا آهن. ڏکڻ ۾ هڪ وڏي آباديءَ کیي 
ييِسُڻ جي پاڻيءَ جو مستلو آهي. ڏکڻ جا ماڻهو روزگار ۽ زندگي گذارڻ لاءِ اتر 
ڏانهن لڏپلاڻ پيا ڪن. وري جيڪڏهن گنگا ۽ برهمپترا مان لنڪ ڪڍي پاڻى 
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کنيو ويو تہ بنگلا ديش ۾ حالخون ويتر خراب ٿي پونديون ۽ اهڙيون معاشرتي. ِ 
اقتصادي ۽ ماحولياتي تبديليون اينديون جيڪي موجوده دور ۾ ڪٿي ب ٿن 
آيون آهن. 

ٿيون مثال: هندوستان ۽ نييال 


“ سگ 


نيپال مٿين ڀر ۽ هندستان هيلين ڀر آهي. نيپال پر ڏنيا جا ڇهھ هزار کان 
مٿي زور وارا درياھ ۽ نيون آهن, جن جي 76 سيڪڙو پاڻي ڪڍڻ واري ايراضي 
نيپال ۾ آهي. سراسري طرح هر سال 180 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي نيپال مان 
خليج بنگال پر هندستان مان لنگهي وڃي ٿو. گنگا درياھ جو 41 سيڪڙو 
ساليانو وهڪرو ۽ 71 سيڪڙو خشڪ موسر وارو وهڪرو نيپال جي ڪرٺالي. 
سپتا, گنڊڪي ۽ سپتا-گنڊڪي معاون درياهن ذريعي اچي ٿو, جيڪي نيپال 
مان نڪرن ٿا. دنيا جي ملڪن ۾ نيپال برازيل کان پوءِ ٻيو نمبر ملڪ آهي. 
جتي 83.000 ميگا واٽ پن بجلي پيدا ٿي سگهي ٿي. جنهن مان 42,000 
ميگا واٽ فني ۽ مالي طورممڪن ۽ فائدي واري آهي. پرنيپال وٽ انهيءَ کي 
ترقي وٺرائڻ جا مالي ۽ فني وسيلا ڪو ن آهن. وري نيپال جون بجليءَ واريون 
گهرجون انهيءَ جي پيداواري صلاحيت کان تمامر گهٽ آهن, جنهن جو مطلب 
اهو ٿيو ت اهو ملڪ اها بجلي ٻين ملڪن کي ڏي. جيڪو ملڪ اها بجلي وئي 
سگهي ٿو. سو هندستان آهي. جنهن کي سال 2010ع ۾ر 20,000 ميگا واٽ 
بجلي جي ضرورت ٿيندي, تنهن ڪري هن جو نيپال جي درياهن سان سڌو 
سنمُون واسطو آهي. پر هو بجليءَ جا ايترا گهٽ اگه ٻڌائي ٿو. جو ٽيپال لاءِ 
مناسب ناهن, پرهو ڇا ڪري؟ اها بجلي ٻيو ڪنهن کي ڏي؟ نيپال وارا ماڻهو 
محسوس ٿا ڪن ت هندستان هنن سان ماضيءَ وارن منصوبن ۾ ب انصاف سان 
ن هليو آهي ۽ معاهدن تي ن بيٺو آهي. جيمن 1920ع وارو سرادا معاهدى 
4 ع وارو ڪوسي معاهدر ۽ 9 ع واروگنڊڪ معاهدو. 


مهاڪالي درياه جي پاڻي وارو جهيڙو 

مها ڪالي درياھ نيپال جي اولهائين هندستاني سرحد سان گڏ وهي ٿو. 
6ع پر انگريزن مها ڪالي درياھ کي هندستان ۽ نيپال وچ ۾ر سرحد قرار ڏنو 
هو. 1990ع پر هندستان نيپال سان هڪ يادگيري دستاويزيعني (-(80٣16)110ب!‏ 
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0 ها )6 )00٣(۱‏ يا لا0ا زوري صحيح ڪرايو, جنهن پر هنن 
نيپال جي 577 ميٽر علائقي ۾ر هڪ بيراج جي بند ٺاهڻ جي اجازت ورتي هئي 
۽ انهيءَ بدران هنن کي هڪ ڪروڙ يونٽ ۽ 150 ڪيو سڪ پاڻي ڏيڻ جو واعدو 
ڪيو هو. 1998ع ۾ هندستان تناڪ بيراج ٽيپال کان صلاح بنا ٺاهڻ شروع 
ڪيو. انهيءَ تي نيپال ۾ر ڏاڍو گوڙ ٿيو ۽ انهيءَ کي انهن جي پارليامينٽ 
منظورن ڪيو. پر پوءِ 1996ع ۾ وري ڳالهين کان پوءِ اها ٻيهر نمُبن نالي سان 
ڪئي وئي, جنهن کي ”مها ڪالي درياھ جي ڳنديل ترقي جنهن ۾ر سرادا 
بيراج, تناڪا بيراج ۽ پنجي سي وارا منصوبو شامل آهن." چيو وڃي ٿو ت اهو 
معاهدو ب آمريڪا ۽ انگلينڊ جي حڪومتن جي زور وجهڻ تي ڪيو ويو, نن ت 
هو نيپال ۾ سيڙپ ڪاري کان لنوائين پيا. انهيءَ تي ب نيپال پر گوڙ ٿيا. جو 
معاهدي جي شق 3 جي تشريح ٻنهي ملڪن جدا جدا ڪئي. نيپال وارن چيو ت 
ٻنهي ملڪن کي مها ڪالي درياھ جي پاڻيءَ تي برابري جا حق هئا. جڏهن ت 
هندستان چيو ت موجوده استعمال کان پوءِ بچيل پاڻي تي برابري جا حق هئا, پر 
جيڪڏهن نيپال پنهنجي حصي جو پاڻي استعمال ند ڪري سگهي ت هيٺ 
ويندڙ پاڻي جي عيوض هو ڪا سهولت يا مالي فائدي جو حق نٿو رکي؛ انهيءَ 
معاهدي تي في البحال ڪو عمل نٿو ڪيو وڃي. مها ڪالي معاهدي ٫‏ 
جيتوڻيڪ هندستان هيٺين ڀر وارو حصيدار آهي. پر پوءِ طاقت جي زور تي 
نيپال کي پنهنجي مرضي واريون ڳالهيون مجرائگي سگهي ٿو. هندستان نيپال 
کي پنهنجي ئي ملڪ جي ڪيترن درياهن تي پنهنجي مرضيءَ جا منصربا ٺاهڻ 
نٿو ڏئي. هندستان ڪرنالي درياھ تي جيڪو نيپال کان اچي ٿو, هيٺ سڄو > 
قدرتي وهڪري وارو پاڻي استعمال ڪري ٿو. انهيءَ ڪري نيپال ٿيل معاهدن 
کي تازو ڪرڻ چاهي ٿو, پر مٿيون مٿيون آهي. ۽ هيليون هيٺيون. زبردست 


زبردست آهي ۽ زيردست زيرداست. 


بآ 


پنجاب مٿين ڀر وارو طاقتور صوبو آهي., ۽ سنڌ هيٺين ڀر وارو ۽ ڪمزور 
صوبو؟آهي. بنجاب ۾ر مينهن ب جامً پون ٿا ۽ زير زمين پاڻي ب گهڻي ڀاڱي مئو 
آهي ۽ سڄي سال ۾ر اٽڪل 40 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ضرورت وقت آبپاشي 
لاءِ ڪر آڻن ٿا. منڍ تي هجڻ ڪري هو يڪد پاڻي کڻي سگهن ٿا, جڏهن ت 


سنڌ کي چشماتي انڊينٽ پوري ٿيڻ ك٬ن‏ پوءِ ہ هفتي کان پندرنهن ڏينهن روزو 
رکڅو ٿو پُي. پوءِ ب سنڌ کي پاڻيءَ جي ورهاست پر ترجيح ن ملڻ کپي ڇا؟ 
هندستان ۽ پاڪستان, هندستان ۽ بنگلاديش ت هڪ ٻکي سان ن ٺهندڙ ملڪ 
آهن, پر سنڌ ۽ پنجاب ساڳي ملڪ جا ٻ صوبا آهن. ٻئي هڪ اشّ, هڪ رسول ۽ 
هڪ قرآن کي مڃين ٿا. اسلام پر قرباني ۽ ايغار تي تمام زور ڀريو ويو آهي. پر 
قرباني ۽ ايغار اهوآهي ت ربيع جي پڇاڙيءَ ۾ر زوري پنهنجي حصي کان وڌيڪ 
پاڻي کڻي وڃن ٿا ۽ پوءِ چون ٿا ت جيڪو ٿيڻو هو, سو ٿي ويو, ربيع جي عيوض 
خريف پر پاڻي نئو ڏئي سگهجي. وري آڳاٽي خريف ۾ر جڏهن اُڃ سبب سنڌ 
وارن جون رڙيون ٿيون نڪرن ت سنڌ لاءِ ڇڏيل پاڻيءَ مان تونسا-گڊو حد ۾ 
وڌيڪ زيان جو جوا ڏئي تونسا بيراج مان نڪرندڙ ڪينالن ۾ر وڌيڪ پاڻي کنيو 
ٿو وڃي. لاچار سنڌ وارا رڙيون ڪن ٿا, جلورس ڪڍن ٿا, ڌرڻا هلن ٿا. ڀلا ائين نن 
ڪن ت ڇا ڪن؟ قانوني طرح داد فرياد ٻڌڻ وارو در حڪومت کولي نٿي. اُهو 
آهي آئين مطابق عام منادن واري ڪائونسل, جنهن کان ڀ ٹيءَ جي ڏاڊائين 
بابت انصاف گهري سگهجي ٿو. جڏهن کان فوجي حڪومت آئي آهي. اها 
ڪائونسل نہ جوڙي وئي آهي. پوءِ سنڌ وارا ڪنهن کان انصاف گهرن؟ 

جيستائين سنڌ سان انصاف ن ٿي:دى اهو گوڙ گهمسان, افراتفري, نفرت 
۽ تڪرار ((60آ181(؟0٤٣؟(601)‏ واري فضا هلندي رهندي, جيڪا لڪ لاءِ 
هاڃيڪارڻي سگهي ٿي. 


(روزان ڪاوش: 1جوڻ 2006ع( 
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نل 5 کي پاڻيءَ جي پورائي لاءِ ڇا ڪرڻ ڂ گهرجي؟ 


اڄڪله سنڌ ۾ر گهڅو ڪري سڄر سال پاڻيءَ جي کوٽ رهي ٿي. اخبارون 
انهيءَ کوٽ جي خبرن ۽ انهيءَ جي نتيجي ۾ ڪيل وارا بندي جي پررگرامر جي 
خبرن سان ڀريل رهن ٿيون. پر اها کوٽ آڳاٽي خريف پر تماممر گهڻي رهي ٿي. 
اهائي مند آهي جنهن ۾ اسان جا ناڻي ڪمائڻ وارا مکيہ فصل يعني وونتٌڻ ۽ 
ساريون پوکيون وڃن ٿيون. اچو ت انهيءَ کوٽ ج ي سببن ۽ ۽ انهن جي #3 
ڪجه خيال جي ڏي وٺ ڪريون. 

منهنجي خيال ۾ هن سال آڳاٽي خريف يعني پهرين اپريل کان ڏهين جون 
تائين سنڌ ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ جا مکي پنج هيٺان سبب آهن. 

(1) ڊيمن ۾ بچيل پاڻي ڪون هو. 

(2) درياهن ۾ بچيل پاڻي ڪون هو. 

(3) پاڻيءَ > ډ٬فا‏ بث نا مطابق ن ڪٿي وئي. 

(4)کوٽ واري وقت پر منگلا ڊير ۾ر پاڻي ڀريو ويو. 

(5) تونسا بيراج تي پاڻيءَ سان هٿ چراند ڪئٌي وئي. 

اچو ت هر هڪ سبب جو الگ الگ جائزو وئون. 

(1) ڊيمن ۾ بڄيل پاڻي ڪون هو: 

.اك ڪر لڳ شو ار سالن ۾ر ربيع 
جي مند پو٫ي‏ ٿيڻ کان پوءِ ب 31 مارچ تي ڊيم ۾ بڄيل پاڻي هوندي هو ڇاڪاڻ 
ت جو زرعي آبادي ايتري ن وڌي هئي, اهو بڄيل پاڻي هڪ کان ٽي ميلن ايڪڙ 
فوٽ هوندو هو. آباديون وڌڻ ڪري ۽ ڊيم يڀ هوريان هوريان لٽ جمع ٿيڻ ڪري َ 
اهو پاڻي هوريان هوريان گهٽبو ويو. سال 1999ع پر بڙي. سال 2000ع ۾ 0.18 
سال 20001 ع ۾ 0.46. سال 2002ع ۾ 0.029 سال 2003ع ۾ر ٻڙي, سال 
4ع ۾ر 0.46 ۽ سال 2005ع پر 0.23 ملين ايڪڙ فوٽ هو. جڏهن ت هن 
سال اهو 0.29 ملين ايڪڙ فوٽ هو. ياد زهي ت ڊيمن سو زييِم مان بچيل پاڻي 
آڳاٽي خريف ۾ر ووئسُڻ ۽ سارين پوکڻ لاءِ ڪم ايندوهو. پوکي کان ,انپ قضد::: 
کي پچائڻ سولو هو: جو پوءِ درياهن جا وهڪرا وڌي ويندا هئًا. تربيلا ڊيمر پهريون 
دفعو سال 1976ع پر پاڻي گڏ ڪيو. شروع وارن سالن ۾ر رييع جي مند پوري ٿيڻ 
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کان پوءِ ب 31 مارچ تي تربيلا ڊيم ۾ 1.5 کان 5 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي بڄي پوند 
وهو, جيڪو آڳاٽي خريف جي فصلن جي پوکي ۾ ڪر ايندو هو. آباديون وڌڻ ۽ 
ڊيمر لٽتجڻ ڪري اهو بچيل پاڻي گهٽبو ويو. سال 1999ع ۾ اهو هو ٻڙي. سال 
0ع ۾ ٻڙي. سال 2001ع ۾ر ٻڙي, سال 2002ع ۾ 0.094 سال 2003ع ۾ 
ٻڙي سال 2004ع پر 2.4 ۽ سال 2005ع ۾ر 0.1 ملين ايڪڙ فوٽ, هن سال اهو 
2 ملين ايڪڙ فوٽ هو. 
تدارڪ: سال 2005ع تائين تربيلا جي لٽجڻ جي ڪري گنجائش 2.06. 
منگلا جي گنجائش 0.97 ۽ چشما بيراج جي 0.436 ملين ايڪڙ فوٽ گنجائش 
گهٽجي وئي. يعني ڪل گهٽ ٿي 3.47 ملين ايڪڑ فوٽ. وري ڪاٿو لڳايو ويو 
آهي ت سال 2010ع تائين تربيلا جي 2.39. منگلا جي 1.10 ۽ چشما بيراج 
جي گنجائش 0.5 ميلن ايڪڙ فوٽ يعني ڪل گهٽبي 3.99 ملين ايڪڙ فوٽ, 
اسان منگلا ڊيم جي سطح وڌايون ٻيا,. جنهنڪري ان جي گنجائش 2.9 ملين 
ايڪڙ فوٽ وڌندي, وري گومل ذ ڊير ٿا ٺاهيون. جنهن ۾ر 1 ملين ايڪَڙ فوٽ 
پاڻي گڏ ٿيندی يعني ذخيرو 3.99 ملين ايڪ فوٽ وڌندو ۽ لٽجڻ جي گنجائش 


ب ايتري ٿي گهٽبي. 
(2) درياهن جا وهڪرا گهٽ رهيا 


اسان وٽ درياهي وهڪري جو چاليهن سالن. جو ڏهاڪي مطابت رڪارڊ 

آهي. انهيءَ رڪارڊ ۽ گهٽ پر گهٽ ۽ وڌ پر وڌ پاڻي جو وهڪرو ڏنل آهي, اسان 
کي سنڌوءِ مان پاڻي ملي ٿو, ڇاڪاڻ جو جهلر ۽ چناب درياهن جو پاڻي رڳو 
پنجاب وارا کڅن ٿا. سنڌ پر وڌ ۾ وڌ سراسري پاڻي اپريل جي پهرين ڏهاڪي ۾ر 
آيو هو 51,400 ڪيوسڪ ۽ گهٽ ڀر گهٽ آيو هو 16,400 ڪيوسڪ., جڏهن ت 

َ‫ هن سال آيو 23,300 ڪيوسڪ اپريل جي ٻئي ڏهاڪي ۾ر وڌ پر وڌ پاڻي آيو هو 
0 ۽ گهٽ پر گهٽ 20200 ڪيوسڪ جڏهن ت هن سال آيو هو 26,200 
ڪيوسڪ اپريل جي ٿئين ڏهاڪي ۾ر وڌ ۽ وڌ پاڻي آيو هو 64100 ۽ گهٽ ۾ر 
گهٽ آيو هو 21.600 ڪيوسڪر جڏهن ت هن سال آيو 347400 ڪپوسڪ. مئي 
جي پهرين ڏهاڪي ۾ر ڌ ۾ر وڌ آيو هو 98.000 ۾ گهٽ پر گهٽ آيو 26.300 
ڪي وسڪ جڏهن ت هن سال آيو 66,200 ڪيوسڪ مي جي ٻئي ڏهاڪي ۾ 
وڌ پر وڌ پاڻي آيو هو 1,74,000 ۽ گهٽ ۾ر گهٽ آيو هو 36,509 ڪيوسڪ, 


جڏهن ت هن سال آيو 0 ڪيو سڪ مئي جي ٽين ڏهاڪي پر وڌ پر وڌ 
آي هو 1,68,300 ۽ گهٽ پر گهٽ آيو هو 51,500 ڪيوسڪ, جڏهن ت هن سال 
آيو 1.776.100 ير. ُ جون جي پهرين ڏهاڪي پر وڌ پر وڌ آيو هو 206900 ۽ 
گهٽ ِ‫ گهٽ آيو هو 5900 ڪيوسڪ ًحڌ : . هن سال ... 1.34,400 
مٿين انگن اکرن مان خبر پوئي ٿي ت اپريل جي مهيني پر سنڌو پر وهڪرا 
تمام گهٽ رهيا. جيڪي مي جي وچ ۾ وڌيا ۽ جون جي پهين ڏهاڪي ۾ر ب 
.رها اڳتي هلي انهن وهڪرن پر وري لاٿ آٿي, جنهنڪري سنڌ پر ساريل 
.ان پر خاص طرح تڪليف ٿي. جو رونبي ڪرڻ وقت پر پورو پاڻي ن مليو ۽ 
ڪيترڻ جا ٻيجارا سڙي ويا. ٍ 
ٍ تدارڪ: درياگن جا وهڪرا قدرت جي وس آهن. انهن تي انسانن جو ڪو 
اختيار ڪونهي., تنهنڪري انسان ان جو ڪو تدارڪ نٿو ڪري سگهي. سراءِ 
انهي جي ت الله سائين کي ٻاڏائي ۽ رحمت گهري. 


)3 پاڻيءَ جي ورهاست ناھ مطابق ن ہِ جُي وثي 


اپريل جي مهيني ۾ر سنڌى جهلم, چناب ۽ ڪابل دريائن پر آيل پاڻي هو 
4 ملين ايڪڙ فوٽ, جنهن مان 15 سيڪڙو درياهي زيان ڪٽي ورهاست جوڳو 
پاڻي بچيو 6.29 ملين ايڪڙ فوٽ, ٺاھ ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق سنڌ جو حصوِ 
ٿئي ٿو. 2.01 ملين آيڪڙ فوٽ, ورهاست ڪٿي وجي ٿي. تاريخي فارمولي 
موجب, جنهنڪري سنڌ کي ملي ٿي: 1.97 ملين ايڪڙ فوٽ, پر اها انهيءَ حالت 
پر آهي. جڏهن منگلا ڊير پر پاڻي ن ڀريو وڃي. منگلا ڊير پر پاڻي ڀرڻ کان پوءِ 
جيڪو پاڻي بچي ٿو. اهو پاڻي دريائي زيان ڪٽي ورهايو وڃي ٿو. 

تدارڪ: ورهاست پر ڏنل ڏهاڪن مطابق ٿيڻ کپي. 


(4) کوٽ واري وقت ۾ر منگلا ڊير پر پاڻي ڀريو ويو 


1 مارج تي منگلا ڊير جي ليول 1077 فٽ هئي. اپريل پر انهيءَ ۾ پاڻي 
ذخيرو ڪيو ويو, ۽ 30 اپريل تي انهيءَ جي ليول 1109 فوٽ ڪئي وئي. يعني 
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دريائڻ پر پاڻي آيو 7.4 ملين ايڪڙ فوٽ, انهيءَ مان ذخيرو ٿيل پاڻي ڪٽيو د 
باقي بچيو 6.92 ملين ايڪڙ فوٽ, جنهن مان 15 سيڪڙو دريائي زيان ڪٽبو ت 
ورهاست وارو پاڻي ٿيى, 5.88 ملين ايڪڙ فوٽ, تاريخي فارمولي مطابی ورهاست 
ڪري سنڌ کي مليو 1.84 ملين ايڪڙ فوٽ, جيڪٽهن منگلا ۾ر پاڻي فخيرو ن :َ 
ڪيو وڃي ها ۽ ورهاست ٺاھ ۾ ڏٺل ڏهاڪن مطابق ڪئي وڃي ها ت سنڌ کي 
ملڻ کپندو هو 2.01 ملين ايڪڙ فوٽ, پر ان کي مليويا ڏٺو ويو, 1.84 يعتي 9 

تدارڪ: منگلا ڊيم پر کوٽ واري وقت ۾ر پاڻي ذخيرو تن ڪيو وڃي ۽ 
ورهاست ٺاھ پر ڏٺل ڏهاڪن مطابق ڪرڻ گهرجي. 


(5) تونسا بيراج تي پاڻيءَ سان هٿ چراند ڪكي وٿي 


سنڌوءِ تي رکيل واهن لاءِ پاڻي چشما بيراج تان ڇڏيو وڃي ٿي چشما کان 
هيٺ پنجاب وارن جو تونسا بيراج آهي., جتان مظفر ڳڙھ ڪينال, ڊيرا غازي خان 
ڪينال ۽ تونسا پنجند لٽڪ نڪرن ٿا, عام طرح چشما تان ڇڏيل پاڻي وڌ ۾ وڌ 
0 سيڪڙو زيان ٿيڻ کان پوءِ گڊو بيراج تي پهچي ٿو. هن سال اهو زيان تمام 
گهڻو ٿيو . انهيءَ تي ارسا وارن جاج لاءِ هڪ ٽير موڪلي. انهيءَ ٽير جون 
کوجنائون نہ ٻڌايون ويون آهن, پر چون ٿا تہ تونسا بيراج تي سخت کوٽ واري 
وقت پر اٽڪل 4 هزار ڪيوسڪ پاڻي وڌيڪ کنيو ويو جنهن لاءِ ڪينال جي گيٽن 
جو نقص ٻڌايو ويو. 

تدارڪ: سنڌ کي تونسا بيراج تي پنهنجي چوڪسي تيز ڪرڻي پوندي, 
اتي اسان جو ايس ڊي او ۽ ٻيو اسٽاف رکيل آهي. پر انهن کي ن ڪا آهي گاڏي, 
نہ رهڻ جي جاءِ, ن ٽيليفون ۽ نہ ٻيون ڪي سهولتون , نتيجو اهو ٿو نڪري ت هو 
پتجاب وارن جا محتاج آهن ۽ صحيح ڪر نٿا ڪن, سنڌ حڪومت کي کپي ت 
انهن کي مناسب سهولتون ڏين ت جيُن آهي صحيح ڪم ڪن. 

آڳاٽي خريف پر سنڌ پاڻيءَ جي لحاظ کان سخت ڏکيائي ۾ رهي ٿي ۽ 
ڪيترا واھ بند رکيا وڃن ٿا. يا دير سان کوليا وڃن ٿا. مغلن هن سال دادو ڪيتال 
سڄو اپريل بند رکيو ويو ۽ 18 ممُي تي کوليو ويو. نارٿ ويسٽ ڪينال ب اُپريل ۾ر 


بند رکي 14 مي تي کوليو ويو. گڊو بيراج جا واه اپريل ۾ر بند رکي, مي جي وچ 
ڌاري کوليا ويا. وري ڪوٽٿڙي بيراج ۾ھ آبپاشيءَ لاءِ پاڻي ڏيڻ بدران رڳو پيڻ لاءِ 
ٻ ٿي هزار ڪيوسڪ ڏنا ويا. سنڌ جي انهيءَ ڳنڀير صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ 
اسان کي اهي سڀ اپاءِ وٺڅا پوندا. جن سان اسان کي پنهنجي حصي جو جائز 
پاڻي ملي سگهندو. 


(روزاند ڪاوش: 30 جولائي 2006ع( 


پا* مرن بابت انگ اکر 
۽ سفارشون ڇا ٿيون چون؟ 


صد پرويز مشرف 17 جنوي 2006ع تي 5 ڊيم ٺاهڻ جو اعلا = ٫ي‏ جن 
۾ ڀاشا, ڪالا باغ, آکوڙي, منڊا, ۽ ڪرم تنگي شامل آهن. انهن مان پهريان ٿي 
ڊير سنڌو درياءِ تي منڊا ڊير سوات درياءِ تي. ۽ ڪرر تنگي ڊير جي تعمير ڪرم 
نين تي رٿيل آهي. صدر صاحب موجب ڀاشا ڊير جو ڪر يڪدر شروع ڪيوڄ َ 
ويندو. باغ ڊيم اتفاق راءِ ٿيڻ کان پوءِ ٺاهيو. پر سمورن پنجن ڊيمن جي ۽ ِ 
تعمير سال 2016 تائين مڪمل ڪكي ويندي, ڇا صدر صاحب جي مٿين اعلان 
کان پوءِ صوبن ڀر پاڻيءَ جا مامرا حل ٿي ويا؟ اچو ت انهيءَ جو جائزو وٺون.ُ ڇ 

پاڪستان جي دريائي نظام ۾ پاڻيءَ ورهاست جا مامرا هينگر جا ناهن, پر ِ 
انهيءَ وقت کان هلندڙ آهن. جڏهن کان انگريزن ننڍي کنڊ جي آبپاشي نظام کي ٴ ُ 
ترقي وٺرائڻ لاءِ واھ, ييراج ۽ تنهن کان پوءِ ڊير ٺاهڻ شروع ڪيا. انهن مامرن . 
کي حل ڪرائڻ لاءِ ڪيتريون ڪميشنون ۽ ڪاميٽيون جوڙيون ويون, جيسن 
5ع واري اينڊرسن ڪاميٽي. 1 ع واري راو ڪميشن, (جنهن جي 
نتيجي ۾ر 1945ع وارو سنڌ, پنجاب معاهدو ٻنهي صوبن جي چيف انجنيئرن 
صحيح ڪيو) 1968ع واري اختر حسين ڪاميٽي. 1970 واري فضل اڪبر 
ڪاميٽي. 1976ع واري انوارالحق ڪميشن ۽ 1983ع واري حليم ڪميشن, پر 
ڪاب ڪاميٽي يا ڪميشن پاڻي تڪرار وارن مامرن جو مڪمل حل ڏيئي تن 


3: 


سنذ طاس معاهدو 


8ع ۾ر هندوستان پاران پاڪستان جي تن اڀرندي درياهن جو پاڻي بند 
ڪيو ويو اهو معاملو ٻئي ملڪ ن نبيري سگهيا ۽ نيٺ عالمي بئنڪ جي ثالغي 
۾ر 1960ع ۾ر سنڌ طاس معاهدو ٿيو., جنهن مطابق ٿي اڀرندا درياءَ يعني ستلج, 
بياس ۽ راوي هندستان کي مڪمل طرح ڏنا ويا ۽ ٿي الهندا درياءَ يعتي جهلم, 
چناب, ۽ سنڌو پاڪستان کي ڏنا ويا. پر مڪمل طرح ن, بلڪ انهن درياهن تي 


9 ڪجھ آباد ڪرڻ ۽ بجلي ٺاهڻ جا حق ڏنا ويا. ٿن اڀرندي درياهن 


جو مڪمل ڪنٽرول هندوستان کي ڏيڻ ڪري پاڪستان ۾ موجود صوبن ۾ 
پاڻيءَ جي ورهاست جا مس لا وڌيڪ ڏکيا ٿي ويا. 


1 ع وارو پاڻي ٺاهھ 


1ع ۾ر انهيءَ وقت جي وزير اعظم جي ذاتي ڪوشش سان چئني 
صوبن جي وچ پر پاڻيءَ جي ورهاست جو مسئلو اتفاق راءِ سان طٰتٌي ٿي ويو. 
جنهن جي پيرا 2 ۾ ٺهيل ڪينالن لاءِ پاڻي 117.35 ملين ايڪڙ فوٽ ورهايو ويو. 
ڀيرا 4 مطابق نون ڊيمن ۽ ٻوڏ وارو پاڻي ورهائڻ جو سيڪڙو ٻڌايو ويو. پيرا 14 ۾ر 
کوٽ ۽ واڌ كڅڻ جو طريقو ٻڌايو ويو. ۽ پيرا 7 ۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي 
گهرجن لاءِ اڀياس ڪرائًڻ جو چيو ويو. 


ارسا جو ٺاهڻ: 


2ع ۾ر پاڻيءَ ٺاھ تي عمل ڪرائڻ لاءِ انڊس رور سسٽر اٿارٽي 
(ارسا) ٺاهي وئي, جنهن لاءِ ڪل پنج ميمبر رکيا ويا. هر صوبي مان هڪ هڪ 
نمائندو ارسا جو ميمبرهوندو جڏهن ت هڪ ميمبر وفاقي حڪومت جي طرفان ب 
ان ۾ِ شامل هوندو, اٿارٽي کي فيصلو اڪثريت جي بنياد تي ڪرڻ جو اختيار ڏنو 
ويو آهي. ۽ فيصلي تي اعتراض جي صورت پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ 
اپيل ڪرڻ جو حق ڏنل آهي. 

اتفاق راءِ ۽ 1991ع واري پاڻي ٺاھ ٿيڻ کان پوءِ اها اميد ڪئّي ٻُي وئي 
ت صوبن وچ ۾ر پاڻيءَ جي ورهاست وارا مامرا هميش لاءِ نبري ويندا. پر 
بدقسمتيءَ سان ائين ند ٿي سگهيو, ٺاھ ٿيڻ کان پوءِ ب آاهي مامرا اٿندا رهيا. 
جن ۾ر پاڻيءَ جي ورهاست, سنڌوءِ تي ٽون ڊيمن جو ٺاهڻ کوٽ واري وقت ۾ 
منگلاڊير جو ڀرڻ, کوٽ واري وقت پر لنڪ ڪينالن جو هلائڻ ۽ ڪوئڙيءَ کان 
هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن جو تعين ڪرڻ ۽ پاڻي ڇڏڻ جهڙا تڪراري نڪتا شامل 
آهن. منگلا ڊيمر 1969ع ۾ر هلڻ شروع ٿيو ۽ تربيلا ڊيمر 1976ع ۾ر, ٻنهي ڊيمن 
جي ڪري ربيع ۽ آڳاٽي خريف لاءِ پاتي اٽڪل 15 ملين ايڪڙ فوٽ وڌي مليو. پر 
هوريان هوريان ڊيمن ۾ لٽ وهڻ ڪري هنن جي پاڻي ذخيرو ڪرڻ واري گنجائش 


گهٽجي اٽڪل 12 ملين ايڪڙ فوٽ رهجي وئي ۽ اها اڃا گهٽجي پٌي. اهاٴکوٽ 
منگلاڊيم جي اوچائي وڌائڻ سان پوري ٿي ويندي. جنهن ۾ 2.9 ملين ايڪڙ 
فوٽ پاڻي وڌيڪ گڏ ڪري سگهب.. پر انهيءَ هوندي ب پنجاب وارن زور وڌو ت 
سنڌوءِ تي وڏا ڊير ٺاهجن. خاص ڪري ڪالا باغ ڊير ت جيُن کوٽ ب پوري 
ڪري سگهجي ۽ واھ ڪڍي نيون زمينون آباد ڪجن. باقي ٽنهي صوبن انهيءَ 
تي اعتراض ڪيو ۽ انهن جي اسيمبلين انهيءَ جي تعمير خلاف قراردادون پاس 
ڪيون, انهن ڳالهين کي نظر پر رکي صدر پرويز مشرف جي حڪر تي ٻ 
ڪاميٽيون سال 2003 ۾ جوڙيون ويون. هڪڙي قومي اسيمبليءَ جي 
پارلياماني ڪاميٽي., ۽ ٻي فني ماهرن جي فني ڪاميٽي. انهن ٻنهي ڪاميٽين 
جا سربراهھ سنڌ مان کنيا ويا ۽ ميمبر سڀني صوبن مان, پارلياماني ڪاميٽي جو 
چيُرمين سينيٽر نغار احمد ميمڻ ۽ فني ڪاميٽي جو چيتر مين جناب اي اين 
جي عباسي کي مقررڪيو هو. 


پارلياماني ڪاميٽي 


اٽڪل سال کن جي محنت کان پوءِ پارلياماني ڪاميٽي پنهجي رپورٽ 
ڏني, جنهن جون خاص سفارشون هيٺين ريت آهن. 

(1) پاڻي ٺاھ تي يڪد ۽ مڪمل طرح عمل ڪرڻ گهرجي., جنهن ۾ 
هيٺان طريقة اختيارڪري سگهجن ٿا۔ 

فئي ڪاميٽي جي رپورٽ جي بنياد تي انتظامي فيصلو ڪيو وڃي. 

قومي سلامتي ڪائونسل فيصلو ڪري. 

عام مفادن جي ڪائونسل فيصلو ڪري. 


(2) ڊيم ٺاهڻ جو فيصلو: 


چار ڊير نظر پر آهن, يعني ڀاشا ڪالا' باغ اکوڙي ۽ اسڪردو يا ڪٿڙارا. 
صوبن جي ڪنهن ب چيف منسٽر ڀاشا ڊير ٺاهڻ جي مخالفت تن ڪكي آهي. 
پنجاب جو زور آهي ت ڀاشا ڊيم سان گڏ ڪالا باغ ڊير ب ٺاهيو وڃي۔ نه ٺاهڻ 
جو فيصلو ب اتفاق راءِ سان ڪيو وڃي. يا قومي سلامتي ڪائونسل کان ڪرايو 
وڃي يا گڏيل مفادن جي ڪائونسل کان ڪرايو وڃي. 


(3) اعتماد بحال ڪرڻ وارا اپاءِ 


اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ هيٺيون ڳالهيون ڪرڻ گهرجن. 

صربن جا اعتراض ۽ خدشا دورڪيا وڃن. 

ٽيليميٽري نظام کي يڪدم لاڳو ڪيو وڃي ان کي صحيح نموني هلايو 
وڃي _ 

”‫ارسا کي ٺيڪ ڪيو وڃي. انهيءَ کي مالي ۽ انتظامي طرح خود مختيار 

ڪيو وڃي. 

واپڊا کي ٺيڪ ڪيو وڃي ت جيمُن انهيءَ ۽ِ صوبن جي مناسب نمائندگي 
هجي. 


فني ڪاميٽي: 


فني ڪاميٽي ٻن سالن جي جاکوڙکان پوءِ پنهنجيون سفارشون 25 آگسٽ 
. . ال هن ريت آهن. 


(1) پاڻي ناه 1991ع: 


(1) ارسا ناه پر ڏنل ڳالهين جي کليل ڀڃڪڙي ڪري پئي. (2) پاڻيءَ 
جي ورهاست ٺاھ ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق ٿيڻ کپي ۽ ڪنهن ب صوبي کي کوٽ 
کان آجو نن ڪرڻ کپي. 

(2) نون ڊيمن جي ٺاهڻ جي ضرورت ۽ انهن جي ٺاهڻ جي ترتيب: 

(1) عالمي ڊيمن جي ڪميشن جي رپورٽ کي ڪا اهميت ن ڏني وئي 
آهي. (2) ڊير ڀرڻ لاءِ هر سال واڌو پاڻي ڪونهي. پر ٻوڏن وارن سالن پر ڪافي 
پاڻي آهي. (3) جيڪُن ت جهلم ۽ چناب درياهن ۾ خريف جي مند ۾ گهڻو ڪري 
وافر مقدار ۾ پاڻي هوندو آهي, جيڪو معاون دريائن جي هيٺين ۽ مٿين ايراضي 
کي آباد ڪرڻ لاءِ جهجو آهي. تنهٽڪري سنڌوَ مان لئڪ ڪينالن وسيلي معاون 
درياُن جي هيٺين ايراضي لاءِ پاڻي کڻي وڃڻ جو ڪو جواز ناهي. (4) اسڪردو 
وٽ ڊيم ٺاهڻ جي فزيبلٽي ٻن ٿن سالن ۾ مڪمل ڪرڻ کپي جو اهو ڊير ٻوڏ 
وارن سالن جو 84 سيڪڙو پاڻي گڏڌ ڪري سگهي ٿو. (5) جيستائين اسڪردو 
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وٽ ڊيمر جي فيزيبلٽي پوري ٿئي. ٻنهي ڊيمن مان هڪڙو ڊير ڀاشا يا ڪالا باغ 
تي ٺاهڻ بابت سوچي سگهجي ٿو. پر ڀاشا ڊير کي ڪالا باغ ڊيمر تي برتري 
حاصل آهي. (6) ڀاشا يا ڪالاباغ ڊيمر تي ٺهندڙ هڪڙو ڊير هر سال ڀرجي ن 
سگهندو ۽ سراسري طرح 6 ملين ايڪڙ فوٽ بدران رڳو 2 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي 
ڏيئي سگهندو۔ جج 

(3) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي ڳهرجن جي اڀياسن جي رفتار: 

انهن اڀياسن جي رفتار اطمينان جوڳي آهي. 

(8-4) مستقبل جي ذخيرن ۽ آبپاشي منصوبن لاءِ پاڻيءَ جو هجڻ: 

(1) نون ڊيمن کي ڀرڻ لاءِ هر سال واڌو پاڻي ڪونهي. پر ٻوڏ وارن سالن ۾ 
جهجو پاڻي هوندو آهي. (2) 6 ملين ايڪڙ فوٽ وارو هڪڙو ڊير رڳو ٻوڏ وارڻ 
سالن جو 22 سيڪڙو پاڻ ذخيرو ڪري سگهندو ۽ 6 ملين ايڪڙ فوٽ وارا ٻ ڊيم 
1 سيڪڙو پاڻي گڏ ڪري سگهندا, تنهنڪري ٻوڏ وارن سالن جو آيل 59 
سيڪڙو پاڻي گڏ ن ڪري سگهبو. انهيءَ جي ڀيٽ ۾ر 35 ملين ايڪڙ فوٽ وارو 
ڪيري اوور ڊير 84 سيڪڙو پاڻي گڏ ڪري سگهندو. (3) کوٽ گهڅو ڪري 
خريف واري مند ۾ رهي ٿي ۽ رييع پر گهڻو ڪري نٿي رهي. تنهنڪري هڪڙي 
خريف ۾ر پاڻي گڏ ڪري ايندڙ ربيع لاءِ رکڻ جو ڪو جواز ناهي. (4) ڪيري اوور 
ڊيمر پر گڏ ٿيندڙ پاڻي ايندڙ ڪيترن گهٽ پاڻي وارن سالن جي کوٽ کي پوري 
ڪرڻ لاءِ رکيو وڃي. 

(6-4) ڪوٽڙي کان هيٺ ويندڙ پاڻيءَ جو ڪاٿو: 

انهيءَ جو سراسري انگ سال 1976-77ع کان سال 2002-08ع تائين 
2 ملين ايڪڙفوٽ آهي. 

(8-5) منگلا ڊيمر جو ڀرڻ: 

(1) آبپاشيءَ جي پاڻيءَ جون گهرجون پوري ٿيڻ تائين منگلا ڊيم ۾ر پاڻي 
نہ ڀريو وڃي. (2) جيڪڏهن ڪن سببن جي ڪري منگلا ڊيم ۾ر پاڻي ڀرڻ اڻٽر 
هجي ت ايترو ڀرڻ کپي جو آبپاشيءَ جي پاڻيءَ جون گهرجون 20 سيڪڙي کان 
گهٽ تن ٿين. جيڪو پاڻي ٺاه ۾ ڏنل آهي ۽ اهو ب صوبن جي مرضيءَ سان ٿيڅ 
کپي. (3) جيڪڏهن آڳاٽي خريف ۾ر سنڌوءِ ۾ پاڻي گهٽ هجي ۽ منگلا ڊيمر ۾ 
پاڻي ڀريل هجي ت اهو هيٺين ڀائيوارن کي ڏيڻ گهرجي. (4) مٿيان اصول منگلا 
ڊيمر جي پاڻيءَ جي گنجائش وڌائڻ کان پوءِ ب لاڳو ٿيندا. 
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(6-5) لنڪ ڪينالن ۽ مستقبل جي ڊيمن کي هلا ئڻ وارا اصول: 

(1) جيستائين سنڌوءِ مان سڌو نڪرندڙ واهن جون گهرجون ٺاھ پر ڏنل 
ڏهاڪن مطابق پوريون نہ ٿين سنڌوءِ جو پاڻي چشما, جهلم ۽ تونسا, پنجند لنڪ 
ڪينالن وسيلي معاون دريائن جي هيٺين ايراضين لاءِ نن نيو وڃي. (2) عام 
طرح جهلمر ۽ جناب دريائن پر منگلاڊيمر ۾ر جهجو پاڻي هجي ٿو تنهنڪري 
چشما, جهلم ۽ تونسا, پنجند لٽڪ ڪينالن ذريعي سنڌوءِ مان پاڻي ن وهايو وڃي. 
پر جيڪڏهن اتي کوٽ هجي ت مٿيون شرط پوري ٿيڻ کان پوءِ پاڻي وهائي 
سگهجي ٿو. (3) منگلا ڊيمر ڀرڻ جي وقت ۾ر چشما جهلم ۽ تونسا پنجنڊ لنڪ 
ڪينال ن هلائڻ کپن. (4) چشما, جهلم, ۽ تونسا, پنجند بين الصوبائي واھ 
آهي, تنهنڪري اهي هڪڙي صوبي جي چوڻ سان هلاتًڂ بدران ٻين صوبن جي 
مرضي ب ان ۾ر شامل ٿيڻ گهرجي. 


مستقبل جي ڊيمن جي هلائڻ جا اصول 


(1) جيستائين ٺاھ پر ڏنل ڏهاڪن موجب صوبن جون پاڻيءَ جون 
گهرجون پوريون ٿين ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ب گهرج مطابق پاڻي نہ ڇڏيو وڃي. 
. ڀرڻ گهرجي۔ 

(2) پهرين تربيلا ڊيم پر پاڻي ڀرڻ کپي. جيڪڏهن تربيلا ڊيمر ڀرڻ کان 
واڌو پاڻي هجي ت پوءِ ٻين ڊيمن پر ڀري سگهجي ٿو. 

(3) جون ۽ جو لاءِ وارن مهينن پر ڊير کي انهيءَ نموني ۾ر هلائڻ کپي ته 
جيسُن ان مان لٽ ڪڍي سگهجي. 

(4) ڊير مان ائين پاڻي ڪڍجي ت پهرين ٺاھ پر ڏنل ڏهاڪن مطابق 
پاڻيءَ جي کوٽ پوري ڪجي ۽ پوءِ پيرا 4 موجب پنجاب, سنڌ, سرحد ۽ 
بلوچستان ۾ر 12.14,37.37 جي حصي مطابق ورهائجي. اهي ٻئي ڳالهيون 
ڊيمن جي گنجائش بدران ڊيخن جي گڏ ٿيل پاڻيءَ کي نظر ۾ رکي ڪرڻ کپن. 


ڪوئڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجت لاءِ ٿيل اڀياس 


انهيءَ لاءِ ٻ اڀياس ڪيا ويا. هڪڙو پاڻيءَ جي چڙهي اچڻ کي روڪڻ لاءِ, 
ٻيو ماحوليات گهرجن لاءِ, پهرين اڀياس ۾ر انگريزي اکر ٣5]0لاا٣!!0!‏ 868 هجڻ 


بدران 1015]00 100 ]816/ا 868 جو اڀياس ڪيو ويو آهي. ٺاه ۾ اکر- 86811 
15100 آهي. 


پهرين اڀياس ۾ ٿيل سفارشون 


(1) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ صفا پاڻي ن ڇڏڻ واري ڳاله ن ٿيڻ کپي. سو 
ڪهڙي وارن سالن پر ب گهٽ پر گهٽ 1000 ڪيوسڪ پاڻي ڇڏڻ گهرجي. 
(2) سمنڊ کان 35 ڪلوميٽر مٿي ڍنڊو(شيرازي بندر) کان مٿي سمنڊ جو 
پاڻي ن چڙهڻ کپي. انهيءَ کي اتي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 10.000 
ڪيوسڪ پاڻي سڄو سال ڇڏڻ گهرجي. (3) ڪرٽڙيءَ کان هيٺ سوڪهڙي وارن 
صالن ۾ 3.09 سراسري سالن ۾ر 5.46 ۽ ٻوڏ وارن سالن پر 7.24 ملين ايڪڙ 
فوٽ پاڻي ڇڏڻ کپي. (4) في الحال سمنڊ جي پاڻيءَ کي مٿي اچڻ کان روڪڻ 
لاءِ ڪنهن بيراج ٺاڻ جي ضرورت ٺاهي. وڌيڪ ڊير ٺهڻ کان پوءِ انهيءَ تي 
9 ٍْ‬ 


ٻئي اڀياس ۾ ٿيڻ سفارشون 

مختلف ماحولياتي گهرجن لاءِ هيٺين ريت پاڻي کپي. دريائي ٻيلن لاءِ 
واهن مان 0.4 ملين ايڪڙ فوٽ, تمر جي ٻيلن لاءِ درياءِ مان 47 ملين ايڪڙ 
فوٽ, پلي لاءِ درياء, مان 0.9 ملين ايڪڙ فوٽ, ٻي مڇيءَ لاءِ درياءِ مان 1.8 ملين 
ايڪڙ فوٽ ۽ واهن مان 2.7 ملين ايڪڙ فوٽ, پيتُڻ لاءِ درياءَ مان 0.007 ۽ 
واهن مان 0.0008 ملين ايڪڙ فوٽ. 

انهن ٻنهي اڀياسن جي نظرداري ۽ جاج کان پوءِ پنهنجون سفارشون ڏيڻڂ 
لاءِ عالمي سطح جا ماهر (0615ع 06٤)‏ |68)6) رکيا ويا. انهن جون سفارشون 


هيلين ريت آهن. 

(1) سڄو سال 5000 ڪيوسڪ پاڻي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ هيٺين گهرجن 
لاءِ ڇڏيو وڃي. َ 

(1) سمنڊ جي پاڻيءَ جي چڙهي اچڻ کي روڪڻ لاءِ. 

)2 ماحولياتي جتاداري لاءِ. 


(3) دريائي پيٽ کي چست رکڻ لاءِ. 
خريف ۾ر 1.8 رييع ۾ 1.8 ڪل 3.6 ملين ايڪ ڙفوٽ کوٽ. 
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(2) کوٽ وارن سالن ۾ر مٿيان انگ آبپاشي جي کوٽ مطابق گهٽائي 
سگهجن ٿا. 

(3) 5 سالن ۾ ڪل 25 ملين ايڪڙ فوٽ ڇڏڻ کپي ت جُن. (1) سمنڊ 
جي ڪناري جي کاڌ روڪڻ لاءِ لٽ ڊيلٽا ۾ ويندي رهي. )2( درياءَ کي زنده رکي 
سگهجي. (3) جتادارٻيلن جي واڌ ٿئي. 

پارلياماني ڪاميٽي. فني ڪاميٽي ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي 
گهرجن جا اڀياس انهيءَ لاءِ ڪرايا ويا ت جيحن پاڻي جا مامرا ختر ڪري صوبن 
پر ويڇا گهٽائي ۽ ڀائيچارو پيدا ڪري سگهي. پر سڀني ڳالهين جو فيصلو ڪرڻ 
بدران صدر صاحب 17 جنوي 2006ع تي پنج ڊير ٺاهڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو., 
جيڪي سال 2016 پر پورا ڪيا ويندا. پر ٻين مامرن جو ڇا ٿيندو؟ ڇا پاڻيءَ جي 
ورهاست صحيح ٿيندي. ڇا منگلا ائين ڀريو ويندو؟ ڇا لنڪ ڪينال ائين ئي 
هلايا ويندا, ڇا آڳاتي خريف ۾ر اسان پاڻيءَ لاءِ سڪندا رهنداسين؟ ڇا ڪوٽڙيءَ 
کان هيٺ پاڻي رڳو تڏهن ڇڏيو ويندو جڏهن گهرجن کان وڌندو؟ جيستائين سڀني 
مامرن جو انصاف وارو فيصلو ن ٿيندو, صوبن وچ پر ويڇا وڌندا رهندا,. محبت ۽ 
هم آهنگي پيدان ٿيندي. ڇ 

منهنجي صدر صاحب کي اٻيل آهي ت پاڻيءَ جي سڀني مامرن جو انصاف 
وارو فيصلو ڪري ت جيىُن صوبن ۾ر محبت ۽ قرب وڌي ۽ پاڪستان مضبوط ۽ 
خوشحال ٿئي. 

(روزان ڪاوش 29 مارچ 2007) 


باب ٿيون َ٫‏ 
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77 
اچو ت حقيقت پسند ٿيون 


صدر مشرف پنهنجي 13 سيپٽمبر واري قومر کي خطاب ۾ر ه« لبون ذاص 

ڻ ڪيون: 

(1) پاڻي ٺاھ جي معاهدي پر پنجاب- ني ۽ انچر پاڻي 2 
سيڪڙو گهنايو ويو آهي ۽ سنڌ جو 1.2 سيڪڙو وڌايو ويو آهي. 

.دش ار يڊ ڪور مقرر ٿيڻو هو 
جيڪو لاهور ۾ مقرر ٿيو. مان سنڌ جو اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ اهو لاهور کان 
اسلام آباد منتقل ڪيو. 

(3) 1994ع وارو فيصلو ٺاھ جي ڀڃڪڙي آهي پر معاهدي تي مڪمل 
عمل ٿيڻ گهرجي ۽ ڊير تعمير ڪرڻ واري نڪتي تي ب عمل ٿيڻ گهرجي. 

(4) معاهدي مطابق ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي ضرورت آهي 
جنهن لاءِ اسٽڊي ڪرائينداسين پر پاڻي هيٺ تڏهن ڇڏي سگهنداسين جڏهن 
ڊيم ٺهندا. 

(5) ٿل ريڅي ۽ ڪڇي ڪينال ٻوڏ جو پاڻي کڻندا ۽ 75 کان 90 ڏينهن 
هلندا. 

(6) ٿل ڪينال جي بنا منظوري اڏاوت وارا افواھ غلط آهن. 

(7( ڊيم ٺاهڻ سنڌ جي مفاد پر آهي. 

() ڊيم ٺاهڻ تي اعتراض ڪرڻ رارا متبادل ٻڌائين. 

(9) ماضي ۾ سنڌ سان زيادتيون ٿيون آهن پر منهنجي دور ۾ سنڌ سان 
زيادتي نہ ٿي آهي. سڀني صوبن سان انصاف ڪيو ويو آهي. مان ما “ پيءَ جي 
تلخين تي معافي ٿو وٺان. 

اچو ت صدر صاحب جي ڪيل ڳالهين جو حقيقت جي نظر سان جاگزو وٺون 
۽ ڏسون ت سج ڇا آهي ۽ ڪوڙ ڇا آهي؟ 

1- پنجاب جي قرياني: سنڌ طاس معاهدي دوران هندرستان کان وڌيڪ 
حصو وٺڻ لاءِ پاڪستان پاڻيءَ جي انگن آکرن تي جيڪا پوزيشن ورتي سا سنڌ 
سان ٿيل ماضيءَ جي معاهدن مطابق ن هئي. جنهن تي سنڌ اعتراض ڪيو ت 
انهيءَ جي هڪڙي مرڪزي سيڪريٽري مسٽر خليلي سنڌ کي لکت پر خاطري 
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ڏني ت انهيءَ ڪرڻ ڪري سنڌ جي اعتراضن جو فيصلو ڪرڻ لاءِ ڪميٽي يا 
ڪميشن ٺاهي ويندي. پنجاب مٿين پر هجڻ ڪري پنهنجو واهپو وڌائيندو ويو. 
انهيءَ کان پوءِ مختلف ڪميشن ٺهيا ۽ جڏهن 1991ع پر ٺاهھ تي ڳالهيون ٿين 
پيون ت پنجاب جو واهپو 39, 54 ملين ايڪ فوٽ ۽ سنڌ جو واهپو 7. 43 ملين 
ايڪڙ فوٽ هو. ٺاه ۾ پنجاب کي 55.91 مرا ف پاڻي مليو ۽ سنڌ کي 48.76 مرا 
ف. پنجاب جو پاڻي واهپي کان 2.8 سيڪڙو وڌيو ۽ سنڌ جو واهپي کان 11.6 
سيڪڙو وڌيو ت اهو چوڻ ت پنجاب جو پاڻي 2 سيڪڙو گهٽيو. صحيح ناهي ۽ 
هونمُن ب پنجاب جو وڌيل استعمال انهيءَ جو حق ن هو. تنهنڪري پنجاب ٺاهھ 
ٿيڻ ۾ قرباني ن ڏني هئي ۽ کيس استعمال کان گهٽ پاڻي ن مليو. 

2- اعتماد جي بحالي: ڇا سنڌ جو اعتماد رڳو هيڊ ڪوارٽر تبديل ڪرڻ 
سان تي بحال ٿي ويو آهي. اها رڳو هڪڙي نمائشي تبديلي آهي. اعتماد بحال 
ڪرڻ واريون جيڪي ڳالهيون آهن تن تي ت عمل ئي نقو ڪيو وڃي ت ڪوٽڙي 
کان هيٺ پاڻي ڏنو ٿو وڃي ۽ ن ئي اڀياس ڪرايو ٿو وڃي. ن وري ٺاھ جي 
ڏهاڪن مطابق پاڻي ورهايو ٿو وڃي. کوٽ واري وقت ۾ر منگلا ڊيم پر پاڻي 
ذخيرو ڪيو ٿو وڃي ۽ سنڌ جي ڀيٽ ۾ر سرحد ۽ بلوچستان سان امتيازي سلوڪ 
ڪيو ٿو وڃي. سنڌ جو اعتماد ت بحال نہ ٿيو آهي. پوءِ صدر صاحب ڪهڙي 
اعتماد جي بحاليءَ جي ڳاله ٿو ڪري. 

3- ٺاھ جي ڀڃڪڙي: صدر صاحب اعتراف ڪيو آهي ت 1994 واري 
فيصلي مطابق ورهاست ٺاهھ جي ڀجڪڙي آهي. پوءِ صدر صاحب انهيءَ ڀڄڪڙي 
کي ختم ڪري ٺاھ پر ڏنل ڏهاڪن مطابق ورهاست نو ڪرائي. برابر ڊير ٺاهڻ 
واري نڪتي تي ب جيڪڏهن اهي 6ا9ا ٣6685‏ آهن ت عمل ٿيڻ کپي. پر پاڻيءَ 
جي ٺاھ مطابق ورهاست کي ڊير ٺاهڻ سان ڳنډڻ ڪين مناسب آهي؟ ٺاهھ رتق 
اهو لکيل ڪونهي ت جيستائين ڊير ن ٺاهيا ويندا. صوبن وچ ڀر پاڻيءَ جي 
ورهاست ٺاھ مطابق ن ڪئي ويندي. 

4- ڪوڙٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڃڌخ: صدر صاحب ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي 
ڇڏڻ کي ڊير ٺاهڻ سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئُي آهي. سان غلط ڳاله آهي. ڇا 
نوان ڊيم ٺاهڻ کان اڳ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي نٿو ڇڏي سگهجي. ڊيم جو ڀريل 
پاڻي ربيع ۾ استعمال ٿُي ٿو. اسان ت خريف ۾ ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڌڏڻ جي 
ڳالھ ڪيون ٿا. انهيءَ جو ڊير ٺاهڻ سان ڪو واسطو ڪونهي. تنهنڪري ڊيم 
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ٺاهڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کي پاڻي ڏيڻ وارو دليل صحيح ناهي. 

5- فلڊ واٽر ڪيِنال: صدر صاحب فرمايو ت ٿل. ڪڇي ۽ ريڻي ڪينال ٻوڏ 
جو پاڻي کڻندا ۽ 75 کان 90 ڏينهن وهندا انهن ٿنهي ڪينالن لاءِ جيڪو انهن 
جي پي سي ون پر پاڻي ڏيکاريل آهي سو مان ڏهاڪي مطابق ڏيان ٿو. . 


اپريل پهريو 
اپريل ٻيو 
اپريون ٿيون 
متّي پهريون 
مي ٻيو 
متّي ٿيون 
جون پهريون 
جون ٻيو 


جون ٿيون 
جو لاءِ پهريون 


مٿي ڏنل انگ اکر موجب ڪويہ ڪينال فلڊ ڪينال ڪونهي. جيڪو رڳو 
5 کان 90 ڏينهن پاڻي كڻندو هجي. ٿل ۽ ڪڇي سڄو خريف پاڻي کڻندا ۽ ريڂي 
اپريل جي پهرين 20 ڏينهن کان سواءِ سڄو خريف پاڻي کڻندو. 

6- ٿل ڪينال جي بنا منظوري اڏاوت: صدر صاحب فرمايو ت ٿل ڪينال 
جي بنا منظوري اڏاوت ارا افواھ غلط آهن. ڪنهن منصوبي جي منظوري 
واري اڏاوت شروع ڪرڻ لاءِ پهرين انهيءَ جي فيزيبلٽي ٺاهبي آهي. پاڻيءَ جي 
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دستي بي جو سرٽينڪيٽ ارسا کان وئبو آهي. پي سي ون ٺاهي انهيءَ جي 
منظوري ۽ ]2000) ۽ 0066ع کان وٺبي آهي. ايڊمتسٽريٽو منظوري وئبي آهي. َ 
۽ پوءِ پکُسا رليز ٿيڻ کان پوءِ ڪمر شروع ڪبو آهي. ٿل ڪٽال جو ڪر 16 آگسٽ 
1ع ۾ر انهيءَ جو پيڙه جو پگر صدر صاحب کان رکرائڻ کان پوءِ شروع ڪيو 
ويو. فيزيبٽ ين ٺاهي وئي. ط ۱ 0 0 اسڪہ . 2002ع. 8.2 ئي ڪنيٽر 
. ..د.ه.... اي جي بي جو 
سرٽيفڪيٽ 7 مٿٌي 2002ع تي ڏنو. اهي سڀ منظوريون ڪر شروع ڪرڻ کان 6 
8 مهينا پوءِ ورتيون ويون. پوءِ ب صدر صاحب چوي ٿو ت بنا منظوري اڏاوت شرع 
ڪرڻ جا افواھ غلط آهن. مٿين حقيقتن مان چٽي طرح واضح آهي ت اهي 
انواھ ن بلڪ ٺوس سچ آهي ت ٿل ڪيتال جو ڪر بنا منظوريءَ جي شروع ڪيو 
ويو. ٰ ٍ 

7- سنڌ جو دناد: صدر صاحب فرمايو ت ڊيم ٺاهڻ شنڌ جي مفاد ۾ر آهي. 
ڳالھ د صحيح آهي. جيڪڏهن ڊير ٺهڻ ڪري سنڌ تي انهيءَ جي ٿيندڙ 
نقصانن جو ازالو ڪيو وڃي. پهرين ت ڊيم جن سالن پر واڌو پاڻي آهي تڏهن ڀريا 
وڃن يعني 090 28٣٣ 06٣‏ ٺاهيا وڃن. ٻيو انهن کي اهڙي هنڌ ٺاهيو وڃي 
جتان واھ نز نڪري سگهن ۽ ٿيون ت انهن کي آبپاشي جي ترجيح لاءِ استعمال 
ڪپو وڃي ن ڪي بجلي پيدا ڪرڻ جي ترجيلح لاءِ ۽ چوٿين ۽ مك ڳاله دھ 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 10 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏڻ جي خاطري ٿئي. 

8- ڊيم جا متبادل: نوان ڊير ٺاهڻ ڪا خراب ڳالھ ڪانهي. پر جيڪڏهن 
مٿي ڏسيل ڳالهين کي نظز پر رکيو وڃي ت. پر ائين ب ڪونهي ت ڊيمر نہ ٺهڻ 
ڪري ترقي رڪجي ويندي ۽ انهيءَ جا متبادل ڪونهن. ڊير اسان وٽ بجلي ۽ : 
پاڻيءَ لاءِ ٺاهيا وڃن ٿا. بجلي لاءِ ”وهندڙ درياءَ" (6از4] 106 اه ٣لا1])‏ ڊيم 
ٺاه ي سگهجن ٿا. جيُن غازي بڙوٿا ٺاهيو ويو آهي. ٿر واري ڪوئلي مان تمام 
گهڻي بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. پاڻيءَ لاءِ ڪيري اوور ڊيم يا نندا ڊيم ٺاهي 
سگهجن ٿا. واٽر ڪورسن کي پڪو ڪري گهريل پاڻي وڌائي سگهجي ٿو. 
وارياسين علائقن پر واهن کي پڪو ڪري پاڻي بڄائي سگهجي ٿو. پاڻيءَ جي 
صحيح استعمال (1818060716]11ب1 ِ))*/616٣‏ سان گهريل پاڻي حاصل ڪري 
سگهجي ٿو. يُعتي جيڪٽڏهن ارادو ۽ نيت آهي د سڀ ڪجه ڪري سگهجي ٿو. 
انگريزي ۾ر چوندا آهن ت: /(#5؛ 8 86 !06٤*‏ ,أآا» 8 6ٳ 1٣16٣6‏ *٣16/ا‏ 
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9- سنڌ سان زيادتيون: صدر صاحب چوي ٿو ت منهنجي دور ۾ سنڌ سان 
زيادتيون نہ ٿيون آهن. ڇا دائود پوٽو صاحب, گورئر سنڌ ۽ اي اين جي عباسي 
صاحب وزير آبپاشي کان سندس دور ۾ استعيفائون نہ ڏياريون ويون. ڇا پاڻيءَ 
جي ورهاست سندس دور ۾ غلط ن پہُي ٿي. ڇا ٿل ڪينال بنا منظوريءَ جي 
سندس دور ۾ر شروع نہ ڪيو ويو. اها لسٽ ڊگهي ٿي سگهي ٿي. پر مان رڳو چند 
مثال ڏنا. وري چوي ٿو ت مان ماضيءَ جي تلخين تي معافي ٿو وٺان ڇا رڳو 
معافي ڪافي آهي. غلطين کي درست ڪرڻ جي ضرورت ناهي؟ 

مون صدر صاحب جي ڪيل ڳالهين جي حقيقت سنڌ واسين سامهون 
پيش ڪري ڇڏي آهي. هاڻي هو پاڻ فيصلو ڪِن ٴت اهي ڳالهيون ڪيتري قدر 
سچيون آهن ۽ انهن تي ڪيترو اعتبار ڪري سگهجي ٿو. 

ٍ (روزان ڪاوش: 24 سيپٽمبر 2003ع( 
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ميڊيا مهم ۽ پاڻيءَ جون اصل حقيقتون 


5 آگسٽ 2003ع تي صدر پرويز مشرف جي ڊيمن جي حمايت پر هلايل 
تحريڪ کان پوءِ ميڊيا مهر هلائڻ جو فيصلو ڪيو ويو. انهيءَ ڏس ۾ حڪومت 
هڪڙو پمفليٽ سنڌي. اردو ۽ انگريزيءَ ۾ر ڇاپيو آهي, جنهن جو عنوان آهي 
”پاڻي جو مسملو ۽ حقيقتون” انهيءَ پمنليٿ جي پڇاڙيءَ ۽ لکيل آهي ت ”مٿي 
ڏنل عام فهم سمجهاڻي مان ثابت ٿيو ت مفاد پرستن غير ضروري طور مسئلي 
کي سياسي بڻائٌي ڇڏيو آهي. سنڌ صوبو پاڻي جي هر ترقياتي پروجيڪٽ جو وڏو 
مخالف آهي ۽ ان کي ٿئي وڌيڪ تڪليف برداشت ڪرڻي پوندي. اسان کي 
پنهنجي سوچ ايندڙ نسلن لاءِ صحيح ڪرڻي پوندي ۽ وڏي واڪي ترقياتي 
پراجيڪٽن جي حمايت ڪرڻ پوندي.” اچو ت انهيءَ پمفلٽ ۾ر ڏنل سرڪاري 
حقيتن جو جائزو وٺون تہ اهي ڪيتري قدر ٺيڪ آهن ۽ اصل حقيقتون ڇا آهن. 
انهيءَ پمفلٽ ۾ هيٺين ڳالهين تي بحث ڪيو ويو آهي. 

(1) پاڻي جي ورهاست ۽ ان جا حصا. 

(2) ڪوئڙي کان هيٺ پاڻيءَ جو وهڪرو. 

(3) گريٽرٿل ڪينال جي اڏاوت 

(4) پاڻيءَ جي ذخيرن جي اڏاوت 

اچو ت هر هڪ جو تفصيلي جائزو وٺون. 


(1) پاڻيءَ جي ورهاست ۽ ان جا حصا: 


(1) پمفليٽ موجب: 1991ع تائين پاڻي 1977-82ع واري ورهاست ِ 
مطابق ڏنو ويندوهو ۽ صوبن جو حصو هيٺين ريت هو. 

پنجاب 51.61 سيڪڙو. 

سنڌ 41.44 سيڪڙو 

سرحد 5.08 سيڪڙو 

بلوچستان 1.87 سيڪڙو 

اصل حقيقت: 1991ع تائين پاڻي هر سال عارضي ورهاست مطابق ورهايو 
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ويو هو ڪنهن ب صوبي جو مقرر حصو ن هو. گهڻي ڀاڱي اها ورهاست هيٺين ريت 
هئي. 

سرحد: پوري گهرج 

بلوچستان: پوري گهرج 

پنجاب خريف: جهلم ۽ چناب جو پورو پاڻي ۽ سنڌو مان 33 سيڪڙو. 

سنڌ اڳواٽ خريف ۾ر: 50 سيڪڙو 

سنڌ ربيع ۾ر: سنڌومان 67 سيڪڙو 

(2) پمفليٽ موجب: 1991ع واري ٺاھ پر پنجاب جو حصو 2.7 سيڪڙو 
گهٽيو ۽ سنڌ جو 1.2 سيڪٽو وڌيو. اهڙيءَ ريت پنجاب گهاٽي پر ۽ سنڌ فائدي ۾ 
رهيو. (اها ڳار سرڪاري پمنليٽ جي آهي). 

اصل حقيقت: پنجاب منڍ ۾ هجڻ ڪري پنهنجو واهپو وڌائيندو ويو. 
2ع-1977ع ۾ر اك جو واهپو 54.39 ملين ايڪڙ فوٽ هو ۽ ٺاھ پر انهن کي 
4 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڏنو ويو. يعني 2.8 سيڪڙو وڌ. سنڌ جو واهپو 
مٿىُّين وقت ۾ 43.7 ملين ايڪڙو فوٽ هو ۽ ٺاھ پر پاڻي ڏنو ويو. 48.76 ملس 
ايڪڙ فوٽ يعني 11.60 سيڪڙو وڌيڪ. ان صورت ۾ر اهو چوڻ ت پنجاب کي 
هاجو ٿيو. سا ڳاله بالڪل غلط آهي. 

(3) پمفليٽ موجب: 1991ع واري ٺاه کان پوءِ ڪو ذخيرو ٿن ٺاهيو ويو, 
تنهن ڪري 1994ع مر ورهاست وري اڳي واري تاريخي بنياد تي آندي وئي. 

اصل حقيقت: ٺاھ ۾ ڪٿي ب لکيل ناهي ت ذخيرو ٺاهڻ کان پوءِ ورهاست 
ٺاھ مطابق ٿيندي. 4ع وارو فيصلو ڏاڍ مڙسي سان ڪيو ويو جو ان وقت جو 
صدر فاروق لغاري ۽ وفاقي پاڻي بجلي واري وزير غلام مصطفيٰ كر کي تونسا 
مان نڪرندڙ واهن مان پاڻي کپندو هو ۽ ٻنهي کي انهيءَ فيصلي ڪرڻ ڪري 
پاڻي مليو.۔ 

(2) ڪوٽڙي کان هيٺ وهڪرو: 


(2) پمفليٽ موجب: ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن جو اڀياس 
صوبن وچ اختلافن ڪري نہ ٿيو. 

اصل حتقيقت: اهي اڀياس صوبن وچ پر اختلافن ڪري ن, بلڪ هڪڙي 
صوبي جي اختلافن جي ڪري ن ٿيا. اهو ضوبو فيصلي مطابق اڀياس ڪرائڻ 
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بدران ذڪر ڪيل گهرجي. تي اڀياس ڪرائڻ چاهي ٿو. فيصلي ۾ گهرجن 
(818605) ۽ اڀياس (51008166) جو ذڪر آهي. اهو صوبو سڀني گهرجن بجاءِ 
رڳو هڪڙي گهرج يعني سمنڊ جي پائڻ تي اڀياس ڪرائڻ گهري ٿو. 

(2) پمفليٽ موجب: جيڪڏهن سيلاب وارو پاڻي خشڪيءَ وارن سالن ۾ 
گڏ ڪيل هجي ها ت خشڪ سالي وارن مهينن ۾ گهٽ ۾رگهٽ پاڻيءَ جي فراهمي 


بقيئي هجي ها . 

اصل حقيقت: خشڪيءَ وارن سالن پر ڊير ڀرجي ئي نہ سگهجن ها تڌ 
ڪيُن پاڻي ٻين مهينن پر فراهم ٿي سگهي ها ۽ جيڪڏهن ڊيمر ڀرجن ها ت ڀرڻ 
واري وقت تي سنڌ کي پورو پاڻي ن ملي ها. 

(3) پمفليٽ موجب: سراسري 28 سالن ۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 35 ملين 
ايڪ فوٽ پاڻي سمنڊ ۾ ويو. ِ‫ 

اصل حقيقت: اهو صحيح آهي. پر ڊير ٺاهڻ لاءِ سراسري وهڪري وارو 
جواز صحيح ناهي. پوين ٽن سالن ۾ سمنڊ پر ويل پاڻي 0.77. 1.93 ۽ 2.37 
ملين ايڪڙ فوٽ هو, جيڪڏهن ڊير ٺهيل هجي ها ۽ ڊير ڀرڻ لاءِ 6.1 ملين 
ايڪڙفوٽ پاڻي ذخيرو ڪن ها ت سنڌ جو ڪهڙو حشرٿگي ها. 

(3) گريٽرٿل ڪئينال 

پمفليٽ موجب: گريٽر ٿل ڪينال بلوچستان جي ڪڇي ۽ سنڌ جي ريڅي 
ڪينالن وانگر سيلابي ڪينال آهي. 

اصل حقيقت: انهن ٽنهي ڪينالن تي ڪر بنا اڀياس ڪرائي شروع ڪيو 
ويو. ريشغي ڪينال جو مطالبو سنڌ وارن ن ڪيو هو, پر انهيءَ تي ڪر انهيءَ ڪري 
شروع ڪيو ويو ت جيمُن گريٽر ٿل ڪثنال تي ڪمر شروڻ ڪرڻ جو جواز پيدا ٿي 
سگهي. 

((]) پمفنليٽ موجب: گريٽر ٿل ڪينال ٿل علائقي جي خوشاب ليہ, بکر ۽ 
جهنگ ضلعن جون باراني زمينون آباد ڪندو. 

اصل حقيقت: اهو برابر آهي, پر اهو ب ت ٻڌائين ت انهيءَ ۾ پاڻي كڅڻ جي 
ڪري سنڌ جي ڪهڙن ضلعن جي زمين غير آباد ٿيندي؟ توان واھ ٺاهي. نيون 
زمينون آباد ڪري آباد ٿيل زمينون سڪائڻ ڪٿان جي سياڻپ آهي؟ 
(اآ) پمفليٽ موجب: اهو واھ خريف جي موس ۾ر رڳو 75 کان 90 ڏينهن 
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وهندو. 

اصل حقيقت: اهو ب ت ٫.ائين‏ ت 90 ڏينهن پاڻي ڏئي ڪهڙو فصل اپائي 
سگهبو؟ جنهن مان ظاهر آهي ت لازمي طور 90 ڏينهن کان وڌيڪ ڏينهن پاڻي 
كڻندا ۽ سنڌ جو پاڻي کٽائيندا. 

(۱7) پمفليٽ موجب: گريٽر ٿل ڪينال 1991ع واري ٺاه پر شامل آهي ۽ 
”ان جي منظوري )0001ع ڏني آهي ۽ پاڻ ارسا مئي 2002ع ۾ر انهيءَ جي 
منظوري ڏني آهي۔ 

اصل حقيقت: انهيءَ جو ڪمر 16 آگسٽ 2001ع تي شروع ڪيو ويو. 
0046ع 28 فيبروري 2002ع تي منظوري ڏني ۽ ارسا 8 مي 2002ع تي 
منظوري ڏني اهو ب ت ٻڌاثن ت جڏهن منظوري ن هئي ت ڪر اڳ ۾ر ڇو شروع 
ڪياتون. 

(4) پمفليٽ موجب: سمنڊ ۾ر ويندڙ سراسري پاڻي 35 ملين ايڪڙ فوٽ 
آهي. گريٽر ٿل. ڪڇي ۽ ريڅي ڪينال لاءِ 6 ملين ايڪڑ فوٽ پاڻي کپي ت گهريل 
سيلابي پاڻي ت موجود آهي. ٰ 

اصل حقيقت: پوين ٿن سالن ۽ سمنڊ ۾ ويل پاڻي هن ريت هو. 

سال 01- 2000ع ۾ر 0.77 ملي: ايڪڙ فوٽ. 

سال 02- 2001ع ۾ 1.93 ملين ايڪڙ وٽ. 

سال 03- 2002ع ۾ 2.37 ملين ايڪڙ فوٽ. 

اهي راه ٺاهڻ کان پوءِ ڇا انهن سالن ۾ر اهي واھ بند رکي سگهجن ها؟ ۽ 
جيڪڏهن هلا ئجن ها ت ڪنهن جو پاڻي کٽي ها؟ ظاهر آهي سنڌ جو. 


(4) پاڻيءَ جي ذخيرن جي اڏاوت: 


پمفليٽ موجب: لٽجڻ ڪري ڊيمن جي. گنجائش گهٽجي پئي ۽ ٻين 
ايراضين لاءِ پاڻي کپي. تنهن ڪري ڊير ٿاهڻ جي ضروري آهي ۽ هڪ کان وڌيڪ 
ڊير ٺاهڻ جي ضرورت آهي. سمنڊ ۽رسراسري 35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي وجي ٿو 
۽ اسان وٽ هيٺئين حساب ڪِتاب مطابق 13 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي بڄي ٿو. 

سمنڊ پر ويندڙ پاڻي 35 ملين ايڪڙ فوٽ. 

ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهرج 10 ملين ايڪڙ فوٽ. 

اولهندين ندين تي هندوستان جو حق 2 ملين ايڪڙ فوٽ. 
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اوڀر وارين ندين تي حق 4.6 ملين ايڪڙ فوٽ.. 

اڻ ڏٺل حالتن لاءِ 5 ملين ايڪڙ فوٽ. . ُ 

بچيل پاڻي 13.4 ملين ايڪ فوٽ. 

هو ڪالاباغ ۽ پاشا ڊيم ٺاهڻ لاءِ ڪافي آهي. 

اصل حقيقت: گذريل 8 سالن ۾ سراسري طرح هيٺ سمنڊ ۾ر وينداڙ 
2 ملين ايڪڙ فرٽ آهي. سراسري طرح اوڀر وارين ندين جو 188. 8 ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي پاڪستان ۾ر اچي ٿو. هندوستان کي انهن ندين جي پاڻيءَ تي 
مڪمل حق آهي. اهو' پاڻي اڳتي ن ايندو. اوله وارين ندين تي هندوستان جو 
ليراضيٰ آباد ڪرڻ لاءِ 4.6 ملين ايڪڙ فوٽ جو حقّ آهي. ڪابل تي افغانستان 
وارا ڊير ٺاهڻ جو “پيا سوچن سو 8 ملين ايڪڙ فوٽ اهي کڻي ويندا. ورهايل َ 
پاڻيءَ ۾ هينگر واهپو 12 ملين ايڪڙ فوٽ گهٽ آهي. 10 ملين ايڪڙ فوٽ ڊيلٽا 
لاوکيئن. 3 اڳ ئي کٽل 
آهي. تنهن ڪري ڊيم ٺاهڻ جو سوال ئيپيدا نٿو ٿځي. مو پمفليٽ پر ڏنل 
سڀني ڳالهين جو تجزيو سنڌ واسين سامهون انگن آگرن ۽ اصل حقيقتن مطابق 
بيش ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي هو پاڻ فيصلو ڪن ت ج ك 3 تت تن 

پمفليٽ ۾ ڏنل «يٺيون ڳالهيون صجميحى آهن. ‏ ؟ 

َ9 مفاد پرستن غير ضروري طور مسگلي کي سياسي بڅاًي ڇڏيو آهي. 

(آ) سنڌ صوبو پاڻيءَ جي در ترقياتي پراجيڪٽ جو وڏو مخالف آهي. 

((0)( اسان کي پنهنجي سوچ ايندڙ نسان لاء صحيح ڪرڻي پوندي. 
بنيادي مستلواهيءَ آهي تا ترقياتي پراجيڪٽ مان هر صوبي کي فائدو پهچڻ ِ 
گهرجي. . جهن هينگر ب مٿين جي صحيح سوچ ڪري سنڌ کي پنهنجو حق نو 
ملي ت اسان پنهنجو خق ڇڏي پنهنجي سوچ هنن جي ”صحيح سوچ" مظابق 
ڪين ڪيون؟ : 


(روڙڪان ڪاوش: 10 جنوري 4002ع) 
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هر سال خريف جي مند شروع ٿيڻ کان اڳ ارسا جي صلاحڪاري ڪميٽيءَ 
جي گڏجاڻي ٿيندي آهي جنهن ۾ سڀٺي صوبن جا زراعت ۽ آبپاشي کاتن جا 
سيڪريٽري واپڊا ۽ وفاقي پاڻي ۽ بجليءَ واري وزارت جا نمائندا شريڪ ىيندا 
آهن. انهيءَ گڏجاڻيءَ ۾ پاڻيءَ جي صورتحال جو جائزو وٺڻ کان پوءِ ايندڙ خريف 
۾ پاڻيءَ جي اچڻ جي اڳڪٿي ڪبي آهي. پوءِ زراعت لاءِ پاڻيءَ جو حصو رکڻ 
بعد ڊيمر ڀرڻ جو پروگرامر طي ٿيندو آهي. هن سال ب اها گڏجاڻي ٿي ۽ خريف لاءِ 
هيٺيون اڳڪٿيون ڪيون ويون. 

(1) درياهن ۾ وهڪرا ايترا سئا ن رهندا, جنهنڪري پاڻي گهٽ پر گهٽ ۽ 
وڌ ۾ وڌ هيلين ريت ايندو. 

سنڌو درياءَ: گهٽ ۾ گهٽ وهڪرو 46.48 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ وڌ ۾ 51.87 
ملين 'يڪڙ فوٽ رهندو. 

ڪابل درياءَ: گهٽ ۾ گهٽ وهڪرو 12.14 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ وڌ ۾ وڌ 
23 ايڪڙ فوٽ وهڪرو هوندو. 

جهلم ندي: گهٽ ۾رگهٽ پاڻيءَ جو وهڪرو 15.73 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ وڌ 
۾ وڌ 18.78 ملين ايڪڙ فوٽ وهڪرو هوندو. 

چناب ندي: گهٽ پر گهٽ 17.49 ۽ وڌ پر وڌ 19.90 ملين ايڪڙ فوٽ 
وهڪرو هجڻ جا امڪان آهن. 

ائين جيڪڏهن حساب ڪجي ڌ پاڻيءَ جو ڪل گهٽ ۾ر گهٽ وهڪرو 
8 ملين آيڪڙ فوٽ ۽ وڌ ۾ وڌ 105.38 ملين ايڪڙ فوٽ ٿہي ٿو 

(2) تربيلا ڊيمر گهٽ پر گهٽ آيل پاڻي مطابق آگسٽ جي پڇاڙي واري 
ڏهاڪي ۾ر ڀريو (1550 فوٽ ليول ماڻيندو) ۽ هن جي ليول هيٺين ريت 


وڌائبي. 
مي 0 فٽ (ڊيڊ ليول؟ 


جون 6 فٽ 
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جولائي ۔ 0 فٽ 
آگسٽ ُ 0 فٿ 


(3) منگلا ڊير گهٽ ۾ر گهٽ آيل پاڻي مطابق آگسٽ جي پ پڇاڻي واري 
ڏهاڪي پر ڀريو (1202 فوٽ ليول ماڻيندو) ۽ آهڻ: جي ليول هيٺين ريت 


وڌائبي. 
مهيني جي پڇاڙي ليول ٿيندي 
ٍُ. يي 41 فٽ 
جون َِ 3 فٽ 
جولائي 5 فٽ 
آگسٽ 2 فٽ 


(4) سيپٽمبرواري مهيني ۾ر درياهن ۾ر وهڪرا گهٽجي وجڻ ڪري ڊيمن 
مان پاڻي ڪڍبو, جنهن ڪري 30 سيپٽمبر تي تربيلا ڊيمر جي پاڻيءَ واري سطح 
ٿي ويندي 1535 فوٽ. يعني فل سطح کان 15 فوٽ گهٽ ۽ منگلا جي سطح ٿي 
ويندي 1189 يعني فل سطح کان 13 فوٽ گهٽ۔ 

اڳڪٿي انهيَ بنياد تي ڪبي آهي ت هن سال: مايچ واري مهيتي ۾ 
وهڪرا ڪهڙي پوزيشن. ۾ رهيا؟ ۽ جن ن گذريل سالن ۾ر ان سطح جا وهڪرا آيا, 
تن سالن ۾ر خريف-واري مند ۾ درياهن ڀر پاڻيءَ جي ڇا پوزيشن هئي. يا ان لاءِ 
ڪهڙن امڪانن (]( ا0 ا8 تات )٣‏ تي يتين ڪيو ويو؟ هن سال ب ايندڙ پاڻيءَ جو 
ڪاٿو ان فارمولا تحت ساڳين امڪانن تي لڳائجي. مان ڪجه ممڪنات / 
امڪانن بابت ٻڌاڻيندو هلان ت جيمن اڳتي هلي ڳالهھ سمجه ڀر اچي. واپڊا 
وارن هر هڪ درياءِ جا ڏهاڪي وارا وهڪرا 41 سالن جا هٿ ڪيا آهن ۽ 41 سالن 
جي هر ڏهاڪي پر گهٽ پر گهٽ ۽ وڌ پر وڌ پاڻيءَ جو مقدار ڪيوسڪ ۾ ڪڍيو 
آهي. جيڪو متدار 41 سالن ۾ هر سال آيو. ان جي اچڻ جي ممڪنات -6]0) 
((1 080 کي انهن 100 سيڪڙو سڏيو. يعني اهو پاڻي هر سال آيو. وري جيڪو 

پاڻيءَ جو مقدار 41 سالن .مان اتڪل 20 سال آيو. تنهن جي ممڪنات کي 
پنجاھ سيڪڙو سڏيو: ”جيڪو پاڻي 10 سال آيو. تنهن جي ممڪنات کي 25 
سيڪڙو سڏيائون يعني جيئن ممڪنات جو سيڪڙو وڌيڪ ت آيل پاڻي گهٿ. 
جيئن ممڪنات جو سيڪڙو گهٽ تب آيل پاڻي وڌيڪ, 0 يیا 95 سيڪڙو 
ممڪناثُ معنيٰ تمامر گهٽ رهڪراءِ 5 سيڪڙو ممڪنات معنيٰ تمام سثا ۽ 
گهڻا وهڪرا. هنن انهيءَ بنياد تي ڏهاڪي لاءِ جدول ٺاهيو آهي. مغال طورمان 
سنڌو درياءِ جي جولاءِ جي پڇاڙي واري ڏهاڪي جو جدول ڏسان ٿو ت 100 
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سيڪڙو ممڪات تي 1.76.400 ڪيو سڪ پاڻي ايندو ۽ 5 سيڪڙو ممڪنات تي 
00 ڪيوسڪ پاڻي ايندو. ارسا وارن مارچ پر آيل پاڻيءَ جي بنياد تي 
خريف لاءِ پاڻي اچڻ جا امڪان هيٺين ريت ڏيکاريا هئا. 

سنڌو: 45 کان 65 سيڪڙو 

ڪابل: 65 کان 80 سيڪڙو 

جهلم: 40 کان 60 سيڪڙو 

چناب: 50 کان 70 سيڪڙو 

جيڪڏهن ڏٺو وجي ت هنن ڪو سٺا وهڪرا ڪون ورتا هئًا, پر موسمي ڦير 
گهس برساتن جو درياهن جي پاڻي ڏيڻ وارن جبلن تي ن پوڻ ڪري گرمي پد گهٽ 
هجڻ ڪري یا جهڙالي هجڻ ڪري برف ۽ گليشيگر صحيح ن رڃيا. جنهن ڪري 
وهڪرا ڪاٿي کان گپٽ رهيا. مان 20 آگسٽ تائين گهٽ ۾ر گهٽ ڪاٿي رارو 
پاڻي ۽ آيل پاڻيءَ جو تقابلي خاڪو هيٺ ڏيان ٿو. 


تربيلا ڊيم 
مهيني جي پڇاڙي ڪاٿي واري ليول حاصل ٿيل ليرل گهٽ 
مئي 1170 1165 5 نٽ 
جون 1436 1412 4 فٽ 
جولائي :َ 1520 1420 0 نٽ 
0 آگسٽ تي 1140 1476 4 فٽ 
ٍ ڊيم 
مهيني جي پڇاڙي ڪاٿي واري ليول حاصل ٿيل ليول گهٽ 
مٿئي 1 1122 9 نٽ 
جون 1173 1139 4 فٽ 
جولائي 115 1156 9 فٽ 
0 آگسٽ تى 1196 1167 9 فٽ 


سنڌو درياءَ ۾ پاڻي اچڻ جو ڪاٿو 36.87 ڪيوسڪ لڳايو ويو هو. جڏهن 
ت پاڻي 10 سيڪڙوگهٽ يعني 33.50 ڪيوسڪ پهتو. ائين ئي ڪابل ندي لاءِ 
ڪاٿو لڳايو ويو هو تہ 10.73 ڪيوسڪ پاڻي ايندو. جيڪو 9.80 ڪيوسڪ آييى 
يعني اهو ڪاڻي کان 9 سيڪڙو گهٽ پاڻي هو. جهلم پر پاڻي اچڻ جو ڪاٿو 
40 ڪيوسڪ لڳايو ويو هو. جيڪو 10.50 پهتو. يعني ڪاٿي کان 26 
سيڪڙوگهٽ, ائين ئي چناب پر پاڻي وهڪري جو ڪاٿو 14.00 ڪيوسڪ لڳايو 
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ويو, اهو ب 15 سيڪڙوگهٽ معنيٰ ت 11.90 ڪيوسڪ تائين پهتو. 

گهٽ پاڻي اچڻ ڪري آبپاشي جي پاڻيءَ جي کوٽ ۽ ڊيمن ۾ر ب سوچيل 
پروگرامم موجب پاڻي ن ڀرجي سگهيو. مان ٻنهي ڊيمن جي ڪاٿي واري ليول ۽ 
حاصل ٿيل ليول مٿي ڏني آهي. 

تربيلا ڊير جي ڊيزائين استعمال ٿيندڙ پاڻيءَ جي گنجائش 9.3 ملين 
ايڪڙ فوٽ هئي. هوريان هوريان لٽ اچ ڪري ڊيم جي سامهون اٽڪل 10 
ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي هڪ ”واريءَ جو دڙو" جنهن کي ”ڊيلٽا" چون ٿا ٺهي 
ويو آهي. انهيءَ ڊيلٽا کي ڪرڻ کان بچائڻ لاءِ ڊير جي گهٽ ۾ر گهٽ سطح 
(9٣6ا‏ 0680)) ڊيزائن واري 1300 فوٽ رکڻ بدران 69 فوٽ مٿي. يعني 
9 فوٽ تي رکي وڃي ٿي, جنهن ڪري استعمال جوڳو 800٣806(‏ ۱6ا) 
پاڻي 7.16 ملين ايڪڙ فوٽ رهجي ويو آهي. يعني 69 فوٽ گهٽ. اهو ب تڏهن. 
جڏهن 1550 فوٽن تائين ڀرجي سگهي. 6 آگسٽ تي انهيءَ جي سطح 1490 
فوٽ هئي, جيڪا سراسري طور آگسٽ ۾ر 2.5 فوٽ في ڏينهن وڌي. آگسٽ جي 
باقي 5 ڏينهن پر اها 10 فوٽ کن وڌندي جو وهڪرا گهٽجن پ پيا. آگسٽ جي 
پڇاڙي تائين اها سطح 1550 فوٽن تائين پهچندي. جڏهن ت ڀرجڻ جي سطح 
0 فوٽ آهي. تربيلا ڊيمر جي تاريخ ۾ هي پهريون ڀيرو ٿيندو ت ڊيم نہ ڀرجي 
سگهندو. منگلا ڊير جي استعمال ٿيندڙ پاڻيءَ جي ڊزائين ٿيل گنجائش 5.4 
ملين ايڪڙ فوٽ آهي. لٽ جمع ٿيڻ ڪري هاڻي اها گنجائش 4.56 ملين ايڪڙ 
فوٽ آهي. يعني 16 سيڪڙو گهٽ, 26 آگسٽ تي منگلا جي ليول 1168.65 
فوٽ هئٌي. يعني فل 1202 فوٽ ليول کان 33 فوٽ گهٽ. 

آگسٽ جي پهرين ڏهاڪي پر واڌ 4.9 فوٽ, ٻُي ڏهاڪي ۾ر واڌ 4.5 ۽ 21 
کان 26 آگسٽ تائين واڌ رڳو 1.35 فوٽ ٿي. آگسٽ جي باقي 5 ڏينهن ۾ر وڌ ۾ 
وڌ 3 فوٽ پاڻي وڌندي يعني اتڪل 1172 فوٽ ٿي ويندو. معنيٰ ت فل ليول کان 
0 فوٽ گهٽ رهندو. منگلا ڊير اڳي ب بہ ڪجه سالن ۾ر نہ ڀريو آهي ۽ هن سال بہ 
ڀرجي ن۔ سگهندو. 


هن سال تربيلا ۽ منگلا ڊيمر فل نہ ڀرجي سگهندا. جنهنڪري رييع ۾ر ٻين 
سالن جي ڀيٽ ۾ر پاڻيءَ جي تمام گهڻي کوٽ رهندي. 
(روزان ڪاوش: 30 آگسٽ 2004ع) 
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ڇو ڪرڻ گهرجي؟ 


صدر پرويز مشرف پنهنجي 17 جنوري 2006 واري تقري, جيڪا ٽي وي 
تان نشر ڪئي وئي هئي. اُن ۾ وڏن ڊيمن جي مامري تي قومر کي اهو ٻڌايو ت 
ڀاشا ڊير جو فون ڪمر شروع ڪيو ويندى ۽ اتفاق راءِ سان ٻيا ب چار ڊيم يعني 
ڪالاباغ, اکوڙي منڊا ۽ ڪرم تنگي سال 2016ع تائين مڪمل ڪيا ويندا. 
انهن مان ڪالاباغ سڌو سنڌوءِ درياءَ تي. اکوڙي درياءَ کان پري سنڌوءَ جي پاڻيءَ 
مان, منڊا سوات درياءِ تي ۽ ڪرم تنگي ڪرم نين تي ٺاهڻو آهي. منڊا ۽ ڪرم 
تنگي ننڍا ڊير آهن, جڏهن ت ڪالاباغ ۽ اکوڙي وڏا ڊير آهن. ڪالاباغ ڊيم 
بابت سنڌ واسين کي ڪافي ڄاڻ آهي. پر اکوڙي بابت گهٽ خبر آهي. تازر سي 
ڊي ڊبليو پي جي ميٽنگ پر جڏهن ان جيُ فيزيبلٽي کان پوءِ ان جي ڊيزائين ڪرڻ 
جو پي سي 2 بحث لاءِ آيو ت پريس انهيءَ تي ڪافي ڪجه لکيو, ۽ چون ٿا ت 
سنڌ جي نماڻندي انهيءَ تي پنهنجا اعتراض واريا, جنهن جي نتيجي پر اها ٻي 
سي 2 منظورن ٿي سگهي. اچو ت انهيءَ ڊير بابت ڪجه ڄاڻ وٺون. 


ٺهڻ جي جاءِ 


اکوڙي ڊيمر پنجاب صوبي جي ضلعي اٽڪ جي ٻن شهرن فتح جنگ ۽ 
سنجوال وچ ۾ر ٺاهڻو آهي. اتي جبلن جي وچ ۾ هڪ وڏي ڍند آهي. جيڪا 250 
چورس ڪلو ميٽرن ۾ پکڙيل آهي. جبلن وچ ۾ر ٿي جايون اهڙيون آهن. جتان پاڻي 
ڍنڍ مان وهي سگهي ٿو, انهن ٽن هنڌن تي ڊير ٺاهڻا آهن, هن جي ذخيري ڪرڻ 
واري ايراضي درياءَ کان پري هجڻ ڪري هن کي درياءَ کان پري وارو ذخيرق اا0) 
([2]180۱06) چُجي ٿو. (ڏسو نقشي) 

ڊيمر کي ڀرڻ لاءِ تربيلا ڊير مان 60,000 ڪيوسڪ گنجائش وارو هڪ 
واھ ڪڍبو جيڪو 37 ڪلوميٽر هوندو ۽ پڪو هوندو. اهو هري پور, حسن ابدال 
ويجهو وهندو جي ٽي روڊ. موٽر وي 1-1 هيرو نين کي ڪٽيندو آکوڙي ڍِندِ جي 
اتر اوڀرين ڪنڊ تي وڃي ڍنڍ ۾ ڪرندي انهيءَ واھ جی تربيلا وٽ ليول تربيلا 
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ڊير جي ڇنڊڻ جي ليول تي رکي وٿي آهي. جيڪا 1492 فوٽ آهي. جيڪا 
ترييلا ڊيمر جي ڀرڻ واري ليول 1550 فوٽ کان 58 فوٽ هيٺ آهي. اهو واھ 
تربيلا ڊيمر جي ليول 1492 فوٽ ٿيڻ کان پوءِ هلندو ۽ 60 کان 70 ڏينهن ۾ 
اکوڙي جي ذخيري کي ڦُل ڪندو. 


ڊيمر ڀرڻ لاءِ پاڻيءَ جو هجڻ 


اکوڙي ڊيمر جي پي سي 2 پر لکيل آهي ت ڪوٽڙيءَ کان هيٺ تربيلا ڊيم 
ٺهڻ کان پوءِ هيٺ ويل پاڻيءَ جي تجزئي مان اها خبر پوي ٿي ت سنڌو آبپاشي 
نظام جي مستقبل جي ترقي وٺائڻ لاءِ 25.4 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي موجود آهي. 
مختلف سالن پر سمنڊ پر ويندڙ پاڻي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ جي گهرجن ۽ ڪالاباغ ۽ 
ڀاشا ڊيمر ڀرڻ کان پوءِ ب ڪافي وڌيڪ هجي ٿر, اها ڳالھ طيءِ ٿيل آهي ت 
ڪالاباغ, ڀاشا ۽ اکوڙي ڊيمر ڀرڻ لا ۽ پاڻيءَ جو منساسب مقدار موجود آهي۔ 
ٽنهي ڊيمن جي گڏيل ڀرڻ واري اڀياس مان پتو پوي ٿو ت آکوڙي ڊير لاءِ پاڻي 
3 ملين ايڪ فوٽ کان مٿي ملي ٿو. 


ڊيم لتجڻ 


منگلا ۽ تربيلا ڊير جي ڀيٽ ۾ر اکوڙي ڊيمر جي حياتي گهڅي ٿيندي, جو 
منگلا ۽ ترييلا ڊيم درياءِ تي آهن., جتي سڌي لٽ اچي ٿي. جڏهن ت اکوڙي ڊيم 
درياءَ کان پري آهي ۽ مٿين ليول تان پاڻي کڻي ٿو, تنهنڪري ڪري ان پر تمام 
گهٽ لٽ گڏ ٿيندي, ڪاٿو لڳايو ويو آهي تہ 100 سالن ۾ ڊير جي پاڻي گڏ ڪرڻ 
جي صلاحيت رڳو 1.12 ملين ايڪ فوٽ گهٽجي يعني رڳو 16 سيڪڙو. 


ڊير جا ڪجه تفصيل 


. يگ ڪر لا ٽي ڊير ٺاهيا ويندا, جن مان مکي ڊيمر جو عمق 
0 فوٽ ۽ اٽڪل ٽي ميل ڊگهو هوند وچولي ڊيم جو عمق 213 فوٽ ۽ 
اٽڪل 5 ميل ڊگهو هوندي ۽ نندو ڊيم عمق ۾ 130 فوٽ ۽ ميل جو چوٿون حصو 
ڊگهو هوندى ڍند ڪل 7.6 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ استعمال جوڳو 6.0 ملين ايڪڙ 
پاڻي گَڏ ڪري سگهندي. ڊيم جي ڀاڻي ڀرڻ جي ليول 1445 فوٽ هوندي. ياد 
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رهي ت تربيلا ڊيمر جي ڀرجڻ جي ليول 15 سسُو 50 فٽ آهي. ڊيم مان پاڻي ڪڍڻ 
جا ٿي نمونا آهن, بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ 30 فوٽ قطر واريون ٻ سرنگهون آهن, ۽ 
جڏهن بجلي پيدا ن ڪئي وڃي ت آبپاشيءَ لاءِ پاڻ ڪڍڻ لاءِ 33 فوٽ قطر جي 
ٽين سرنگھ آهي۔ ڊيم جي ثل ليِول ٿيڂ کان پوءِ واڌو پاڻي کي ڪڍڻ لاءِ سائنن 
نموني واري ڇنڊڻ آهي. بجلي پيدا ڪرڻ پن بجلي وارين سرنگهن تي ٿي سو 
ميگا واٽ وارا پاور پلانٽ هنيا ويندا جن وسيلي 600 ميگا واٽ بجلي پيدا 
ڪري سگهبي. ياد رهي ت پاشا ڊير مان 4500 ميگا واٽ بجلي پيدا ڪري 
سگهبي. ۽ ڪالاباغ ڊيم مان شروع ۾ر 2400 پر پڇاڙي مرحلي ۾ر 3600 ميگا 
واٽ بجلي پيدا ڪري سگهبي. ماحولياتي گهرجن. ۽ ٻيهر آباد ڪاري بابت ٻي 
شّيءِ 2 ۾ ڏنل آهي كت 0 گهر پاڻيءَ هيٺ ايندا. ۽ 0 ماڻهو ب دريدر 
ٿيندا. اهي پنجاب جي اٽڪ ضلعي جي تعلقن اٽڪ. فتح جنگ ۽ حسن ابدال, 
راولپنڊيءَ جي تعلتن ٽيڪسيلا ۽ واھ ڪينٽ ۽ سرحد جي هريپور ضلعي جي 
تعلي هريپور مان هوندا. ماحولياتي ۽ ٻيهر آبادڪاري جي ضرررتن لاءِ 43 ارب 
روپيا رکيا ويا آهن, ڊيم تي ڪل خرج هيلين ريت ٿيندو۔ 

انجنيئرنگ: 115 ارب روپيا. 

ماحول ۽ آباد ڪاري: 43 ارب روپيا. 

اوچتا خرچ: 8 ارب ررڀيا. 


انتظامي خرچ؛ 8 ارب روپيا: 

مهانگائي: 43 ارب روپيا۔ 

موڙيءَ تي وياج: 33 ارب روپيا. 

ڪل: 264 ارب روپيا. 

ڊيم مان پيدا ٿيندڙ بجليءَ جي قيمت هڪ روپيو 42 پُسا في يونٽ ۽ ڊير 
جي ڊزائين واري پي سي 2 جي قيمت 82 ڪررڙ روپيا ٻڌائي وئي آهي. ۽ اهو 
ڪر اڍائي سالن ۾ پورو ڪرڻو آهي. 

اترين علائثقن ۾ سنڌوءِ جو پاڻي ڊيمر ٺاهي ذخيري ڪرڻ جو سڌو سننُون 
اثر سڀني کان وڌيڪ هيٺين حصي داريعني سنڌ تي پوندي ٻين صوبن ۾ر سنڌوءِ 
کان سواءِ ٻين درياهن جو پاڻي ب آهي. جر جو پاڻي ب گهڻي ڀاڱي مٺو آهي. ۽ 
مينهن ب جامر پون ٿا. سنڌ جو مڪمل دارومدار سنڌوِ جي پاڻيءَ تي آهي, جو جر 
گهڻي ڀاڱي کارو آهي ۽ مينهن ب تمامم گهٽ پون ٿا. تنهنڪري اسان کي مٿي 
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ٺهندڙهر ڪنهن ڊيم يا آبپاشي جي منصوبي کي چڱي طرح نظر ۾ رکڻو آهي, ۽ 
تجزيو ڪري انهيءَ جي پوندڙ اثرن کان پاڻ بچانڻو آهي, اچو تہ ڏسون ت سنڌ تي 
انهيءَ ڊيم جا ڪهڙا اثرٿيندا, ۽ ڪين انهن کان بچاءَ ڪري سگهجي. 


ڊيمر ڀرڻ لا ۽ پاڻيءَ جو هجڻ 


فيزيبلٽي واري اڀياس ۾ اهو چيو ويو آهي ت ڊيم ٺاهڻ لاءِ 25.4 ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي آهي. جيڪو ٽنهي ڊيمن, يعني ڀاشا, ڪالا باغ ڊيمر ۽ اکوڙي لاءِ 
ڪافي آهي. صدر پاران جوڙيل فني ڪاميٽي جو چيگُرمين جتاب اي اين جي 
عباسي صاحب پنهنجي رپورٽ ۾ر ڊيمن لاءِ واڌو پاڻي هجڻ بابت هيليون 
ڳالهيون لکيون آهن. 

(1) سراسري بنياد تي ڊير ڀرڻ لاءِ هرسال واڌوپاڻي ڪونهي. 

(2) ڪجه ٻوڏ وارن سالن ۾ تمام گهڻو پاڻي اچي ٿو. جنهن کي ذخيرو 
ڪرڻ لاءِ 6 ملين ايڪڙ فوٽ وارا ڊير ناڪافي آهن, اهو پاڻي هڪ وڏي گنجائش 
واري ڊيم ۾رگڏ ڪري گهٽ وهڪري وارن سالن ۾ استعمال ڪرڻ کپي. 

(2) جيڪڏهن 6 ملين ايڪڙ فوٽ گنجائش وارا هڪ يا ٻ ڊيم ٺاهيا ويا ت 
اهي هر سال نہ ڀرڻ ڪري سراسري طرح رڳو 2 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڏيئي 
سگهندا. 

مان سولي نموني ڳالھ سمجهائڻ لاءِ ٿن سالن ۾ ساندھ ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ ويل پاڻيءَ جو مقدار ڏيان ٿو. 

سال 2000-01ع ۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ويو 0.77 ملين ايڪڙ فوٽ. 

سال 2001-02 ۾ 1.93 ملين ايڪ فوٽ. 

سال 2002-03 ۾ 2.32 ملين ايڪ فوٽ. 

اهو پاڻي اڃا ب گهٽبو جڏهن هندوستان ۽ افغانستان مٿين علائقن ۾ 
پنهنجي حصي جو ن کنيل پاڻي کڻندا. ۽ منگلا ڊير ليول وڌڻ ڪري ۽ نوان واھ 
يعني گريٽر ٿل ڪينال. ڪچي ڪينال ۽ ريڅي ڪينال ٺهڻ ڪري وڌيڪ پاڻي 
کڻندا, پر سمجهو ڌ مٿي ڄاڻايل پاڻي ئي دستياب آهي. پهرين ت موجوده 
اڀياسن مطابق ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 8.6 ملين ايڪڙ پاڻي ڇڏڻو آهي. جيڪڏهن 
اهوئي پاڻي ڏيڻو پيو ت ڪنهن ب ڊيم ڀرڻ لاءِ ناه يي 06 ٤‏ پاڻي ڪون 
هوندي پوءِ ڊيم ڪٿان ڀرينداسين؟ جيڪو پاڻي آهي. انهيءَ مان ڊيم ڀربو ت أثر 
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سڀني کان هيٺين حصي دار يعني سنڌ تي پوندو. جيئًن هينگر منگلا ڊيمر ڀرڻ 
ڪري سنڌ تي آثر پوي ٿو. نتيجو اهو نڪتو ت اکوڙي ڊير ڀرڻ لاءِ هر سال واڌو 
پاڻي ۽ اهو سنڌ جي پاڻي جي قيمت تي ڀريو ويندو. 


ڊيم مان واھ ڪڍڻ 


”مٿيان" ڊيم ٺاهڻ لاءِ تڏهن راضي ٿيندا, جڏهن ان مان واھ ڪڍي نيون 
زمينون آباد ڪري سگهن. يا انهيءَ جو پاڻي منگلا جي ڪمانڊ ۾ کڻي وڃي 
سگهجي. هينگر ٿيل اڀياس پر اهي ٻىٌي ڳالهيون ڪونهن. پر ڊيزائن مهل اهي 
اٿاري سگهجن ٿيون, ڪالاباغ ڊيم ۾ر ب پهريون واهھ ڪڍڻ واري ڳالهھ ڪون 
هئي, پر پوءِ شامل ڪئي وئي. ڊير ۾ گڏ ڪيل پاڻي 1991ع واري پاڻي ٺاھ جي 
کٽل پاڻيءَ جي پورائي لاءِ ب ناڪافي آهي. واهن لاءِ پاڻي ڪٿان ڏيندو. 


پيدا ڪرڻ جي گنجائش 


اکوڙي ڊيمر جي بجلي پيدا ڪرڻ جي صلاحيت رڳو 600 ميگا واٽ آهي. 
جيڪا تمام گهٽ آهي. ڊير مان مك اپت بجليءَ مان ٿئي ٿي. ڊيہ جي قيمت 
4 ارب روپيا آهي. منهنجي خيال پر هي فائدي ۽ خرج واري ڪاٿي ۾ 
اتتصادي طورفائدي مند ن ٿي سگهندو. 


5 


سب؛ 


ڊيم ۾ پاڻي ڀرڻ دوران ڪجه سال ڊيم ڀرڻ لاءِ پاڻي ن هوندو ۽ ڊير ڀرجي 
ن سگهندي پر پاڻي ن هوندي ب ڊير ڀريو ويندي جنهنڪري سنڌ پر خريف واري 
مند ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ ٿيندي, تنهنڪري اسان کي ان ڊير ٺاهڻ جي مخالفت 


(روزان ڪاوش: 24 آگسٽ 2006ع) 


9 ڀس/ 
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رف 
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ڪالاباغ ڊيم 
۽ صوبن پر پاڻيءَ جي ورهاست جا مسمُلا 


”سال 2002ع کان جون 2006ع تائين مون ”ڪاوش“ اخبار پر سنڌ جي 
پاڻيءَ جي مسكلن ۽ ڊيمن تي ڪجه مضمون لکيا. انهن جو انگ 101 ٿئي ٿو, 
سنڌ وارن اهي مضمون تمامم شوق سان پڙهيا ۽ ڪيترن انهن جون ڪٽنگس ب 
پاڻ وٽ رکيون, ڪن دوستن مون کي وقت بوقت شڪايت ڪئي ت انهن کان 
ڪيترا مشمون گڌڻ ڪرڻ کان رهجي ويا, ۽ مشورو ڏنو ت جيڪڏهن اهي مضمون 
ڪتاب جي صورت ۾ر شايع ٿي وڃن ت اهو ڪتاب سنڌ جي پاڻي ڪيس جو 
مڪمل رڪارڊ ٿيندو. انهن جي مٿين صلاح کي نظر پر رکندي. مو ن انهن 101 
مضمونن مان 65 تمام اهر مضمون ڪتابي صورت پر شايع ڪرايا آهن ۽ اهو 
ڪتابَ سنڌ راسين جي خدمت پر پہ پيش آهي. مون انهن مضمونن کي هيڊنگ ڏيئي. 
فرط سان ينت بابن ۾ برهابز آه ٴد يشن رش سرانسلشل تاب هي: 

چون ٿا ت هڪڙو بدو بغداد شهر جي ويجهو رڻ واري علاثقي ۾ رهندوهو. 
جتي پيمُڻ جو پاڻي تمام مشڪل سان پيًي مليو ۽ اهو ب ٻاڙوهو. هو انهيءَ ٻاڙي 
يآ تي هريل هو. هڪڙي دنعي اتفاق سان اهڙي کوھ وٽ پهتو جنهن 

جو پاڻي ڪج مئو هو, دل ۾ر خيال آيس ت اهو پاڻي تحفي طور شهنشاھ کي 
پيش ڪري انعامِ وصول ڪريان, هو اهو پاڻي کڻي بغداد پهتو ۽ بادشاھ جي 
خدمت ۾ر پيش ڪيائين. بادشاھ ڪر نهائٹ رعمدل. همدرد ۽ نيڪ هو. جنهن 
هن کي انعام سان نوازيو. بدوءَ جي وڃڻ وقت بادشاھ پنهنجن ماڻهن ن کي 
رازداريءَ سان چيو ت هن کي اهڙي رستي تان موٽاي, جيڪو دج درياءَ کان پري 
هجي. آئين ن ٿسُي جو هي دج درياءَ جو مئو پاڻي پي شرمندو ٿئي. 

منهنجي حالت ب انهيءَ رڻ واري بدوءِ جهڙي آهي, محبت جي ميڙيل 
سيڙيل گلن جو ابتو سبتو گلدستو ٺاهي سنڌ واسين آڏو کڻي آيو آهيان ت جيسُن 
فيول پوي. انهيءَ ۾ منهنڃى اوٹاين ۽ خامين کي ن ڏسن, مان ن اديب آهيان, ن 
ليکڪ تن ڊانشِيون لفظن جي چاشني منهنجي مضمونن پر ناپيد آهي. ادب جي 
الف کان ب اڻ ڄاڻ آهيان, عقل ۽ دانش جي سطح کان گهڻو هيٺ آهيان پر انهيءَ 
هوندي ب هنن مضمونن جي گلدستي پر جيڪا شيءِ چمڪي ٿي. سا آهي سنڌ 
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واسين سان محبت ۽ خلوص. مٿين خامين ۽ اوڻاين کان ڊڄندي ب مان خلوص 
جي بئياد تي اميد رکان ٿو ت سنڌ واسي منهنجو هي تحفو قبول ڪندا. شاهھ 
ان فرمايو آهي: 
ڇ ”.ڪت ب ڪتب ب, اڳيان توريندڙ تكا, 
اگهي ت پاءُ ن ت من کي ب موٽ ٿي 

مٿيون سٽون مهاڳ آهن انهيءَ ڪتاب جو. جيڪو مون سنڌ واسين جي 
فرمائش تي هن مضمون جي سرخيءَ واري عنوان سان ڇپرايو آهي, هن ڪتاب ۾ر 
ڪل ست باب آهن. جن جو سٽاءِ هن ريت آهي ت, باب پهريون سنڌ جي پاڻي 
ڪيس جي پرتُواري ڇو؟ باب ٻيو: وهندڙ ۽ ذخيرو ٿيل پاڻيءَ جا يونٽ, باب 
ٿيون: ڊيمن جي عالمي ڪميشن باب چوٿون: ڪالاباغ ڊير. باب پنجون: 
پارلياماني ڪاميٽي. باب ڇهون: فني ڪاميٽي. باب ستون: پاشا ڊيم. 

باب پهرين ۾ ٻ مضمون آهن. پهرين مضمون ڀر ٻڌايو ويو آهي تہ مان سنڌ 
جي پاڻي ڪيس جي پوتُواري جو ڇو ٿو ڪريان؟ ان سوال جو جواب مون پنهنجي 
مضمون ۾ هن ريت ڏنو آهي ت, ”انهيءَ ۾ ٻ جذبا ڪر ڪن ٿا. هڪڙو محبت ۽ 
ٻيو مظلوم جي حمايت. مان پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ سنڌ ۾ر آباد ٿيس. پنهنجي 
ٻالڪپڻ کان وئي سنڌ ۾ رهيس, پڙهيس, وڏو ٿيس, نوڪري ڪيمر, سڀ واسطا, َ 
دوستيون ۽ محبتون سنڌ جي حوالي سان رهيون. سنڌ ۾ رهڻ سان مون کي سڀ 
ڪجه مليو, مون کي سنڌ سان ۽ سنڌ وارن سان محبت آهي. ٻئي پاسي آبپاشغي 
کاتي جي ٺوڪري دوران مون محسوس ڪيو ت پاڻيءَ جي باري ۾ سنڌ سان 

ٻُي مضمون, جو عنوان آهي ”اختيارن جي لوڀ ۽ ڌرتيءَ جو قرض“" ان ۾ 
مان سنڌ ڌرتيءَ جي قرض بابت هي ڳالهيون لکان ٿو ت, ”انسان برابر ڪمزور 
آهي. دنيا جون ضرورتون ۽ عيش ان کي ڊاهي وجهن ٿيون, پر جنهن ڌرتيءَ ان کي 
جنر ڏنو آهي. جنهن جي گهٽين پر هو وڏو ٿيو آهي, جنهن جي جر جو مٺو پاڻي 
پي هن فيض ورتو آهي. جن جي ٻنين ۽ ٻارن ۾ هو گهميو ڦريو آهي, جن جي وڻن 
۽ باغن جا مئا ميواهن کاڌا آهن. انهيءَ ڌرتيءَ جو ب ان تي ڪجه حق آهي. پاور 
۽ اقتدار جي ڪرسي ڀلي سنڀالي مان ۽ مرتبو ڀلي ماڻي, عيش آرا ڀلي ڪري. پر 
اهڑو ڪم ت ن ڪري جو انهيءَ ڌرتيءَ کي ئي برياد ڪرڻ, اجاڙڅ ۽ سڪائڻ ۾ر 
حصي دار ٿئي, اقتدار جي ڪرسي تڌ عارضي آهي. اڄ آهي سڀاڻي نہ هوندي. 
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جيسُن هڪ شاعر چيو آهي ت: 
وريرر مر تج گِر٣ش‏ > 
آدي اقڑا٫ر ‏ کل تالمر 
اٿ ڳور جونڪ *يا >۽ 
لي انار کل غالر 
باب ٻئي پر پاڻيءَ جي ماپي جو ذڪر آهي, جنهن ۾ ڪيوسڪ ۽ ملين 
ايڪڙ فوٽ اچي وڃن ٿا. بابت ٽين ۾ ڏھ مضمون آهن, جن ۾ر ڊيمن جا مامرا 
اٿڻ کان اڳ منهن ڏيڻ لاءِ ”ڊيمن بابت عالمي ڪميشن" جي رپورٽ جو مختصر 
احوال آهي. باب چوٿين ۾ر ڪالاباغ ڊير بابت ٿيه مضمون آهن, جيڪي هينگُر 
تائين ٿيل سڀني ڳالهين يعني حڪومت جي لابنگ, سنڌ لاءِ فائدن جو ٻڌائڻ, 
آڇن ۽ آسرن جو ڏيڻ. صدر صاحب جو 17 هين جنوري 2006ع جو پنج ڊيم ٺاهڻ 
بابت اعلان وغيرهِ کي ڪور ڪن ٿا بابت پنجين پر پنج مضمون آهن, جيڪي 
پارلياماني ڪاميٽي جي ٿيل اجلاسن جو حال احوال ڏين ٿا. 
باب ڇهين ۾ 15 مضمون آهن. جن ۾ فني ڪاميٽيءَ جي اجلاسن, انهيءَ 
جي چيُرمين جي رپورٽ جو جامع, پر مختصر حال احوال ۽ پڇاڙيءَ ۾ هڪڙي 
ٿي مضمون ۾ر انهيءَ جي رپورٽ جو تت ڏنل آهي. 
باب ستين ۾ر ڀاشا ڊير بابت ب مضمون آهن, هن ڪتاب جي مضمونن ۾ 
پاڻي بابت تمام گهڻي معلومات ڏنل آهي. جنهن جي ڄاڻ سنڌ واسين کي وٺڻ 
تمامر ضروري آهي. ڇاڪاڻ جو اسان جو جياپو سنڌو جي جياپي سان ڳنڍيل آهي. 
جنهن جو بچاءُ سنڌ جو بچاءُ آهي ۽ اهو تڏهن ٿي سگهندو جڏهن اسان کي ڄاڻ 
هوندي ت جيمُن هر ڪنهن فورمر تي پنهنجي حق لاءِ وڙهي سگهون. اهو ڪتاب 
سنڌ نيشنل اڪيڊمي (ٽرسٽ) 400 بي لطيف نمبر 4 حيدرآباد جي سهڪار 
سان ڇپجي چڪو آهي. پچاڙيءَ ۾ مان اهو چوڻ ضروري سمجهان ٿو ت اها 
ناانصافي ٿيندي جيڪڏهن مان ”ڪارش" اخبار ۽ ان جي ايڊيٽتوري سيڪشن 
جو ٿورو ن مڃان. ”ڪاوش" اخبار منهنجا خيال سنڌ جي گهر گهر تائين پهچايا, 
ٻهراڙين ۽ شهرن ۾ر اهي هڪ ئي وقت صبح سان پهتا. ايڊيٽوريل سيڪشن 
منهنجي ڪچن ۽ اڻ گهڙيل مضمونن کي پنهنجي درستين ۽ مناسب سرخيون 
ڏيڻ سان معياري ٺاهي ڇڏيو, جيئځن هڪ ماهر جوهري کاڻ مان نڪتل پٿرن کي 
چمڪائي قيمتي هيرو بنائي ڇڏيندو آهي. 
(روزان ڪاوش 29 2006ع) 
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پنجين موسمر!ا 


سال ۾ ڪل ٻارهن مهينا هوندا آهن. ڀر اتر سنڌ ۾ تيرهون مهينو ب هوندو 
آهي. جنهن جو خاص مدو مترر ناهي. پر جڏهن بازار ۾ ڌنڌو ڌاڙي گهٽ هجي. 
دڪاندار سڄو ڏينهن وينا مکيون مارين ۽ وڪرو نہ ٿئي. يعني ڪارريار ٺپ ٿي 
وڃي ت اهڙي وقت کي تيرهون مهينو چوندا آهن. اهو سال جي ڪنهن ب مهيني 
پر ٿي سگهي ٿو, ساڳي نموني سال ۾ر چار منديون ٿينديون آهن. يعٽي اوٺهارو., 
سياريى بها, ۽ سر پر پاڪستان ۾ هڪ پنجين مند ب ٿيندي آهي. اها آهي 
ڪالاباغ ڊير جي مامري کي جيارڻ جي مند, انهيءَ مند لاءِ ٻ ڳالهيون ضروري 
آهن. هڪڙي اها ت پنجاب وارا هر صورت ۾ر ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ چاهين ٿا. ۽ ٻي 
اها ت وفاقي حڪومت تي اهڙو ڏکيو وقت اچي وڃي جو انهيءَ مسكلي تان ڌيان 
ٻئي پاسي ڪرڻ یا سولي سنڌي ۾ر. خيال مٽائڻ لاءِ ڪالاباغ ڊيمر وارو مامرو 
اٿارجي, سنڌ وارن کي ڄاڻ هجي ت اها مند شروع ٿي وکي آهي. 

صدر صاحب 17 جنوري 2006ع تي ڀاشا ڊير فوري طرور ۽ ٻيا چار ڊيم 
يعني اکوڙي, ڪالاباغ, منڊا ۽ ڪرم تنگي سال 2016ع تائين ٺاهڻ جو اعلان 
ڪيو. ڪالاباغ ڊيم لاءِ چيائين ت اهو اتفاق راءِ ٺاهڻ کان پوءِ ٺاهبو. انهيءَ 
اعلان کان پوءِ ڊيمن جي ڦوڪڻي مان هوا نڪري وٿي ۽ ڪجه ٺاپر ٿي وئي. پر 
واپڍا وارا ڪٿي ٿا چپ ڪري ويهن, ڪجه وقت اڳي واپڊا وارا ڀاشا, اکوڙي, ۽ 
ڪالاباغ ڊيمن لاءِ زمين خريد ڪرڻ جو پي سي ٿو سي ڊي ڊبليو پي ۾ر کڻي آيا, 
ٿيڻ ت آئين کپندو هو ت رڳو ڀاشا ڊيمر لاءِ زمين وٺڻ لاءِ پي سي ٿو کڻي اچن ها. 
جو انهيءَکي ٺاهڻ جو اعلان صدر صاحب ڪيو هو. پر اکوڙي ۽ ڪالاياغ ڊيم لاءِ 
اهو کڅي اچڻ بلڪل غلط هو جو انهن ٻنهي تي صوبن کي اعتراض آهن ۽ 
اتفاق راءِ ن ٿيو آهي. اڄ جيڪڏهن انهن ٻنهي ڊيمن لاءِ زمين وٺڻ تي راضي ٿي 
وڃون ت پوءِ چوندا ت زمين وٺڻ تي اوهان راضي ها ت هاڻي ٺهڻ تي ڇوٿا 
اعتراض ڪريو؟ زمين ڊيم ٺاهڻ لا ءِٿي ت ورتي وئي هئُي, سنڌ ۽ سرحد صوبن 
جي اعتراضن تي ڪنهن ڊير لاءِ زمين وٺڻ جي منظوري ت ڏني وئي ۽ پاڻي ۽ 
بجلي جي وفاقي سيڪريٽري جي سريراهيءَ ۾ چُني صوبن جي منصويا بندي 
وارن کاتن جي چڱن مڙسن جي ڪاميٽي جوڙي وئي آهي, جيڪا پنهنجي رپورٽ 
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0 نومبرتي ڏيندي. 

ٻئي پاسي واپڊا جي چيُرمين طارق حميد قومي اسيمبليءَ جي 
اسٽيڊنگ ڪاميٽيءَ کي بريفنگ ڏيندي چيو ت ڪالاباغ ڊير ٺهندو ڌ ملڪ جي 
قسمت بدلجي ويندي. حڪومت جڏهن ب ڪالاباغ ڊير جي تعمير جو فيصلو 
ڪيو ت ان جي ڇهن سالن اندر ڊيم جي تعمير مڪمل ٿي ويندي. ڪالاباغ جا 
ٽينڊر ڊاڪيومينٽيشن تيار آهن. هن وڌيڪ چيو ت سرحد ۽ بلوچستان کي 
پنهنجي حصي جو پورو پاڻي نٿو ملي. ڪالاباغ ڊير بابت سنڌ جي تحفظات 
بابت هن چيو ت, هو ڪج ٿ ڳالهائيندي سمنڊ ۾ هر سال 24 ملين ايڪڙ فوٽ 
پاڻي فالتو وڃي رهيو آهي. سڄي دنيا پر پاڻي ذخيرو ڪرڻ جو سراسري انگ 40 
سيڪڙو آهي. پراسان رڳو 13 سيڪڙو پاڻي ذخيرو ڪري رهيا آهيون. پهرين اها 
گنجائش 18 سيڪڙو هئي, پر ڊيمن پر لٽ پوڻ ڪري اها گنجائش 13 سيڪڙو 
رهجي وئي آهي. هن ٻڌايو ت ڀارت 35 سيڪڙو پاڻي ذخيرو ڪري ٿو. 24 ملين 
ايڪڙ فوٽ واڌو پاڻي جا تفصيل ٻڌائيندي هن چيو ت, سراسري هر سال 35.2 
ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي سمنڊ ۾ وجي ٿى تازو اڀياسن ۽ پينل آف ايڪسپرٽس 
جي رپورٽ مطابق ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سڄو سال 5000 ڪيو سڪ پاڻي وڃڻ کپي 
۽ پنجن سالن ۾ 25 ملين ايڪڙ فوٽ جدا وڃڻ کپي. يعني هر سال سراسري 8.6 
ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي وڃڻ کپي. هينگر 35.2 ملين ايڪڙ فوٽ هر سال سمنڊ ڏي 
ويندڙ پاڻيءَ مان 8.6 ملين ايڪڙ فوٽ ڪوٽڙيءَ کي بچائڻ لاءِ 12- 12 ملين 
ايڪڑ فوٽ جا ميگا ڊيم يا 6- 6 ملين ايڪڙ فوٽ جا رواجي وڏا ڊير ٺاهي 
سگهجن ٿا, هن چيو ت پهرين جيڪو وڏو ڊير ٺهندو اهو اسان جي پاڻيءَ جي 
گهٽجي ويل گنجائش جو پوراثو ڪندي جيڪڏهن اوهان وڌيڪ پاڻي چاهيو ٿا ت 
پوءِ هڪ کان وڌيڪ ڊير ٺاهڻا پوندا. هن چيو ت ڪالاباغ ڊير جي ڊيزائن ۾ ڪو 
ڪينال ڪونهي. هن چيو ت ڪالاباغ ۽ ڀاشا ڊير جي ٺهڻ ڪري آبپاشي جو 
ڪوب مسملو پيدأن ٿيندو. 

مٿيون ڳالهيون ڪي نيون ناهن. واپڊا وارا اڳي ب ساڳيون ڳالهيون ڪندا 
رهيا آهن ۽ اسان انهن جو وقت بوقت جواب ڏيندا رهيا آهيون, مون پنهنجي 
تازي سنڌي ڪتاب جنهن جو نالو آهي. ”ڪالاباغ ڊير ۽ صوبن ۾ر پاڻيءَ جي 
ورهاست جا مسحُلا” ۾ رڳو ڪالاباغ ڊيم تي 30 مضمون شامل ڪيا آهن, جن ۾ 
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مٿين سڀني ڳالهين تي سنڌ جو موقف واضح طرح ڏنل آهي., اتر سنڌ ۾ هي 
ڪتاب سابق ميمبر ارسا جناب نور محمد بلوچ کان سکر ۾ر ٽيليفون نمبر 
7 وتي ڳالهائي وٺي سگهجي ٿو. ۽ لاڙ ۾ حيدرآباد پبلشر سنڌ نيشنل 
اڪيڊمي (ٽرسٽ) کان فون نمبر 3861864 تي معلوم ڪري وٺي سگهجي ٿو 
پر جن اهو ڪتاب نہ پڙهيو آهي. تن جي ڄاڻ لاءِ چيرمين واپڊا جي ڳالهين جي 
وضاحت هيٺ ڪجي ٿي. 


(1) ڪالاباغ ڊير ٺهڻ ڪري ملڪ جي قسمت بدلجي ويندي: 


ملڪ جي قسمت ت ڪو ن بدلبي, پر جن صوبن لاءِ واھ نڪرندا. ۽ 
جيڪي اهو پاڻ کڻندا انهن جي قسمت ضرور بدلبي, پر اها سنڌ وارن جي 
برباديءَ جي قيمت تي. انڊس ڊيلٽا جي ختم ٿيڻ جي قيمت تي. ڪچي جي 
ماروگڙن ۽ جهانگيگڙن جي روزگار تي لت ڏئي. 


(2) ڊيمر ڇهن سالن ۾ تعمير ڪندا: 


اهو انهيءَ ڪري ممڪن ناهي. جو اڃا انهيءَ جي پراڻي اڀياس کي نسُون 
ڪرڻ جي ضرورت آهي. پاڻي جي دستيابي 1991ع واري ٺاھ کان اڳ جي 
نڪتل آهي. هاڻي حالحون تبديل ٿي ويون آهن. ماحولياتي اڀياس ڊيم کان هيٺ 
ٿيل ٿي ناهن. جيڪو اڀياس ڪرڻ کان سواءِ ڪوب مالي ادارو پکُسا نہ ڏيندي 
گذريل سال آيل زلزلي کان پوءِ ان کي زلزلي پروف ڪرڻ لاءِ ان جي ڊيزائين ب 
تبديل ڪرڻي پوندي. 


(3) سرحد ۽ بلوچستان کي پنهنجي حصي جو پورو پاڻي نٿو ملي: 


سرحد ۽ بلوچستان کي پنهنجي حصي کان وڌيڪ پاڻي پيو ملي. ارسا هنن 
کي کوٽ کان آجو ڪري ڇڏيو آهي. ٻين ڀاڱي ڀائيوارن جيان هنن کي ب کوٽ 
كڅڻ کپي. جڏهن هو کوٽ كٹڅڻ بدران فل پاڻيٴکڻن ٿا ت ڪيُن ٿاٴچون تہ انهن کي 


پورو پاڻي نٿو ملي. 
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(4) ڪالاباغ ڊير بابت سنڌ جي تحفنظات تي ڪجھ ن ڳالهائبو: 


ڇو ن ڳالهائبي ڇا انهن جو جواب توهان وٽ آهي. ترهان انهيءَ 
ڪاميٽيءَ جي چيگرمين جي ڳالهين کي ب نٿا مڃو. جيڪا پاڪستان جي صدر 


صاحب جوڙي هئي. 
(5) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ جي گهرجن کان پوءِ 24 ملين 


ايڪڙ فوٽ واڌو پاڻي: 

ڇا اهو 24 ملين ايڪڙفوٽ پاڻي هيليون ڳالهيون ٿيڻ کان پوءِ ب بچندو؟ 

هندستان اولهندي درياهن تي کڻندون 2 ملين ايڪڑ فوٽ, افغانستان 
ڪابل تي کڻندي 0.5 ملين ايڪڙ فوٽ ٺهندڙ ڪڇي ڪبنال کڻدو 0.[ ملين 
ايڪڙ فوٽ. ٺهندڙ ريغي ڪينال کڻندو. 1.1 ملين ايڪڙ فوٽ, گريٽر ٿل ڪينال 
کڻندو 2.5 ملين ايڪڙ فوٽ, ٺهندڙگومل زمر ڊيم ذخيرو ڪندو 1.0 ملين ايڪڙ 
فوٽ. ٺهندڙ پٽ ڪينال کڻندو 0.1 ملين ايڪڙ فوٽ. منگلاڊيم وڌيڪ کڻندو 
9 ملين ايڪڙ فوٽ. ايل بي او ڊي لاءِ ڏبو 2.2 ملين ايڪڙ فوٽ. اڀرندي 
درياهن مان اڳتي نہ ايندو. 8.0 ملين ايڪڙ فوٽ, ٺاھ جو کٽل پاڻي پورو ڪبو 
4 فوٽ. 

توهان جو بچيل پاڻي سراسري بنياد تي 24 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. پر 
پاڻي کڻندو 32.54 ملين ايڪڙ فوٽ, پوءِ ڊير لاءِ ڪٿي پاڻي بچندو؟ بلڪ ان 
مان تہ اسان جون آبپاشيءَ جون موجوده گهرجون ب پوريون ن ٿينديون. 


(6) ذخيرو ڪرڻ جي گنجاتْش رڳو 13 سيڪڙو: 


هر ڪنهن ملڪ ۽ درياءِ جي جدا جدا پوزيشن آهي, سراسريءَ جو مطلب 
ٿي اهو آهي ت ڪٿي انهيءَ کان مٿي ذخيرو ڪجي ٿو. ڪٿي ان کان گهٽ, اهو هر 
ڪنهن درياءَ جي حالت تي مدار رکي ٿو. ڀلا جتي ذخيرو ڪرڻ لاءِ واڌو پاڻي تن 
هجي. اتي سراسري تي پهچڅ ضِروري آهي ڇا؟ 
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(7) هڪ کان وڌيڪ ڊيم ٺاهڻ جي ضرورت: 


عباسي صاحب جي رپورٽ مطابق هر سال واڌو پاڻي ڪونهي. جو ڊيم 
ٺاهجي. پر ٻوڏ وارن سالن پر تمامر گهڻو پاڻي اچي ٿو جنهن کي انهيءَ وقت ۾ 
ڀري کوٽ وارن سالن ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ اها جاءِ اسڪردو يا, 
ڪٽزارا وٽ آهي. عباسي صاحب چوي ٿو ت ڪيترا عام رواجي ڊيم هڪڙي وڏي 
گنجائش واري ڊيم جا متبادل نٿا ٿي سگهن. 

(8) هڪڙو وڏو ڊيم رڳو پاڻيءَ جي گهٽجي ويل گنجائش پوري ڪندو: 

اهو صحيح ناهي. اسان وٽ ٺاھ جو کٽل پاڻي 11.24 ملين ايڪڙ فوٽ 
آهي جڏهن ت عام رواجي وڏو ڊيم 6 کان 7 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ذخيرو ڪندي 
پر عباسي صاحب جي رپورٽ مطابق هر سال گهٽ وڌ پاڻي اچڻ ڪري انهيءَ ڊيم 
مان سراسري طرح رڳو ٻ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ملي سگهندو. 

(9) راپڊا جي ڊيزائين ۾ ڪالاباغ مان ڪو واھ نٿو نڪري: 

واپڊا وارن جو مٿيون موقف ائين آهي. جن رڳو هڪڙو ڀيرو اٺ کي 
عرب بدوءَ جي خيمي ۾ سسي اندر ڪرڻ ڏيو, باقي ڪر اٺ پاڻهي ڪندو ۽ پوءِ 
اٺ اندرهوندو ۽ بدو ٻاهر. ڊير جو ڪمر شروع ڪرڻ کان پوءِ انهيءَ مان واھ ويهن 
سالن کان پوءِ نڪري سگهن ٿا. جيُن هاڻي پيهور ڪينال تربيلا ڊير مان 30 
سالن کان پوءِ ڪڍيو ويو. رڳو انهيءَ وقت ڊير مان ان جا منهن ([16٣لا0‏ تالا5) 
ٺاهيا ويا. ساڳيو ڪم ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ مهل ب ڪري سگهجي ٿو. 

مٿين ڳالهين مان خبر پئي ت ڪالابا ڊير واري مامري کي وري جيارڂ جي 
مند شروع ٿي وئي آهي ت اسان جي ب هوشيار ٿيڻ جي مند شروع ٿيڻ کپي. 
عباسي صاحب جي رپورٽ اچڻ کان پوءِ تہ اسان جو ڪيس وڌيڪ مضبوط ٿيو 
آهي. ضرورت انهيءَ جي آهي ت جاکوڙ ۽ جدوجهد جاري رهڻ کپي. جيُن شاه 
صاحب چيو آهي ت: 

تعي ٿڌي ڪاه ڪانهي ويل ويهڻ جي 
مان ٿٌُي اونداھ, پي رت لهين پرينءَ جو 
(روزان ڪاوش 19 تومبير 2006ع) 
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ڪالاباغ ڊيم مامري کي جيتارڻ 
جي ڪوشش ڇو پْي ٿئي؛ 


مون نهنجي مضمون جيڪو ”ڪاوش" ۾ 19 نومبر 2006ع تي ”پنجين 
موسمر“ جي عنوان هيٺ شايع ٿيو هي ان ۾ ٻڌايو هير ت ڪالاباغ ڊير جي 
مامري کي وري جيارڻ جي موسر اچي وئي آهي. جنهن جا ٻ ڪارڻ ٿي سگهن 
ٿا. هڪ اهو ت پنجاب وارن جو زورهو, جو هر قيمت تي ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ چاهين 
ٿا ت جيمُن ان مان واھ ڪڍي نيون زميون آباد ڪري سگهن ۽ ٻيو اهو د سرڪار 
ان مسُلي کي تڏهن کڻندي آهي. جڏهن ڪنهن اهڙي مستلي پر ڦاسندي آهي. 
جنهن تان ڌيان هٽائڻ لاءِ ڪالاباغ واري مامري کي ڇيڙڻ, هن لاءِ ضروري ٿي 
پوي. اسلام آباد مان منهنجي هڪڙي دوست, جيڪو خاموشيءَ سان ويهي سنڌ 
جي هر طرح مدد ڪري ٿو ۽ جنهن جو نالو هڪڙي صحافيءَ ”گمنار مجاهد" رکي 
ڇڏيو آهي. تنهن ڪالاباغ ڊير مامري کي جيارڻ لاءِ ”پنجين موسمر" جي 
اصطلاح تي اعتراض ڪيو, هن جو چوڻ آهي ت, ”پنجين موسر ت پيار جي 
ٿيندي آهي." منهنجو خيال آهي ت پيار جي موسر ت سڄو سال ٿئي ٿي. رڳو 
انهيءَ لاءِ ماڻهوءَ کي واندڪائي ۽ خوشحالي کپي. پر جنهن ماڻهوءَ جي چيلھ 
غمن ۽ ڳڅتين ڀڃجي وڌي هجي. سو ڪهڙي پيار جي موسر لاءِ سوچيندي جنهن 
کي اڳيان سور ڏسڻ پر اچن, سو ڇا پيار جي موسر لاءِ سوچيندو؟ انهن حالتن 
کي ئي نظر ۾ رکي ملڪ ترنمر نورجهان پنهنجي سريلي ۽ دلڪش آراز ۽ فيض 
احمد جو هيٺيون شعر چيو آهي: 
اور گي ىم ى زا شش سصبت لي وا 
ران اور سي ى ٫صل‏ ک ٫احت‏ ل وا 
مھ سڪ کي بت ري گوب 2۾ اڳ 
جڏهن سنڌ تي ڊيمر اڏي ان کي گهٽو ڏيڻ جا سانباھ ٿيندا هجن. 
جنهنڪري سنڌ جو جياپو ٿئي خطري پر هجي ت ماڻهو پيار جي ڪهڙي موسعز 
جون ڳالهيون ڪن. مون پنهنجي مضمون ۾ر اهو ب ٻڌايو هو ت واپڊا وارا ڀاشا. 
ڪالاباغ ۽ اکوڙي ڊيمن لاءِ زمين وٺڻ جا پي سي ٽو کڻي آيا هئا. جنهن تي سنڌ 
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۽ سرحد صوبن جي اعتراضن کان پوءِ اهو فيصلو ڪيو ويو ت پاڻي ۽ بجليءَ جي 
وفاقي سيڪريٽريءَ جي سربراهيءَ ۾ هڪ ڪاميٽي جوڙي وجي. جنهن ۾ر چئني 
صوبن جي منصربابندي کاتن جا سربراھ ميمبر هوندا. اها ڪاميٽي ڊيمن لاءِ 
زمين وٺڻ بابت پنهنجي رپورٽ 30 نومبر 2006ع تائين ڏي. تنهن کان پوءِ 
انهيءَ مسُلي تي ٻيهر ويچاريو. انهيءَ ڪاميٽيءَ جي اڃا هڪ ب گڏجاڻي ن ٿي 
آهي., ۽ ”ڪاوش“ جي هڪ خبر مطابق واپدا وارن ٻيو بر اڇلائي ڇڏيو آهي. 
”ڪاوش“" مطابق راپداوارا وفاقي سرڪار وٽ انهن ٽنهي ڊيمن لاءِ عالمي 
مالياتي ادارن کان قرض وٺڻ لاءِ )00٣060] )2ا68٣8٣106 0٣010108‏ کڻي آيا 
آهن, جيڪي سينٽرل ڊيولپمينٽ ورڪنگ پارٽيءَ جي گڏجاڻيءَ ۾ 28 نومبر 
6ع تي زير بحث ايندا. انهن جي منظوريءَ کان پوءِ وفاقي سرڪار جي -00ع 
0000 8؟آ4/8 017]0) عالمي مالياتي ادارن کي انهن ڊيمن جا تفصيل 
ٻڌائي, انهن کان انهن جي ٺاهڻ لا قرض گهرندي. 

عام طرح مالي امداد گهرڻ وارا پروفارما تڏهن منظوري لاءِ موڪلبا آهن. 
جڏهن منصوبو تعمير لاءِ تيار هجي ۽ انهيءَ کي ٺاهڻو هجي. صدر صاحب 
پنهنجي 17 جنوري 2016ع واري تقرير ۾ ڀاشا ڊيم يڪدم ۽ اکوڙي, ڪالاباغ, 
ڪرم تنگي ۽ منڊا ڊير سال 2015 تائين ٺاهڻ لاءِ چيو هو. ڪالاباغ ڊيم لاءِ 
چيائين ت اهو اتفاق راءِ ٿيڻ کان پوءِ ٺاهبى پوءِ صدر صاحب ڀاشا ڊيمر جي پيڙهھ 
جو پٿر 26 اپريل 2006ع ۾ هڪ زوردار ڌماڪو ڪري رکيو. منهنجي خيال ۾ 
واپڊا جو مالياتي ادارن کان ٿن ڊيمر ٺاهڻ لاءِ پروفارما منظور ڪرائڻ وارو عمل 
پاڻيءَ کان اڳ ڪپڙا لاهڻ واري عمل برابر آهي. ٿيڻ ت اهو کپندو هو ت وڌ ۾ر 
راپڊ وارا صدر صاحب جي ڀاشا ڊير ٺاهڻ جي اعلان کان پوءِ ڀاشا ڊيم لاءِ 0000 
008 ه876٣2168)‏ 66]01 کڻي اچن ها. جيتوڻيڪ انهيءَ جو ب انهيءَ 
ڪري جواز ڪونهي. جو ڀاشا ڊيم وارو منصوبو اڃا تيار ناهي. انهيءَ جي 
فيزيبلٽي ٿيل آهي. پر ڊيزائن ٿځي پُځي جيڪا مارچ 2007ع ۾ر پوري ٿيڅي هئي. 
پر تازو واپڊا جي چيُرمين قوه اسيمبليءَ جي اسٽيڊنگ ڪاميٽيءَ کي ٻڌايو 
ت ڊيزائين ۾ر سال وڌيڪ لڳندو ۽ اها ڊيزائين هاڻ مارچ 2008ع ۾ر پوري ٿيندي. 
انهيءَ کان پوءِ اها خبر آئي ت عالمي بينڪ جرمن ڪمپني ليمار کي (جيڪا 
ڪمپني ڀاشا ڊيم کي ڊيزاثن پئي ڪري) آفريڪا ۾ ڪنهن ڪر تي بدعنواني ۽ 
رشوت ڏيڻ جي بنياد تي بليڪ لسٽ ڪري ڇڏيو آهي. هتي اها ڳاله ياد ركڻ 
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گهرجي ت جنهن ڪمپنيءَ کي عالمي بينڪ بليڪ لسٽ ڪيو هجي. انهيءَ جي 
ذيزائن ڪيل منصوبي کي هو قرض ڏيڻ لاءِ ب مناسب ت۔ سمجهندا. وڏي پر وڏو 
عالمي قرض ڏيندڙ ادارو عالمي بينڪ آهي. ٻيا مالياتي ادارا يعني ايشين 
ڊيولپمينٽ بيٽڪ., اسلامي ڊيولپمينٽ بينڪ وغيره ‏ عالمي نينڪ بي فيصلن 
کي مان ڏيندا ۽ انهيءَ بليڪ لسٽ ٿيل ڪمپنيءَ جي ڊيزاثن ٿيل منصوبي لاءِ 
قرض ث ڏيندا. جڏهن اها صورتحال آهى ت مالى امداد وٺڻ وارا پروفورما پاس 
ڪرا ئڻ مان ڇا ٿيندو؟ ٍ ٍ 

ٻئي پاسي ڀاشا ڊير جي فيزيبلٽي اسٽڊي ۾ر ڊيم لاءِ واڌو پاڻي هجڻ تي 
سوال اٿن ٿا. ڪوتڙيءَ کان هيٺ ويندڙ پاڻيءَ جي بنياد تي هو چون ٿا ت پهرين 
جون کان ڏهين سيپٽمبر تائين 26 ملين ايڪڙ فوٽ واڌو پاڻي هوندو ۽ پنج 
ملين ايڪڙ فوٽ موجود ڊيمن ۾ لٽ پوڻ ڪري ڀرجڻ کان رهجي بڄي ويندو. 
معنيٰ ت 31 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي واڌو ٿيندو, انهيءَ مان هيٺين ريت پاڻي 
ڪٽيو: 

ٺاھ جو کٽل پاڻي 12 ملين ايڪڙ فوٽ, وڌايل منگلاڊيمر ۾ر ڀريو 2.9 
ملين ايڪڙ فوٽ, واپڊا مطابق هندستان کڻندو 2.0 ملين ايڪڙ فوٽ, واپڊا 
مطابق افغانستان کڻدو 0.5 ملين ايڪڙ فرٽ, نوان ٺهندڙ واھ کڻندا 7.8 ملين 
ايڪڙ فوٽ, ڪوٽڙيءَ کان هيٺ کپي. 8.6 ملين ايڪڙ فوٽ, گومل زمر ڏيم 
کڻندو. 1.0 ملين ايڪڙ فوٽ اهو ڪل پاڻي ٿيندو 32 ملين ايڪڙ فوٽ, ت پوءِ 
نران ڊيم ڀرڻ لاءِ پاڻي ڪِيڪُن بچيو؟ 

اچو اکوڙي ڊير تي. انهيءَ جي فيزيبلٽي ٿي وئي آهي, پر اڃا ڊيزائين ن 
ٿي آهي. هي ڊير سنڌو درياءَ تي ٺهڻ بدران, سنڌو کان پري هڪ ڍنڍ پر ذخيرو 
ڪري ٺاهڻو آهي. جنهن ۾ ڪيترائي ماحولياتي ۽ معاشرتي مسئلا کڙا ٿيندا. 
ڊير مان رڳو 600 ميگار واٽ بجلي پيدا ٿي سگهندي. جيڪا تمامم گهٽ آهي. 
انهيءَ کي ڀرڻ لاءِ ب پاڻيءَ جو هجڻ شڪ پر آهي. انهيءَ ڊير کي ڀرڻ بابت 
فيزيبلٽي رپورٽ ڀر آهي ت اپريل کان جون وارن ڏهاڪن ۾ر هيٺين ريت پاڻي 
كڅبو: 

اپريل جي پهرين ڏهاڪي ۾ر 407 ڪيوسڪ اپريل جي ٻُي ڏهاڪي ۾ . 
1 ڪيوسڪ اپريل جي ٽين ڏهاڪي پر 1425 ڪيوسڪ. ممُي جي پهرين 
ڏهاڪي ۾ 1771 ڪيوسڪ., مئي جي ٻئي ڏهاڪي ۾ 2648 ڪيوسڪ, مي 
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جي ٽين ڏهاڪي ۾ 3462 ڪيوسڪ, جون جي پهرين ڏهاڪي ۾ 4522 
ڪيوسڪر جون جي ٻئي ڏهاڪي ۾ 8636 ڪيوسڪ, جون جي ٽُين ڏهاڪي ۾ 
8 ڪيوسڪ. 

آڳاٽي خريف وارن ڏهاڪن ۾ر سنڌوءِ ۾ واڌو پاڻي هجڻ بدران کوٽ هوندي 
آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن تربيلا ڊيم مان بچيل پاڻي هيٺ ڇڏيو ويندو آهي. 

ڪالاباغ ڊيمر ت وري سڀني کان وڌيڪ جهيڙي وارو ڊيم آهي. سياسي طرح 
ٽن صوبن جون اسيمبليون انهيءَ کي ٺاهڻ خلاف قرار دادون پاس ڪري 
چڪيون آهن. ان مان واھ ڪڍي نيون زمينون آباد ڪرڻ وارو ڪم سنڌ جي لاءِ 
موت آهي. انهيءَ جي ڊيزائين 1984ع کان 1988 وچ ۾ ڪئي وئي هي اهو وت 
آهي, جڏهن پاڻي ٺاه ن ٿيل هو. ڊير کان هيٺ ماحولياتي اثرن جو اڀياس ب تن 
ڪيو ويو آهي. جنهن کان سواءِ ڪوئي ب مالياتي ادارو ان لاءِ پُسا نہ ڏئي 
سگهندو. تنهنڪري پهرين ان جي فيزيبلٽي کي نين ڪرڻ جي ضرورت آهي. 

ڇا مٿين ڪوتاهين هوندي ب ڪو عالمي مالياتي ادارو انهن ٽنهي ڊيمن 
لاءِ قرض ڏيُي سگهي ٿو. قرض ڏيڻ وارا اسان کان تمامر گهڻا سياڻا آهن, هو ب 
سمجهن ٿا ت سيڙيڪار ب انهيءَ پکيءَ وانگر آهن, جيڪو اتي لهي ٿو. جتي 
ماحول پرسڪون ۽ امن وارو هوندو آهي. ۽ جتي ڪجه کائڻ لاءِ ب ملي سگهي. 
جتي گوڙ گهمسان هجي. اتي پکي ن لهندي جيڪڏهن سيڙپڪارن کي پيسي 
ٻڏڻ جو خوف هوندو ت هو قرض ڇو ڏيندا؟ اهڙي صورتحال ۾ر واپڊا وارن انهن 
ٽنهي ڊيمن لاءِ مالي امداد حاصل ڪرڻ ٫ارا‏ پروفارما ڇو موڪليا آهن؟ وڏي 
صوبي وارن کي خوش ڪرڑڻ لاءِ؟ يا وفاقي حڪومت تان ٻين سنگين مستًّلن جو 
دٻاءُ گهتائڻ لاءِ؟ حقيقت ڇا آهي. اهو مستقبل ٿي ٻڌائيندو. 

(روزان ڪاوش 14 نومبر 2006ع( 
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”ڪاوش" ۾ لکيل پنهنجي هڪ مضمون ۾ جيڪو 19 نومبر 2006ع تي 
”پنجين موسم” جي عنوان هيٺ ڇپيو, مون اهو ٻڌايو هو ت ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ 
واري مامري کي جيئُارڻ جي موسمر اچي وئي آهي. جنهن جا ٻ ڪارڻ ٿي سگهن 
ٿا: هڪڙو پنجاب وارن جو زور ت ڊيم ٺاهي واھ ڪڍي نيون زمينون آباد ڪجن ۽ 
ٻيو ڪنهن اهم مستلي تان ڌيان هٽائڻ لاءِ هن پراڻي مسكلي کي سامهوڻ آڻڻ. 
اصل حقيقت ڇا آهي. اهو وقت ئي ٻڌائيندى وري 24 نومبر 2006ع تي 
منهنجو ٻيو مضمون ”ڪاوش" ۾ ڇپيو. جنهن جو عثوان هو. ”ڪالاباغ ڊيم 
مامري کي جيئًارڅ جي ڪوشش ڇو پئًي ٿي؟" انهيءَ ۾ مون ٻڌايو هو ت واپڊا 
وارا اکوڙي. ڀاشا ۽ ڪالا باغ ڊيم ٺاهڻ لاءِ عالمي مالياتي ادارن کان قرض وٺڻ 
لاءِ ”مالي قرض وٺڻ وارو پروفارما" جنهن کي 0٣010٣-‏ 216861(06) !0200060 
8) چُبو آهي. سينٽرل ڊولپمينٽ ورڪنگ پارٽيءَ وٽ کڻي آيا هئا. جنهن جي 
گڏجاڻي 28 نومبر 2006ع تي رکيل هئي. اها گڏجاڻي 28 نومبر بدران 27 
نومبر تي ٿي. جنهن تي سنڌ ۽ سرحد صوبن اعتراض ڪيا ۽ گڏجاڻيءَ کان پوءِ 
منصوبہ بندي ڪميشن جي هڪ نمائندي پريس وارن کي ٻڌايو ت, مالي قرض 
وٺڻ وارو ڪر ب انهيءَ ڪاميٽيءَ کي ڏنو ويو آهي. جنهن کي انهن ڊيمن لاءِ 
زمين وٺڻ وارو معاملو حوالي ڪيو ويو هو. ياد رهي ت جڏهن انهن ٽنهي ڊيمن 
(ڪالا باغ, اکوڙي ۽ ڀاشا ڊيم) کي ٺاهڻ لاءِ زمين وٺڻ وارو معاملو سينٽرل 
ڊولپمينٽ ورڪنگ پارٽيءَ سامهون آيو هو ت صوبن جي اعتراض تي انهيءَ تي 
غور ڪرڻ لاءِ وفاقي سيڪريٽري پاڻي ۽ بجلي جي سربراهيءَ ۾ هڪ ڪاميٽي 
ٺاهي وئي. جنهن جا ٻيا چار ميمبر چئُني صوبن جي منصوب بندي كائي جا 
سرپراھ هكا, انهيءَ ڪاميٽيءَ کي پنهنجي رپورٽ 30 ٽومبر 2006ع تي آيٹي 
هئي, ڪاميٽيءَ کي پنهنجي رپورٽ ”ڊيمن جي ماحولياتي اثرن, انهن جي ٺاهڻ 
جي ترتيب, انهن جي زمين وٺڻ, انهن کي ٺاهڻ لاءِ پيُسا ڪٿان ايندا ۽ انهن کي 
ٺاهڻ جي حڪمت علي ڇا ٿيڻ گهرجي؟" ڏيڻي هئي. انهيءَ ڪاميٽيءَ جي پهرين 
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‫ گڏجاڻي ڪاله ٿي آهي. انهيءَ تي هڪ انگريزي اخبار 30 نومبر 2006ع تي 
ايڊيٽوريل لکيو ۽ مالي قرض وٺڻ واري معاملي کي ڪاميٽيءَ جي حوالي ڪرڻ 
واري ڪم کي ساراهيو ۽ چيو ت اهو هڪ عقل وارو ڪر آهي ۽ انهيءَ جي آجيان 
ڪرڻ کپي. ان اخبار وڌيڪ لکيو آهي ت, ”ڪالاباغ ڀاشا ۽ اکوڙي ڊيمن جي 
سياسي اثرن ۽ رد عمل کي نظر ۾ رکي ۽ انهن کي ٺاهڻ لاءِ گهريل تمام گهڻي 
رقمر يعني 1027 ارب روپين جي گهرج سبب سرڪارکي کپي ت انهيءَ تي خاص 
ڌيان ڏئي, خاص طرح انهن جي فني ڳالهين تي. انهن ڊيمن تي نندن صوبن, 
خاص طرح سنڌ ۽ سرحد کي زبردست اعتراض آهي. جنهن ڪري اهو سياسي 
طرح تمام سياڻپ وارو ڪر هوندو ت انهن کي ٺاهڻ لاءِ قومي اتفائ راءِ پيدا 


. ‫َ 


ٿئي. 

اڃا اها ساراھ هلي پئي ت 30 نومبر تي وزيراعظم شوڪت عزيز جي 
صدارت هيٺ ٿيل ايڪتنڪ جي اجلاس کان پوءِ منصوبہ بندي ڪميشن جي 
ڊپٽي چيگرمين اڪرمر شيخ وري ابتڙ ڳالھ ڪكي, هن صاحب چيو ت ڪالاباغ ۽ 
آکوڙي جي صدر ۽ ڪابينا پاران منظوري ڏيڻ بعد ٻين ادارن جي مشاورت 
ضروري ناهي. جڏهن هن صاحب کان پڇيو ويو ت, سنيٽرل, ڊيولپمينٽ ورڪنگ 
پارٽيءَ جي گڏجاڻيءَ ۾ مالي قرض وٺڻ ,ارا پروفارما هڪ هڪ ڪري زير غور ن 
آيا, ت انهن جي منظوري ڪين ٿي؟ ت هن سينٽرل ڊيولپمينٽ ورڪنگ پارٽي 
جي گڏجاڻي, جنهن جي صدارت هن صاحب پاڻ ڪئي هئي. تنهن جا منٽس 
پڙهيا. جن ۾ لکيل هو ت, ”ڪابينا ڊيمن جو فيصلو ڪري چڪي آهي. صدر 
صاحب ب اعلان ڪيو آهي ت 2016ع تائين 5 ڊيم تعمير ٿيندا. صدر مشرف 
انهن ڊيمن لاءِ قوم کي ب اعتماد ۾ وٺي چڪو آهي. سينٽرل ڊيولپمينٽ 
ورڪنگ پارٽي. اتتصادي معاملن واري ڊويزن, پاڻي ۽ بجلي واري وزارت توڙي 
ٻيا اعليٰ سطحي فورم وفاقي ڪابينا ۽ صدر جي اعلان تي عملدار آمد ڪرڻ 
لاءِ پابند آهن. سينٽرل ڊيولپمينٽ ورڪنگ پارٽي پاران پاڻي ۽ بجلي واري 
وفاقي سيڪريٽري اشفاق محمود جي سريراهي ۽ جوڙيل ڪاميٽي ڊيمن جي 
تعمير واري فيصلي تي عملدرآمد لاءِ ايڪشن پلان تيار ڪري رهي آهي. 
ڪاميٽي جي رپورٽ ملڻ کان پوءِ سمري غرور ۽ فيصلي لاءِ ايڪنيڪ جي ايندڙ 
اجلاس ۾ر پيش ڪٿي ويندي ت جُن ڊيمن جي اڏاوت تي عملدرامد واري 
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ايڪشن پلان تي غور ۽ فيصلو ڪري سگهجي." موصوف جي اهڙي انڪشاف 
بعد هن کان ٻ سوال پڇيا ويا: پهريون ت, ”ڇا سينٽرل ڊيولپمينٽ ورڪنگ پارٽي 
مالي قرض وٺڻ وارن پروفارما جي منظوري ڏني آهي؟" ٻيو ت ”ڇا ڪالاباغ ڊيم 
تي اتفاق راءِ ٿي چڪو آهي؟" هن انهن ٻنهي جا گول مول جواب ڏٺا. پهرين سوال 
جي جواب ۾ چيائين ت., ايڪشن پلان ڪابينا جي فيصلي مطابق ٿيار ٿيندو 
جڏهن ڪابينا فيصلو ڪيو آهي ت اسان انهيءَ فيصلي تي عملدرآمد جا پابند 
آهيون. فيصلن کان پوءِ ڪير پنهنجي مرضي هلائيندو تڌ مسلو ٿيندو. ٻئځي 
سوال جي جواب ۾ چيائين ت, ”مون کي خبر آهي ت توهان ڇا ٿا چورائڻ چاهيو., 
سي ڊي ڊبليو پي جي اجلاس ۾ر اهو فيصلو ٿيو ت جڏهن وفاقي ڪابينا ۽ صدر 
فيصلو ڪيو ت عملدآمد ٿئي. آئون چوان ٿو ت پوءِ ان تي سمورا منصوبا ٺهي 
وڃن ۽ انهن ۾ رڪاوٽ ن ٿئي." 

جيستائين ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي اتفاق راءِ جو سوال آهي ت واضح هجي 
ت انهيءَ تي اتفاق راءِ ن ٿيو آهي, صدر صاحب پاڻ جڏهن 17 جنوري 2006ع 
تي 5 ڊيم سال 2016ع تائين ٺاهڻ جو اعلان ڪيو هو, ت اهو ب چيو هيائين ت 
ڪالاباغ ڊير اتفاق راءِ کان پوءِ ٺاهبي شيخ اڪرم جي بيان کان پوءِ سرحد 
صوبي جي چيف منسٽر اڪرم دراني بياڻ ڏنو ت ڪالاباغ ڊير سرحد صوبي لاءِ 
هاڃيڪار آهي. جو انهيءَ جي ٺهڻ ڪري مردان اسڪارپ منصوبو ختر ٿي 
ويندو. پشاور واري ماٿري تاثين اثر پهچندا ۽ اونهاري ۽ ٻوڏن سبب ملڪ ٻڏندو 
وري اي اين پي وارن چيو آهي ت هو ڪالاباغ ڊير ڪڏهن ب ٺهڻ ن ڏيندا. انهن 
جي پارٽي جنرل سيڪريٽري ميان افتخار حسين چيو آهي ت پنجاب جا مفاد 
پاڪستان جا مفاد نہ آهن, رڳو پنجاب جا حاڪر ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ چاهين ٿا. 
جڏهن ت سنڌ ۽ سرحد صوبي لاءِ هي موت ۽ زندگيءَ جو مسمُلو آهي. سنڌ جي 
چيف منسٽر, جيڪو اڳ ب ڪالاباغ ڊيمر جي مخالفت ڪري چڪو آهي. چيو 
آهي ت سنڌ حڪومت ڪالاباغ ڊير جي حمايت ناهي ڪئي ۽ ن ٿي تازو ٿيل سي 
ڊي ڊبليوپي جي ٿيل گڏجاڻيءَ پر انهيءَ جي حمايت جي ڳالھ ڪئي آهي. مٿيون 
ڳالهيون ت ”ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي اتفاق ن ٿيو آهي” صوبن جا رايا هئا. انهن 
جي تصديق صدر پاڪستان جي پهرين ڊسمبر جي بيان مان ب ٿکُي ٿي. جنهن ۾م 
هن چيو آهي ت, ”ڪالاباغ تي اتفان راءِ لاءِ ڪوشش جاري ري ويندي. عوام 
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مستًلي کي سمجهڻ لڳو آهي, ڊير مان ڪينال نن ڪڍڻ بعد اميد ت مخالفت 
گهٽ ٿيندي." 
هاڻي اچون ٿا ٽنهي ڊيمن جي مالي قرض وٺڻ واري پروفارما تي. انهيءَ 
جو بنياد اهو دستاويز آهي, جيڪو عالمي بينڪ وارن ”پاڪستان جي گهٽجندڙ 
آبي اقتصاديات" ]0٣((‏ 00آ4000] 0007ع 16150,6ا8"٣)‏ جي نالي سان 
شايع ڪيو ۽ پاڪستان وارن سان شيگر ڪيو. انهيءَ ۾ هنن پاڻيءَ جي شعبي ۾ 
هڪ ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي آڇ ڪئٌي هي پر ڊيمن لاءِ پُسا ن رکيا هئًا, ۽ انهيءَ 
لاءِ هيليون نوٽ لکيو ويو: 
:. مل جيڪو مٿي ڄاڻايل پروگرامر ۾ر ڪونهي. سو اهو آهي 
ت"مڻين پررگرامر هلڻ دوران جيڪڏهن پاڪستان سرڪار پاڻي ۽ بجليءَ جي 
ضرورت لاءِ ڊيم ٺاهڻ جو فيصلو ڪري ت عالمي بينڪ انهيءَ لاءِ مدد ڪندي. 
پاڪستان سرڪار سان ڳالهيون ڪرڻ مهل اهو مڃيو ويو آهي تہ جيڪڏهن ڊيم 
جي اقتصادي, فني. معاشرتي, ماحولياتي. ادارتي, مالي ۽ تجارتي فيزيبلٽي ٿي 
وڃي ٿي ۽ انهيءَ سان گڏ سڌارا ب ڪيا وڃن ٿا ۽ سيڙپڪاري صوبائي سطح تي 
.هن جي ڪمانڊ ۽ ٻنين جي سطح تي ڪي ويندي ت جيُن پاڻيءَ جو استعمال 
صحيح ٿي سگهي. ت پوءِ بينڪ ڊيم ٺاهڻ ۾ مدد ڏيڻ لاءِ اچي سگهي۔" 
عالمي بينڪ جو مٿيون ٻڌايل رخ ڏسي پاڪستان سرڪار جي مالي 
صلاحڪار سلمان شاھ 10 مي 2006ع تي عالمي بينڪ جي نائب صدر 
اسلامي ترقياتي بينڪ جي صدر ۽ ايشين ترقياتي بينڪ جي ڊائريڪٽر جنرل 
سان هڪ گڏجاڻي ڪئي. هنن ٽنهي ڊيمن لاءِ قرض ڏيڻ لاءِ هيٺين شرطن تي 
راضپو ڏيکاريو: 


عالمي بينڪ: 


پاڻي ۽ بجلي جي ترقي وئرائڻ لاءِ ايندڙ ڏهن کان پندرهن سالن لاءِ واپاري 
ترقياتي پلان (0!8] ]08001 06116565 جوڙيو وڃي. ڀاشا ڊيم سبب 
بي گهر ٿيندڙ ماڻهن جي ٻيهرآبادرڪاري وارو پلان ڊيم تي ڪر شروع ڪرڻ کان 
اڳ ٺاهيو ۽ منظور ڪيو وڃي. ماڻهن جي زمين وٺڻ جي اگهھ جو تعين ڪيو 
وجي. بجلي رڪري لاءِ بجلي واري ڪمپنين سان ڳاله ٻوله ڪجي ۽ ٻاهرين 


ملڪن جي ببُسن جي سيڪورٽي لاءِ ناڻي جي خطري جو ب حساب لڳايو وڃي. 
واپاري ترقياتي پلان سال اندر ٺاهيو وڃي. 


ايشياثي ترقياتي بينڪ: 


معاشرتي بچاءَ جا بندويست, ماحولياتي گهرجن. سن ستاءَ واري حڪمت 
عملي هلائڻ لاءِ قاعدي قانونن جي ٺاهڻ, قانون بندوبست ۽ عوامر ۽ سرڪاري 
شرڪت ڪرائڻ جي خاطري ڏني وڃي. 


اسلامي ترقياتي بينڪ ڪي خاص شرط ن وڌا: 


اچو انهيءَ سوال تي ت ڇا عالمي مالياتي ادارا انهن ٽنهي ڊيمن جي 
ٺاهڻ لاءِ قرض ڏيندا يا ن؟ مالياتي ادارا قرض ڏيندڙ ماڻهن وانگر آهن. آهي 
قرض ڏيڻ ۾ تمامر خوش ٿيندا ت جيسُن سندن پئسا وڌن ۽ وياج وارو ڌنڌو هلندو 
هلي پر جتي پُسا ٻڏڻ جو خطرو هجي. اتي اهي قرض ڏيڻ لاءِ ڏه دنعا 
سوچيندا. ڪالاباغ ۽ اکوڙي تي اتفاق راءِ ڪونهي ۽ ٿيڻ ب مشڪل آهي. انهن 
تي قرض ملڻ ڏکيو آهي. ڀاشا تي قرض ملي سگهي ٿو پر ”مٿيان” اڪيلي ڀاشا 
ڊيم کي ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ کان سواءِ ٺهڻ ن ڏيندا ۽ موجوده صورتحال 5ٺا!5!]8 
0 قاتم رهندو. 
(روزان ڪاوش 5 ڊسمبر2006ع) 
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ايندڙ اليڪشنى مهم ۾ 


““+ 


ڪالاباغ ڊيم اشو جي اهميت! 


مون پنهنجي مضمون ”پنجين موسمر“" جيڪو ڪاوش ۾ر 19 هين نومبر 
تي ڇپيو ٻڌايو هو تڌ: پاڪستان ۾ چسُن موسمن کان علاوه پنجين موس ب 
ٿيندي آهي. جنهن ۾ر ڪالاباغ ڊيمر واري مامري کي ورجايو «يندو آهي ۽ اها 
موسمر شروع ٿي وئي آهي. انهيءَ جو ڪجه احوال مون پنهنجي ٻئي مضمون 
جيڪو ڪاوش ۾ر ”ڪالاباغ ڊيم مامري کي جيئُارڻ جي ڪوشش ڇو پُْي ٿئُي!" 
جيڪو 24 نومبر تي ڇپيو هو, تنهن ۾ر ڏنو هو. هر ڪو سياستدان, جيڪو 
ڪالاباغ ڊيم سان واسطو رکي ٿو. يا نٿو رکي انهيءَ جو سهارو وٺڻ جي ڪوشش 
ڪري ٿو, پوءِ ڀلي پنهنجي پوزيشن مضبوط ڪرڻ لاءِ يا وقتي طور ماڻهن کي 
خوش ڪرڻ لاءِ يا ٻين سياستدانن جي ڳالهين جو مناسب ۽ ترت جواب ڏيڻ لاءِ 
انهيءَ ٿيل بيان بازي جو ڪجه احوال هيٺ ڏيان ٿو: 

صدر پرويز مشرف: خانيوال ۾ هڪڙو جسلي کي خطاب ڪندي صدر 
صاحب چيو ت, ڪالاباغ ڊيم کي تعمير ٿيڻ کان ڪير ب روڪي نٿو سگهي. 
واعدو ٿو ڪريان ت سال 2016ع تائين ڊيم ڌرتيءَ تي نظر ايندو. وزيراعظم 
شوڪت عزيز: پاڪستان ۾ بجلي جي کوٽ ٿي وئي آهي. ڪالاباغ ڊير سوڌو وڏا 
ڊير انتهائي ضروري آهن, ن ت گذارونہ ٿيندو. 

شيخ رشيد احمد وفاقي وزير ريلوي: جيڪڏهن اسان کي معاشي طور 
زنده رهڻڅو آهي ت پوءِ ڪالاباغ ڊيمر ضرور ٺاهڻو پوندو ۽ ان لاءِ پنجاب کي سنڌ 
جا سخت شرط تسلير ڪرڻا پون ت اهي ب تسلير ڪيا وڃن. پر ڪالا باغ ڊيم 
ڊير ضرور ٺاهيو وڃي. هن وڌيڪ چيو ت ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ بابت سنڌ جا خدشا 
ختم ڪيا وڃن. پنجاب وڏي ڀاءُ جي حيشثيت ۾ر قريانيون ڏيندو رهيو آهي ۽ هاڻي 
ب هو قرياني ڏي ۽ ڊير ٺاهڻ لاءِ سنڌ جا ڪڙا ۽ سخت شرط تسليمر ڪيا وڃن. 

مخدوم اأمين فهيمر: اسان کي فيصلو ڪرڻو پوندو ت اسان کي ڪالاباغ 
ڊيم کپي يا پاڪستان؟ 

اچو ت مٿين بيانن تي ڪجه خيالن جي ڏي وٺ ڪريون. 


(1) صدر صاحب جو بيان: ياد رهي ت اهو بيان صدر صاحب خانيوال ۾ 
ڏنو هو. جنهن جو مقصد پنجاب وارن کي خوش ڪرڻ هو, جيڪڏهن اها ڳالھ 
آهي ت انهيءَ کي ٺاهڻ جو اعلان صدر صاحب پنهنجي 17 جنوري 2006ع واري 
ٽيلويزن تقرير ۾ر ڇو نہ ڪيو؟ هو ملڪ جو سربراھ آهي. فوجي وردي ۾ هجڻ 
ڪري هن کي مڪمل اختيار آهن, جيڪو وڻي ڪري سگهي پيو, پوءِ هن کي 
ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ جو اعلان ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو؟ اچو وري واعدي تي. 
صدر صاحب اعلان ڪيو هو ت ڊسمبر 2004ع ۾ر وردي لاهيندو, پر هو صاحب 
اڃا وردي ۾ صدر آهي. شاعر چوندا آهن ”وءِِيرهِ ني يا جو ونا ٻو يا" صدر صاحب 
واعدو ڪيو آهي سال 2015ع. يعني اڄ کان 9 سال پوءِ جو دنيا جنهن تيز 
رفتاريءَ سان پئي هلي, ڪنهن کي خبر آهي ت 9 سالن کان پوءِ ڇا ٿيندو؟ ڪير 
اقتدار ۾ رهندا ڪير هليا ويندا. يا ڪن جي حياتي ايستائين ساٿ ڏيندي؟ 
غالب جو شعر آهي ت: ِ ٍ 

آِ هو اڪ آل مر آ2 #واق کل 
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(2) وزيراعظم جو بيان: موصوف جي بيان مان ائين ٿو لڳي ت ڄڻ 
بجلي وڏن ڊيمن وسيلي ئي ملي سگهي ٿي ۽ بجلي پيدا ڪرڻ جا ٻيا ذريعي 
ڪونهن. يا اهي ذريعا پاڪستان پر موجود ن آهن. بجلي پيدا ڪرڻ جا ذريعا آهن 
ڪوئلو, تيل. قدرتي گيس. ايٽمي ريڪٽر هوا, سج جي روشني وغيره. مان ٻن 
وڏن ذريعن جو ذڪر ڪندس. پاڪستان ۾ 25 هنڌن تي وهندڙ پاڻيءَ مان بجلي 
پيدا ڪري سگهجي ٿي. جن کي ])]06٣‏ )هم ]40٣‏ منصربا چُبو آهي. واپڊا وارن 
انهن کي ممڪن بنائڻ جا اڀياس ڪرايا آهن. انهن مان هڪڙو سنڌو درياءَ تي 
بنجي واري هنڌ تي آهي. جتان 5400 ميگاواٽ بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. 
پاڪستان جي جيالاجيڪل سروي مطابق سنڌ پر ٿر پر 22, ارب ٽن ڪوئلي جا 
ذخيرا آهن. جتان پاڪستان جي بجلي جو ضرورتون پوري ڪري سگهجن ٿيون. 
رڳو سچي دل سان ڪم ڪجي. جيتُن انگريزي چوڻي آهي ت: 

نايس 
وزيزاعظم صاحب چوي ٿو ت وڏن ڊيمن کان سوا گذارون ٿي سگهندو ڀلا 
جن مٺڪن ۾ درياءَ ڪونهن ۽ وڏا ڊيم نٿا ٺهي سگهن, انهن جو گذارو ڪيُن ٿو 
ٿٌي, انهن جي بجلي ڪٿان ٿي اچي! 


(3) شيخ رشيد جو بيان: وفاقي وزير ريلويز جو ڊيمن سان ڪهڙو واسطو؟ 
وزير موصوف پنهنجي کاتي جو خيال ڇو ت۔ ڪيو, ان کاتي جي غفلت ڪري 
برساتن پر رڻ پٽياڻي پل وهي وڃڻ ڪري مهيني تائين گاڏين جي اچ وڃ ڪراچي 
تائين بند رهي. هن سنڌ جا خدشا دور ڪرڻ ۽ پنجاب کي سنڌ جا ڪڙا ۽ سخت 
شرط مڃي قرياني ڏيڻ جي ڳالھ ڪئي آهي. سنڌ جا خدشا آهن ت ڊيم ڀرڻ لاءِ هر 
سال واڌو پاڻي ڪونهي. ڪالاباغ ڊير مان واھ ڪڍيا ويندا, گهٽ پاڻي وارن 
سالن ۾ر ڊيمر ڀريو ويندو ۽ واه وهايا ويندا. جنهنڪري سنڌ کي زراعت لاءِ گهريل 
پاڻي ن ملندو. ڊيمر ۾ پاڻي گڏ ڪرڻ سان ڪچي واري علائقي جي زراعت برباد 
ٿيندي. ڊيلٽا ختمر ٿي ويندو. سمنڊ پائيندي سنڌ جي ماڻهن جي حالت خراب 
ٿيندي. اهي خدشا ن بلڪ حقيقتون آهن. ڪجه سال اڳ نيپا لاهور جي آفيسرن 
فرضي طور ڪالاباغ ٺاهي حقيقتون معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. بعد ۾ 
انهن هيئيون سفارشون ڪيون: 

(1) وفاقي حڪومت هڪ غيرجانبدار ريفري جو ڪم ڪري. 

(2) وفاقي حڪومت ڊير ٺاهڻ بابت فيصلي کان پوءِ ان تي عمل ڪرائڻ 


جي گارنٽي ڏي. 
(3) عباسي صاحب واري ڪاميٽي پهرين پاڻي جي هجڻ جو فيصلو 
ڪري. 


(4) پنجاب ڊيم مان ڪينال تن ڪڍي. 
)5 جيڪڏهن سنڌ رواجي ڊير تي راضي ن ٿئي ت ڪيري اوورڊيم ٺاهيو 


وڃي. 
(6) اهو تاثر دور ڪرڻ کپي ت فيصلا پنجاب ]00!(۱1٣18160‏ شهري ۽ نان 
سولين جي ڳٺ جوڙ سان پيا ٿين. 


سنڌ ت مٿين رپورٽ کي اهميت ئي نٿي ڏئي. پر ڇا وفاقي حڪومت 
مٿين ڳالهين تي عمل ڪري سگهي ٿي؟ ڇا پنجاب ڊيم مان واھ ن ڪڍڻ تي 
راضي ٿيندو؟ عباسي صاحب جي رپورٽ اچي وي آهي. هن رپورٽ مطابق عام 
رواجي ڊيمن لاءِ واڌو پاڻي ڪونهي. تنهنڪري عام رواجي ڊير بدران اسڪردو 
تي ڪيري اوور ڊيم ٺاهيو وڃي. پوءِ انهيءَ رپورٽ تي عمل ڇو نٿو ڪيو وڃي ۽ 
ڇو ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ وارو رينگٽ جاري رکيو پيو وڃي. 

شيخ رشيد پنجاب کي وڏي ڀاءُ جي حيثيت ۾ر قرياني ڏيڻ لاءِ چيو آهي ت 


وڏا ڊيم 
جيتٌن ڊيمہ ٺهي سگهي. سنڌ ت ڪا قرياني گهري ئي ڪون ٿي. سنڌ ت ٺهيل 
جڙيل زراعت جو بچاءُ گهري ٿي. جيڪڏهن پنجاب قرباني ڏيڻ تي ئي ضد ٻڌي 
ويٺو آهي ت ڪالاباغ ڊيم ن ٺاهڻ تي راضي ٿيڻ جي قرباني ڏي. 

مخدوم امين فهيمر جو بيان: مخدوم صاحب چيو آهي ت جيڪڏهن 
پاڪستان کي قاثر رکڻ گهرو ٿا ت ڪالاباغ ڊير جي ڳالهھ ڇڏي ڏيو, ن ت 
پاڪستان نہ رهندو. ڪالاباغ ڊير خلاف سنڌ جي عوام پر ايتري نفرت آهي. جو 
جيڪڏهن ڪنهن سان ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ جي ڳالھ ڪجي ٿي همراھ ائين 
چڙي ٿو وڃي, ڄڻ ڪنهن هن کي گار ڏني هجي. سرحد پر ب ماڻهوءِ انهيءَ خلاف 
آهن. سال 2000ع پر واپڊا جي چيگرمين جنرل ذوالفقار بدين ۾ هڪ سيمينار 
ڪرايو ت جيمُن سنڌ جي ماڻهن کي انهيءَ بابت قاثل ڪري سگهجي. بدين وارن 
انهيءَ جي سخت مخالف ڪئي. تنهن هوندي ب ٻيو سيمينارنواب شاھ ۾ رڻيو 
ويو. پراتي گوڙ ٿيڻ جي انديشي ڪري اهو سيمينارن ڪيو ويو. 

مستقبل ۾ر ڪالاباغ ڊير ٺهندو يا ن اها خبر خدا کي. پر ايندڙ اليڪشن 
کان اڳ سياستدان ان جو پورو فائدو وئندا ۽ ٿي سگهي ٿو ت ايندڙ حڪومت 
انهيءَ جي حمايت يا مخالفت جي بنياد تي ٺهي. 

(روزان ڪاوش 6 جنوري 2007ع( 


بغليار ۽ ڪالاباغ ڊيم جي ڀيٽ 


عالمي بينڪ جي مقرر ڪيل غير جانبدار ماهر جناب ريمنڊ لئٽي سومر 
2 فيبروري 2007ع تي پاڪستان ۽ هندوستان وچ ۾ر چناب درياءَ تي ٺهندڙ 
بغليار ڊيم بابت اٿاريل پاڪستان جي اعتراضن تي پنهنجو فيصلو ڏيُي ڇڏيو 
آهي. جناب ريمنڊ جو تعلق يورپ جي ملڪ سوئٽرزلينڊ سان آهي ۽ هو صاحب 
اتي هڪ پروفيسر آهي. پاڪستان جو پهريون اعتراض اهو هو ت ڊير جو فري 
بورڊ گهرج کان مٿي رکيو ويو هو. جنهنڪري هندوستان کي مصنوعي طرر پاڻيءَ 
جي ليول وڌائڻ جي صلاحيت حاصل ٿي ويندي. تنهنڪري انهيءَ جي سطح 
5 ميٽرن (15 فوٽ) مان گهٽائي 3 ميٽر (10 فوٽ) ڪئٌي وڃي. اهڙي ڳالھ 
اڻ ڌرئي ماهر مڃي. ٻيو اعتراض پاڻي كٹڻ جي سطح بابت هو. جنهن کي 
انگريزيءَ ۾ ا9٣6ا‏ 8101886 0680] چبو آهي. پاڪستان چيو هو ت, اها 
سطح مٿي رکي وڃي يعنى 818 ميٽرن (2683 فوٽ) بدران 821 ميٽر (2693 
فئوٽ) يعني 10 فوٽي مٿي رکي وڃي. اهڙي ڳالھ ب مڃي وئي. ٿيون. اعتراض 
ڍندڍ ۾ ذخيرو ڪرڻ بابت هو. هنن مطابق ڍندِ جي ذخيري ڪرڻ جي صلاحيت. 
جيڪا 37.722 ملين ڪيوبڪ ميٽر(30310 ايڪڙ فوٽ) هئي. سا تمامر گهڻي 
هئي. اها گهٽائي 32.56 ملين ڪيوبڪ ميٽر (26.162 فوٽ) ڪئي وڃي. اها 
ڳالھ ب هن مڃي. چوٿون اعتراض اٿل واه ((1/6/!ت9) پر گيٽ هڅڅ بابت هو, 
پاڪستان ان بابت چيو هو ت اٿل واھ ۾ گيٽ ن لڳڻ کپن. پر ماهر اها ڳاله ن 
مڃي ۽ چيائين ت دنيا ۾ هرهنڌ اٿل واهن کي گيٽ لگل آهن. تنهنڪري هتي ب 
گيٽ لڳڻ کپن. مطلب ت پاڪستان جون چئن مان ٿي ڳالهيون مڃيون ويون ۽ 
هندوستان جي هڪڙي ٻنهي ملڪن انهيءَ فيصلي کي پنهنجي پنهنجي 
ڪاميابي قرار ڏنو آهي. مطلب اهو ت هندوستان کي بغليار ڊيم ٺاهڻ جي اجازت 
ملي پر ڊير ٺاهڻ پر مٿين ڳالهين تي عمل ڪرڻ جي شرط سان يعني هندوستان 
جيڪڏهن مٿيون ٽي ڳالهيون ڪري ت عالمي بينڪ جي ماهر مطابق هو ڊيہ 


ناهي سگهي ٿو۔ 
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ڪن ماڻهن انهيءَ ڊير ٺاهڻ جي اجازت کي پاڪستان ۾ ٺهندڙ ڊيم 
خاص طرح ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. يعني جيئُن 
ڪجه شرطن سان هندوستان کي بغليار ڊير ٺاهڻ جي اجازت ملي آهي. تين 
ڪجه شرطن سان ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ جي ب اجازت ملي سگهي ٿي. انهيءَ 
ڳاله تي خيالن جي ڏي وٺ ڪرڻ کان اڳ اچو ت سنڌ طاس معاهدي جو ڪجه 
ذڪر ڪريون, جنهن مطابق معاون درياهن تي بجلي پيدا ڪرڻ وارا ڊير ٺاهڻ جي 
اجازت مليل آهي. 


سنڌد طاس معاهدو 


8ع ۾ ر هندستان اڀرندي ٽن درياهن جو پاڪستان ۾ر ايندڙ پاڻي بند 
ڪري ڇڏيو هو. تنهن کان پوءِ عالمي بينڪ جي سهڪار سان ٻنهي ملڪن وچ ۾ 
درياهن بابت هڪ معاهدو ٿيو, جنهن کي 1960ع وارو سنڌ طاس معاهدو چُئجي 
ٿو. انهيءَ معاهدي مطابق تي اڀرندا درياءِ يعني ستلج. بياس., ۽ راري مڪر طور 
هندوستان کي ڏنا ويا ۽ ٿي الهندا درياءَ يعني چناب, جهلم ۽ سنڌو پاڪستان کي 
ڏنا ويا پر مڪمل طورتي ن. پرانهن درياهن تي هندوستان کي ڪجه حق ڏنا ويا. 
جيڪي پيسُڻ جي پاڻي, ن کپائيندڙ استعمال يعني 7(01100لا00015) (101) 
(1506ا زراعت لاءِ پاڻي ۽ پن بجلي پيدا ڪرڻ وارا حق هئا, مٿين معاهدي ۾ 
درياهن جو پاڻي ورهائڻ بدران درياءَ واراهايا ويا ت جيڪُن پوءِ اٿندڙ مامرا گهٽ کان 
گهٽ ٿي سگهن. جن درياهن تي هڪڙي ملڪ جو حق مڃيو ويو. اتي ڪو مامرو 
ڪونهي. پر جتي ٻنهي ملڪ ن کي حق ڏنا ويا. اتي مامرا اٿيا آهن ۽ اهي الهندي 
درياهن تي ٻن بجلي پيدا ڪرڻ واري هندستان جي حق جي ڪري پيدا ٿيا آهن. 
معاهدي ۾ر ٻن بجلي گهر ٺاهڻ لاءِ هيٺان شرط رکيا ويا آهن. 

بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ وهندڙ پاڻيءَ تي هلندڙ بجلي گهر يعني (10-0٤‏ 
(160! منصوبا ٺاهيا وڃن. جيڪي هيٺين معيارن مطابق همُڻ کپن. 

(1) انهن بجلي گهرن ۾ پاڻيءَ جي سطح هٿرادو نموئي تن وڌائڻ گهرجي ۽ 
ڊيزائن ۾ر ڏنل سطح مطابق هڻ کپي. 

(2) استعمال جوڳي پاڻي جي ليول |6٣61(‏ ه6)806ا!6 0680)) کان 
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هيٺ لٽ ڪڍ ڻ يا ٻئي ڪنهن فني سبب کان سواءِ ڪو ماڊول (09010161) ن هجڻ 
گهرجي. اهو ماڊول ب گهٽ ۾ گهٽ سائزجو ۽ مٿي کان مٿين سطح تي هجڻ کپي 
۽ هلائڻ جي لحاظ کان اقتصادي طور مناسب هجڻ کپي. 

(3) جيڪڏهن دروازن وارو اٿل واھ ((5][|0«8) ٺاهڻ ضروري هجي ت 
دروازن جي هيٺين سطح مٿي کان مٿي رکڻ کپي. 

(4) بجي گهرن ڏي پاڻي کڻي ويندڙ سرنگ جي سطح مٿي کان مٿي رکڻ 
کپي ت جييُن هو ”رن آف رور" واري اصول تي ڪر ڪن ۽ ٺاهڻ ۽ هلائڻ ۽ 
اقتضافي طورمنانب هَن 

پاڪستان سرڪار جي اطمينان لاءِ ت پن بجلي گهر مٿين معيارن مطابق 
ٺاهيو ويندو. هندوستان اڏاوت شروع ڪرڻ کان ڇهھ مهينا اڳ انهيءَ جي ڊزائين 
پاڪستان کي ڏيندي, جيڪو ٿن مهينن اندر پنهنجا اعتراض موڪيلندي 
جيڪڏهن پاڪستان ٽن مهينن اندر پنهنجا اعتراض نٿو موڪلي ت ائين 
سمجهيو ويندو ت انهيءَ کي ڪوب اعتراض ڪونهي. جيڪڏهن ٻُي ڌريون 
ڪنهن ڳاله جو فيصلو پاڻ ن ڪري سگهن ت پوءِ يا ت اهو معاملو غير جانبدار 
ڄاڻو ماڻهو (601ع»« ا8٣1ا6ا")‏ کي ڏنو ويندو. يا ڪنهن فيصلي ڪرائيندڙ 
(]6001]806ا٣)‏ جون خدمتون ورتيون وينديون یا فيصلي ڪرائڻ واري عدالت 
)4/1!8116٣ )20011(‏ کي موڪليو ويندو. معاهدي ٿيڻ کان پوءِ چار وڏا مامرا 
ٿيا آهن. اهي آهن وولر بيراج, ڪشن گنگا ڊل هستي ۽ بغليار وارا مامرا. 


بغليار ڊيم وارو مامرو 


هي ڊير چناب درياءَ تي سلال ڊيم کان 80 ڪلوميٽر مٿي ٺاهيو پيو وڃي. 

هن بابت پاڪستان کي 1992ع پر ٻڌايو ويو هو ت هن ۾ 3.21,000 ايڪڙ فوٽ 

کي ري ڪجه يي 0 ايڪڙ فوٽ پاڻي ڊيڊ اسٽوريج ليول 

تين روڪبو. مٿين صلاحيت سبب هندوستان 26 ڏينهن تائين درياءَ جو پاڻي 

داي سگهندي جنهنڪري پاڪستان جي مرالا بيراج مان نڪرندڙ واهن تي 
اثرپوندو۔ 


مٿين بندويست سان دناعي طرح (1600 06٣]‏ ه06ح)ع)ع(]) هندوستان 
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...)اه سگ ٿو جنهن جي ذريعي هوهيٺين سطح 
جي سلوسن جي مدد سان 30 ڏينهن تائين پاڻي روڪي سگهي ٿو. مٿين ڳالهين 
کي نظر ۾ رکي معاهدي مطابق پاڪستان عالمي بينڪ کي غير جانبدار ماهر 
رکڻ جو چيو. جيڪو سال 2005ع ۾ر مقررٿيو ۽ هن پنهنجو فيصلو ڏنو آهي. 


فيصلي جو تجزيو 

پاڪستان جا چار اٿاريل اعتراض سنڌ طاس معاهدي جي عين مطابق 
ها ۽ چئٌُني جو فيصلو پاڪستان جي حق پر ٿيڻ کپندو هو. پر ٽن اعتراضن جو 
فيصلو پاڪستان جي حق ۾ر ٿيو ۽ چوٿين جو هندوستان جي حق پر ٿيو. 
جيڪڏهن فيصلو سنڌ طاس معاهدن جي شقن مطابق ٿئي ها ت اهو ب پاڪستان 
جي حق ۾ر ٿئي ها. پر ماهر ٻين ملڪن ڀر ٺهندڙ بجلي گهرن جو مثال سامهون 
رکي. اهو فيصلو هندوستان جي حق ۾ڀر ڏنو. اها ڳاله نظر پر رکڻ کپندي هي ت 
ٻين ملڪن پر جتي اهي بجلي گهر ٺهن ٿا. اتي ب سدائين تڪرار پر آيل ملڪ 
ڪونهن, تنهنڪري اسپل وي پر هيٺ گيٽ وجهڻ ڪري ڪنهن ٻىٌي ملڪ تي اثر 
ٺٿو پوي. پر هندوستان جي ڊير ۾ اها گنجائش رکڻ سان پاڪستان تي آثرپوندو. 
منهنجي خيال ۾ فيصلو پاڪستان جي حق ۾ر ئي آهي ۽ انهي:َ لاءِ مان انڊس 
واٽر ڪشمنر سيد جماعت علي شاھ کي جس ڏيندس. جنهن انهيءَ معاملي تي 
ڏاڍي محنت ڪئي. مان ذاتي طرح شاھ صاحب کي سڃاڻان ٿو, جو مان ب انهيءَ 
جي اڳواڻيءَ ۾ انڊس واٽر ڪميشن جي هڪ گڏجاڻي پر شريڪ ٿي دهلي ويو 
هوس. هو هڪ ايماندار نيڪ محنتي ۽ ڄاڻو ماڻهو آهي. 

سنڌ طاس معاهدي جي ضميمي (6٣ب6«۱)٣(]4) ٣‏ مطابق غير جانبدار 
ماهر جو فيصلو فائنل آهي ۽ ڌريون انهيءَ تي عمل ڪرڻ جون پابند آهن. مان 
انهيءَ جي شق 11 جو انگريزي متن هيٺ ڏيان ٿو. 

٣18116٣8 ۱1۱11‏ ااخ 00 601م]« ا8 اها )6 066]6]00ا 16]آ ,1 
6 )اه 5101٣۱0, ٣0 ٣66060]‏ 8110 آ[18) 56 اا5]168 00(]0618]06) 6ا۱] 


08٣116018٣ ٣081168٣ 6٣0 !٣۱]60 0ه]:066|6‎ !6 01806 006) 5 
800 ۱860 80٣(/ 6600٣٤ 6) 8٣ا0511آ٣81ا060 ]!60]0ت‎ 150060 1006٣ 1٣06 0٣60- 
«ا 6]م]1]٣ھ )ام 8( ]5]6آټ‎ )5( 

غير جانبدار ماهر عالمي بينڪ طرفان مقرر ڪيو هو. تنهنڪري انهيءَ 
فيصلي تي عمل ڪرائڻ جي ذميراري عالمي بينڪ جي آهي. 


بغليارڊيم ٺاهڻ جو فيصلي جو ڪالاباغ ڊيم تي أثر 


بغليار ڊير ٺاهڻ جي فيصلي جو ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ سان ڪو تعلق یا 
واسطو ڪونهي. بغليار ڊير جو واسطو ٻن ملڪن سان آهي. جن وچ ۾ هڪ 
معاهدوٿيل آهي. جنهن جي خاطري ڏيندڙ عالمي بينڪ آهي. اهو ڊيمر رڳو بجلي 
پيدا ڪندي يعني رن آف رور منصوبو آهي. جنهن ۾ر پاڻي ڎخيرو نئو ڪري 
سگهجي. انهيءَ تي اٿندڙ مامرن کي منهن ڏيڻ جو بندوبست ((1660118111597بأ) 
ٻڌايل آهي. ڪالاباغ ڊيمر ٻن ملڪن بدران رڳو هڪ ملڪ پاڪستان جو معاملو 
آهي. انهيءَ جي ٺاهڻ جو ڪو معاهدو ڪونهي. پاڻي ٺاھ ۾ِ هڪ عام شق آهي ت 
جتي ب ٣686016‏ هجي. ڊير ٺاهڻ کپن. جيڪٽڏهن ڊير ڀرڻ لاءِ پاڻيءَ جي 
موجودگيءَ تي اختلاف هجن ت اهو ڪين ٣68566‏ ٿيو؟ جَڏهن ت صوبن جو 
عوام اسيمبلين ذريعي انهيءَ رٿا خلاف ٺهراءِ ب پاس ڪري ويٺا آهن. انهيءَ 
معاملي کي عام مفادن واري ڪائونسل ۾ر اٿاري سگهجي ٿو. جيڪا ڏيکارڻ لاءِ 
جڙيل آهي. پر ڪم نکي ڪري. انهيءَ مان واھ ڪڍي نيون آباديون ڪرڻ جو 
پروگرامر آهي. جڏهن ت سنڌ پر ٺهيل بيراجن ۽ انهن مان نڪرندڙ واهن تي رکيل 
ايراضي لاءِ ب هينگر پاڻي ڪونهي. انهيءَ کي مشروط نموني ٺاهڻ ب ممڪن ن 
آهي جو شرطون تڏهن قبول ڪبيون آهن, جڏهن ڪجه ڏي وٺ ٿي سگهي. 
جڏهن رڳو ڏيڻ ٿي هجي ت ڪير شرطون قبول ڪندو. 
ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ جو بغليار ڊيم ٺاهڻ واري فيصلي سان ڪو واسطو 
ناهي ۽ منهنجي خيال ۾ سنڌ وارا انهيءَ جي ٺاهڻ تي ڪڏهن ب راضي نت ٿيندا. 
(روزان ڪاوش 14 فروري 2007ع) 
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ڪالا باغ ڊير ٺاهڻ لاءِ 
عالجي بنيڪ جي لٿين هن 


واشنگٽن مان منهنجي همدرد ۽ سنڌ دوست جي اي ميل آٿي آهي. جنهن 
جو انگريزي متن هيٺ ڏجي ٿو: 
٣6086168060. 11 ٣۱96 66006 0‏ 06106 (680660اه66ا :]5065[66 
٣6068668060 . 1۱68 8‏ 066۱68 ها 0 (86680ا6»ا ]1۱8 0٣6ا!۱٣6ا!]8 ٣1‏ 
-080ا ات 0م!6!۱)٣6٣0٣0) 01۱٣6٣ 08٣]‏ 66 |[آ#ا 510]۱ ]08 66 |أ#1۱ا 
0أ ٣18٣6 56] 18٣6‏ ٣(ا50]0]006560‏ ااآا (]5]00 60٣6٣,‏ 80 6ھ 4096 58٣‏ 
اأاا(ا 600#[| ه6آ!86٣0ع] ۱٣0‏ .8680ا68٣)‏ )هت ٣0811٣ 800 606٣8606‏ 
)06 60]٣06ع‏ 606]| 8 ٣6٣ه‏ ات٣!660‏ (68116)٣06م‏ ها]| ه6ام]6»«ه (]5100 
٣060] ما68٣.‎ ۱ ٣06٣518] ۱0 1٣18] 66)]8[٣0۱ 066] 8٣0 80600-‏ 5ا ,11716 
8٣6 60 6«»6]]60 8601 10۱5 008600۱ 8٣00 8٣ 01051.‏ 6]68 
([]8ه6ه ۱0 811]81]80م ][56آب "146 160160( ]66 6(0ا081ها06 ]066 ھ 
0٣ 5 9 .,‏ ]005 ااا#ا 18٣]‏ 
70 18 ]888 ت1 606ا006610ا]م6 ٣06٣618٣0 1٣18] 6618٣0‏ ه966اه | 
8٣ 8٣00٣٣060 )0٣ 000010 ٣6<‏ 856 1560 056 56ا8 ٣8(‏ ,018٣ا‏ ٣ا‏ 
0 ھبا0]0٣1ا ٣٣8] 51100010 66 06]067 600٣‏ .]86680ا68ا 06868060 
.5 5 510۱ 68 ]066]6]0]16]۱ 1)0608]06 6|6آ 
(منهنجي ڌيان ۾ اها ڳالھ آئي آهي ت ڪالا باغ ڊيم جو نسُون پيڪيج 
ٺاهيو پيو وڃي انهيءَ مطابق سنڌ کي ڪالا باغ ڊير جي جزوي مالڪي ڏني 
ويندي. سمجهو ت 40 سيڪڙي مالڪ هُڻ جي حيثيت ۾ سمجهيو وجي ٿو ت 
سنڌ انهيءَ جي رائلٽي ۽ هلا تٿڻ ۾ر ڀائيوارهوندي. عملي طور اها ڳالھ واضح ن 
آهي ت سنڌ گهڻي وقت تائين اهو ڪنٽرول پاڻ وٽ رکندي. مان سمجهان ٿو ت 
ڪجه ماڻهو ۽ ادارا انهيءَ پيڪيج ٺاهڻ بابت تمام جذباتي آهن ۽ انهيَ کي 
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اڳتي پيا وڌائن. پُسا ڏيندڙن جو هڪ وفد مارچ جي شروع ۾ر پاڪستان ايندو ت 
جييُن انهيءَ معاملي کي اڳتي وڌائي. مان اهو پڀڂ سمجهان ٿو ت هندستان پاران 
ڀاُا ڊيم تي ڪجه اعتراضن کي دليل بنائي ڪالا باغ ڊيم کي نين پيڪيج 
مطابق ڪرڻ واري ڳاله کي هڻي وٺائي ويندي. پوءِ ڇا ڪرڻ کپي؟ سنڌ جي ترقي 
لاءِ اوهان جي مدد ۽ سهڪار جو هميشہ وانگرآڌرڀاءِ ڪندس). 

مون کي پنهنجي همدرد ۽ سنڌ دوست جي ڳڻتي جو احساس آهي. مان 
چاهيندس ت ان جي ڳڻتي لاهيان ۽ سنڌ وارن کي ب آگاھ ڪريان تہ ڪالاباغ ڊيم 
ٺاهڻ لاءِ پردي پٺيان ڇا پيو ٿئُي ۽ اسان کي پنهنجي جياپي لاءِ ڪين هوشيار 
رهڻ گهرجي. اچو ت پهريون اهو ڏسون ت اسان جا اعتراض ڇا آهن ۽ ڇا اهي 
اعتراض عالمي بينڪ جي ڏنل پڀيڪيج ڪري دور ٿي سگهندا. 


سنڌ جا ڪالاباغ ٺاهڻ تي اعتراض 


(1) درياءَ جا وهڪرا ڦرندڙ گهرندڙ ۽ سال ب سال گهٽجندڙ آهن. ماضيءَ 
جو ريڪارڊ ب ٻڌائي ٿو ت هر سال ڊير ڀرڻ لاءِ واڌوپاڻي ڪونهي۔. 

(2) جيڪڏهن ڪالاباغ ڊيم, جنهن جي قيمت اٽڪل 15 ارب ڊالر 
هوندي. سو ٺاهيو ويو ت انهيءَ کي هر سال ڀرڻ جي ڪوشش ڪئٿي ويندي, جن 
سالن پر پاڻي گهٽ هوندو ۽ ڊيمر ڀرڻ لاءِ واڌو پاڻي ن هوندو تہ بہ ڊيمر ڀريو ويندي 
انهيءَ ڪري خريف جي مند پر سنڌ جي آبپاشيءَ جون ضرورتون پوريون ن 
ٿينديون ۽ سنڌ جي زراعت تي اثرپوندو. 

)3( ڊير جي پاڻي گڏ ڪرڻ جي گنجائش 6.1 ملين ايڪڙ فوٽ رکي وئي 
آهي پر ان مٿان چار چار ملين ايڪڙ فوٽ جا واھ ڪڍڻ جو پروگرامر آهي. انهن 
واهن ۾ر پاڻي كڅڻ سبب سنڌ جو پاڻي گهٽبو. 

(4) ڊيم ۾ 6.1 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪرڻ سان سنڌ ۾ر ايندڙ وهڪرا 
گهٽبا. جنهنڪري هيٺان اثر پوندا. 

(1) درياءَ جي ڪچي ۾ر اٿل تي آباد ٿيندڙ ايراضي, جيڪا اڳ ئي گهٽجي 
وٿي آهي. سا وڌيڪ گهٽبي. 

(2) انڊس ڊيلتا ۽ تمر جا ٻيلا سڪي ويندا. 


(3) مڇيون, جهينگا ۽ گهانگهٽ گهٽجي ٫يندا,‏ پلو جيڪو هينگر ئي 
صناگهٽجي ويو آهي. سو ناپيد ٿي ويندو۔ 

(4) انڊس ديلٽا ۾ چوپايو مال صفا ختر ٿي ويندو. 

(5) جيت پکي پڻ ۽ ٻين آبي جانورن جو نسل ناپيد ٿيڻ جو خطرو آهي. 

(6) ماڻهن کي پيسُڻ جو پاڻي ملڻ ڏکيو ٿي ويندو. 

(7) درياءَ ۾ اٿل تي آباد ٿيندڙ ٻيلا خر اٿي ويندا. 

(8) سمنڊ چڙهي ايند جنهنڪري آباد ٿيندڙ ايراضيون ختر ٿي وينديون 

(9) درياءَ جو ٻيٽ سوڙهو ٿي ويند, جنهنڪري ٻوڏ وارن سالن پر پاڻي 
اٿلڻ ڪري کنڊ پوندا. 

(10) درياءَ جي پاڻيءَ تي هلندڙ ڪچي جا ٽيوب ويل کارا ٿي ويندا. 

(11) ماڻهن جي روزگار جا ذريعا ختمر ٿيڻ ڪري غربت وڌندي ۽ ڏوھ 
وڌندا. 

مٿين آيل اي ميل مان ٻ ڳالهيون سامهون اچن ٿيون, هڪ رائلٽي ۽ ٻي 
ڪالاباغ ڊيم کي هلائڻ لاءِ ڪنٽرول, آئين مطابق رائلٽي انهيءَ صوبي کي 
ملدي, جتي بجلي گهر ٺاهيو ويندى ڪالا باغ جو بجلي گهر پنجاب صوبي ۾ 
ٺهندي تنهنڪري ت آئين مطابق رائلٽي پنجاب جو حق آهي. جيڪڏهن رائلٽيءَ 
جو 40 سيڪڙو سنڌ کي ڏنو ويندو ت آئين پر ترميمر ڪرڻي پوندي, پر انهيءَ تي 
ٻيا صوبا اعتراض ڪند,ا وري سوال ٿو اڀري ت ڇا سنڌ رائلٽي وٺڻ کان پوءِ 
ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي راضي ٿي ويندي؟ منهنجي خيال ۾ اهو ائين آهي. جيُن 
ڪو ماڻهو مون کي چوي ت ”ت مان توکي مارڻ ٿو چاهيان ٻڌاءِ گهڻا پُسا کپن؟" 
سنڌوءِ جو پاڻي سنڌ لا ءجيُڻ ۽ مرڻ جو مستلو آهي. مان سمجهان ٿو ت سنڌ وارا 
رائلتي وئٺي ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ تي ڪڏهن ب راضي ن ٿيندا. هاڻي اچو ڊيمم 
هلائڻ جو ڪنٽرول سنڌ کي ڏيڻ واري ڳاله تي. 

پهريون ت اهو ٻڌايان ت ڊيم مان واھ نڪرندا يا ن, جيڪڏهن نڪرندا ت 
سنڌ کي هلائڻ جو ڪنٽرول ڏيڻ سان ڇا ٿيندو. واھ نڪرندا ت پاڻي ب کڻندا. 
پاڻي کڻندا, معنيٰ ڊيم ڀريو ويندو ۽ انهن سالن پر ب ڀريو ويندي جن پر درياءَ ۾ 
وهڪرا گهٽ هوندآ. يعتي ڊير ڀرڻ وقت سنڌ جو پاڻي خريف پر گهٽ ٿيندو. 
جيڪڏهن ڊير ن ڀرندا ت بجلي ب پيدا ن ٿيندي. جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ت پوءِ 


بجليءَ تي ٺهندڙ ڪارخانا ڇا تي هلندا؟ وري ڪنٽرول ڏيڻ تي ڪهڙو اعتبار, ڊيمر 
ٺاهڻ لاءِ ڪنٽرول ڏيڻ تي راضپي کان پوءِ جيڪڏهن ڊير ٺهڻ کان پوءِ ڪنٽرول 
ڏيڻ واري ڳاله تان ڦري ويندا تد ڇا ڪنداسين, ٿي سگهي ٿو ت عالمي بينڪ 
انهيءَ جي گارنٽي ڏي. پر عالمي بينڪ ب پنهنجن مفادن خاطر ڪم ڪري ٿي ۽ 
ڏٺو ويو آهي ت هو ب گهڻو ڪري طاقتور ڌر جو پاسو کڻي ٿي. انڊس بيسن 
معاهدو ڪرائڻ ۾ عالمي بينڪ ٽياڪڙيءَ وارو ڪردار ادا ڪيو هو. پر هو ثالكث 
طور غير جانبدار ن هئا. واپدا جي هڪ ريٽائرڊ ٿيل ملازممر جناب بي اي ملڪ, 
جيڪو سنڌ طاس منصوبي جي ڳالهين پر شامل هو. تنهن پنهنجي ڪتاب 
٣6800 ٣۱ 004‏ 7816]5ا 100065 ۾ عالمي بينڪ جي جانبدار 
ڪردار تي هيٺين ريت روشني وڌي آهي: 

”9477ع ۾ر چين جي ڪميونسٽ ٿيڻ کان پوءِ آمريڪا اها پاليسي ٺاهي 
ت هندستان سان دوستي وڌائجي ت جيُن چين کي ب ڦهلاءَ کان روڪيو وڃي ۽ 
هندوستان کي ب چين جي اثرکان بچائجي. انهيءَ زماني ۾ هندستان جو جهيڙو 
پاڪستان سان درياهن جي پاڻيءَ بابت هو. انهيءَ ڏس ۾ر پهريون مسٽر -(]6ااٺا 
[76ا! کي موڪليو ويو. جنهن انڊس نظامر کي هڪ يونٽ طور ترقي وٺرائڻ جي 
سفارش ڪکي. انهيءَ کان پوءِ عالمي بينڪ اچي وئي, جنهن اوڀر وارا ٽي درياءَ 
هندستان کي ڏيڻ جو چيو ۽ دليل اهو ڏنائون ت درياهن جي پاڻيءَ جي ورهاست ۾ 
جهيڙن کي ختم ڪرڻ لاءِ پاڻي ورهائڻ بدران درياءَ ورهايا وڃن. پر اهو دليل اولھ 
وارن درياهن تي ب لڳڻ کپندو هو ۽ انهن تي پاڪستان جو مڪمل حق هكڻ کپندو 
هو, پر چيائون ت هندستان کي انهن درياهن تي والاريل ڪشمير پر آبپاشي ۽ ٻن 
بجلي گهر ٺاهڻ جو حق هو. پاڪستان اها ڳاله ن پيو مڃي ت عالمي بينڪ 
ڳالهيون فيل ٿيڻ جو خوف ڏياري, ڙوري اها ڳالھ معاهدي ۾ شامل ڪرائي. 
نتيجي ۾ پاڪستان ۽ هندستان جو پاڻيءَ واري معاملي تي تڪرار اڃا پيو هلي. 
ڪڏهن وولر بيراج جو تڪرار آهي ت ڪڏهن وري بغليار ڊير جو مامرو پيو هلي. 
هاڻي جڏهن پس منظر ۾ ڏسجي ٿو ت اها ڳالھ سمجهھ پر نٿي اچي ت عالمي 
بينڪ جهڙي غير سياسي اداري اهڙي سختيءَ سان مهم ڇو هلائي ت پاڪستان 
الهندي درياهن تي هندستان جي ڊي ٺاهڻ واري غير متصفان ڳالھ هجي؟ انهيءَ 
مان اها ڳالھ ظاهر هئي ت هاڻي بينڪ هر طريقي سان هندستان کي ريجهائڻ ٻيو 
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چاهي ۽ انهيءَ ۾ ان کي پنهنجي ڪردار مشڪوڪ ٿيڻ جي ب پرواھ ن هئي. 
عالمي بينڪ ڏيتي ليتي. وهنوار ۽ شرافت جون سڀ حدون لنگهي وئي. اها ڳالھ 
اخلاقي. ادارياتي, اصولي ۽ عملي طرح غلط هئي.” 

مٿين حوالي مان صاف ظاهر آهي ت عالمي بينڪ جي گارنٽي تي اعتبار 
نڻو ڪري سگهجي. تنهنڪري هينگر چوڻ سان ت ڪنٽرول پاڪستان کي 
ڏينداسين. مستقبل ۾ر انهيءَ تي عمل ڏکيو ٿيندو. ماضي ۽ حال جو ڪردار 
مستقبل جي لاڙي جي خبر ڏئي ٿو. لکت پر انجامم ڪيا وڃن ٿا پر انهن کي 
ڀاڙيو ٺٿو وڃي. مان ڪجه مغال ڏيندس. 

(1) 1945ع واري سنڌ, پنجاب معاهدي تي صحيحون ڪيائون پر مالي 
معاملن جي ن طٌّٰي ٿيڻ جو بهانو ڪري ڦري ويا. 

(2) 1973ع ۾ چشما, جهلم ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي وڃڻ جي حالت ۾ 
هلا ئڻ جو معاهدو ڪيو ويو, پر جڏهن ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ن ويو, تڏهن ب 
چشما., جهلم لنڪ هلايو ويو. ڇ 

(3) 1991ع ۾ر پاڻي ٺاھ ٿيو. پر انهيءَ تي صحيح نموني پر علم نو 
- ڪيو وڃي. جنهن جون خاص ڳالهيون هي آهن. 

(1) ٺاھ ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق ورهاست نٿي ٿئي. 

(2) سرحد ۽ بلوچستان صوبن کي کوٽ واري وقت پر کوٽ کان آجو ڪيو 
ٿو وڃي. 

(3) منگلا ڊيمر سنڌ ۾ کوٽ واري وقت پر ڀريو ٿو وڃي. 

(4) سنڌ پر کوٽ واري وقت پر لنڪ ڪينال هلايا ٿا وڃن. 

(5) ڪڏهن ڪڏهن ڊيم آبپاشيءَ جي ضرورتن کي پوري ڪرڻ بجاءِ بجلي 
پيدا ڪرڻ لاءِ هلايا وڃن ٿا. ڇ 

. او نس پا ڀا ڊير ٺاهڻ تي اعراض واري ڳاله تي. ت 
انهن اعتراضن جي بنياد تي ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي زور ڏنو ويندو. هندستان جي 
اعتراضن جي ڪا حيغيت ناهي, ن پاڪستان کي آزاد ڪشمير پر ڪنهن ترقياتي ِ 
عمل کان روڪيو ويو آهي, ن هندستان کي والاريل ڪشمير پر ڪنهن ترقياتي ِ 
عمل کان روڪيو ويو آهي. بلڪ هندستان کي ت اسان کي ڏنل ٽن درياهن تي پن 
بجلي وارا ڊير ٺاهڻ جي اجازت سنڌ طاس معاهدي ۾ ڏنل آهي. الهندا دريا 
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پاڪستان کي مليل آهن ۽ اسان انهن تي جيڪا ترقي چاهيون ڪري سگهون ٿا. 

منهنجي خيال ۾ ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ لاءِ عالمي بينتڪ جي تازي چرڀر 
جنهن پر مالي آڇون ۽ ڊير هلائڻ جو ڪئٽرول سنڌ کي ڏيڻ وارو آسرو شامل 
آهن. سي ڳالهيون سنڌ وارن کي لُڀائي ند سگهنديون, ۽ ن ئٿي وري هو ڪالاباغ 
ڊير بابت پنهنجي موقف ۾ر ڪا تبديلي آڻيندا, ڇاڪاڻ جو ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ 
سان سنڌ جو پاڻي گهٽبو ۽ سنڌ جو جياپو سنڌوءَِ جي پاڻيءَ سان آهي. ڪوبہ 
سياڻو ماڻهو پنهنجي حياتي مالي آڇ ۽ مستقبل جي آسري تي داءِ تي لڳائڻ لاءِ 
تيارن ٿيندو. 


(روزان ڪاوش 9 مارچ 2007ع) 
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سنڌ جي مرندڙڊيلٽاکي جياپو ڪين ملي سگهندو؟ 


گذريل خريف ۾ جڏهن سنڌ ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ هئي. تڏهن ڪجه ڏينهن 
لاءِ ضرورت کان وڌيڪ پاڻي ڇڏيو ويو ۽ نتيجي ۾ ڪجه پاڻي ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ سمنڊ پر وهي ويو, انهيءَ تي مٿين علائڻي/ منڊ وارن گوڙ ڪيو ت سنڌ 
پاڻيءَ جو زيان ڪيو ۽ اجايو پاڻي سمنڊ پر ڇڏيو ويو. انهيءَ اعتراض مان آئين 
لڳو ت ڄڻ کوٽ واري وقت تي ٿورو پاڻي ب ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ڇڏڻ پاڻيءَ جو 
زيان آهي! تازو ورلڊ وائلڊ لائف فنڊ (۱/۱/17) وارن پاران ڪراچيءَ ۾ ”سنڌو درياءَِ 
مر پاڻي گهٽجڻ ڪري سنڌ ڊيلٽا تي اثر" جي موضوع تي هڪ سيمينار ڪرايو 
ويو. انهيءَ سيمينار ۾ جن ماڻهن ب شرڪت ڪئي. تن پاران انهيءَ ڳالھ تي 
ڳڻتيءَ جو اظهار ٿيو ت حڪومت کي ڊيلٽا جي تباهيءَ جو ڪويہ فڪر ناهي, 
ايتري حد تائين جو صدر ۽ وزيرن جي سطح وارن ماڻهن وٽ بہ ڊيلٽاثڻي علا ٿن 
جي اهميت جو احساس ۽ ادراڪ ڪونهي. شايد ان ڪري ئي هو وري وري اهو پيا 
ورجاثن ت ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ ويندڙ پاڻي اجايو آهي ۽ ان سان پاڻيءَ جو 
زيان ٿي رهيو آهي. 

انهيءَ سيمينار ۾ مقررن ٻڌايو ت سنڌوءِ پر پاڻي گهٽجڻ ڪري تمر جي 
ٻيلن کي تمام گهڻو نقصان ٿيو آهي. جنهنڪري انهن پر پلجندڙ جهينگا. 
گهانگهٽ. مڇيون ۽ ٻي سامونڊي خوراڪ واري جيوت جي نسل ڪشي ٿي رهي 
آهي. تمر جي ٻيلن جون ڀاڙون سمنڊ جي ڪناري کي مضبوط ڪيون بيٺيون 
هيون, انهن جي گهٽجڻ ڪري سامونڊي ڪپر ڪمزور ٿي ويو آهي. مئو پاڻي 
جيڪو سمنڊ جي کاري پاڻيءَ کي روڪي بيٺو هو., انهيءَ جي گهٽجڻ ڪري سمنڊ 
چڙهي آيو آهي ۽ ڪيتري ئي زرعي زمين کي تباھ ڪري ڇڏيو آهي. پاڻيءَ جي 
کوٽ ڪري جهنگلي جيوت جا ڪيترائي قسم ناپيد ٿي ويا آهن ۽ ڊيلٽا جي 
انساني زندگي توڙي 00109 تي تمامر گهڻو اثرپيو آهي. پاڻيءَ جي اٿل تي 
آباد ٿيندڙ ايراضي گهٽجي وئي آهي. اتي ن رڳو هاڻي ڪا اپت نٿي ٿئي. پر 
ڪچي ۾ آباد گهاتا ٻيلا سڪي ويا آهن, ماحوليات ۽ پاڻيءَ جي اهميت توڙي 
سمنڊ جي فطرت کان باخبر ماڻهن کي اهو ادراڪ اڳ ئي هو تہ جيڪڏهن 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جو وهڪزو ن ٿيو ت اتان جي سڄي ڊيلتا واري زندگي 
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سخت متاثر ٿيندي, جنهن ۾ر انسانن سان گڏ جهنگلي جيوت پکي پکڻ, جيت 
جڻيا ۽ جانور موت جي منهن ۾ر ڌڪجي ويندا. نہ رڳو ايترى پر آباد زمين کي 
سمنڊ ڳهي ويندو. اڄ جڏهن اسان اهي شڀ شيون پنهنجي اکين سان ڏسون ٿا ت 
اهو احساس ٿئي ٿو ت ماحولياتي سائنس جي ماڻهن جي اها سوچ قطعي ب غلط 
ن هئي. اهو ساڳيو ادراڪ ئي هو, جنهنجي ڪري جڏهن 1991ع وارو پاڻيءَ جو 
ٺاھ ٿي رهيو هو ت مٿي نقصانن کي نظر ۾ رکي سنڌ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 10 ملين 
ايڪڙ فوٽ (ايم اي ايف) پاڻيءَ جي وهڪري جي گهر ڪئي. پر چڱن مڙسن ن 
مڃيو ۽ فيصلو ڪيائون تہ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي ضرورتن لاءِ اڀياس 
ڪرايا وڃن. پاڻيءَ جي ٺاه ۾ر انهيءَ لاءِ هڪ خاص شق رکي وئي, جيڪا هن ريت 
آهي: 

8 ت1)6 08068066ه ٣الا۱٣آ!0۱٣آ0٣٣ 6681٣0‏ اه ٣0660‏ 7116 
٣90060٣1660. 80007‏ #686ا 661٣0 16 6060٣ 668 ٣01٣6106٣0‏ 06]60ا 
(]1(0الالا ,]ابا 10 688 1٣18] 16 0]001۱ال٣آ(۱ 16٣6]‏ 600اآ 16 6]8آ 
0106٣ 6000166 ۱٣0008160 ]6000-‏ 6اآ۱آ ,]1606 ]8 016005660] ٣685‏ 
-06غ8 4118٤ 411٣116٣‏ 060060 ع)ت)ه)]16 1+ 6٣ 011٣66. 1 ٣٣686‏ ]6/10 
6850872 (٣1ا1٣آ1٣آ71٣‏ 116 661801160 ت4 660ا8]٣006٣نا‏ 66 ٣00010‏ 166 
...7 0 6606 0606 
ترجمو: (سمنڍ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي 
ضرورت مڃي وئي. سنڌ چيو ت انهيءَ لاءِ گهٽ ۾ر گهٽ ڏھ ملين ايڪڙ فوٽ 
پاڻيءَ جي ضرورت هئي. جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو ويو ت ٻين 
اڀياسن مطابق اها ضرورت ڪٿي انهيءَ گهر کان گهٽ هئي ۽ ڪٿي انهيءَ کان 
مٿي. انهيءَ ڪري اهو فيصلو ڪيو ويو ت انهن ضرورتن لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 

گهٽ ۾ گهٽ پاڻيءَ جو مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا وڃن). 

انهيءَ اڀياس لاءِ تمام تفصيل سان اڀياس جا نڪتا يعني !0 76005) 
(6]1600]ع)6) ٺاهيا ويا. جن پر ماحولياتي گهرجن جو خيال رکيو ويو. يو اين ڊي 
بي (01]06ل)) انهيءَ اڀياس لاءِ پُسا ڏيڻ جو واعدو ڪيى پر ”چڱن مڙسن“ چيو 
تہ ايتري تفصيل سان اڀياس ڪرائڻ بدران رڳو انهيءَ نڪتي تي اڀياس ڪرايو 
ت ”سمنڊ کي روڪڻ لاءِ ڪيترو پاڻي کپي.” يعني رڳو هڪڙي نڪتي جو اڀياس 
ڪرايو وڃي. سنڌ ”چڱن مڙسن" جي انهيءَ تجويز تي اعتراض ڪيو 6ا09ل(لا 
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وارن ب اها ڳاله نت مڃي ۽ اڀياس لاءِ پسُسا ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيائون. رڳو 
هڪڙي نڪتي تي اڀياس ڪرائڻ تي ”چڱن مڙسن" جو زور انهيءَ ڪري هو ت 
جيُن پاڻيءَ جي گهرج گهٽ پر گهٽ ٿكي ۽ ذخيري ڪرڻ لاءِ وڌيڪ پاڻي بچي ت 
جيڪُن کين گهريل ڊيم ٺهي سگهي. انهن سمجهيو پئي ت جيڪڏهن سڀني 
ڳالهين جو اڀياس ڪرايو ويو ت ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي ضرورت أ. 
ٿيندي جو کين گهريل نين ڊيمن لاءِ پاڻي نن بچندو ۽ انهن ”چڱن مڙسن" جو 
گهريل ڊيم ن ٺهي سگهندو۔ 

ري تمڪجي يع اڀياس ڪراڻڻ لاءِ اهو دليل ڏنائون ت سنڌ رڳو سمنڊ 
جي پانًڻ ((1 1٣1٣150‏ 568) کي روڪڻ لاءِ پاڻي گهريو هو. اين برابر آهي تڌ 
مٿي ڏنل پاڻيءَ جي ثاھ جي شق جي شروع ۾ر رڳو سمنڊ جي پائڻ جو ذڪر آهي. 
پر اها رڳو بحث واري ڳاله آهي ۽ هر ڪو ڄاڻي ٿو ت جڏهن بحث ٿيندو آهي ت 
ڪيتريون ٻيون ڳالهيون ب بحث هيٺ اينديون آهن ۽ انهن بحثن کان پوءِ جيڪي 
فيصلا ٿيندا آهن, انهن تي عمل ٿيندو آهي. فيصلي واري حصي پر جمع جا آکر 
استعمال ٿيا آهن. يعني گهرجون (6605ا") ۽ اڀياس (5000168) انهيءَ جي 
معنيٰ آهي ت پاڻي گهٽجڻ جي ڪري جيڪي ب ضررورتو ن آهن. تن سڀني جا 
اڀياس ڪرايا وڃن ۽ انهن ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ پاڻيءَ جو ڪاٿو لڳايو 
وڃي. 

ڪنهن ب دريائي نظام تي ماحولياتي ضرررتن لاءِ گهريل وهڪري کي 
((61۱(آ٣٣01ا60٣ )!!1٣111117 تع٣0۱1٣0!٣(6])1٤5ا )|]60#٣‏ چبو آهي. ”ورلڊ 
ڪميش فارڊيمس" جي رپورٽ ڊيمس اينڊ ڊيولپمينٽ ۾ر اهو ٻڌايو ويو آهي ت 
دنيا جي ڪيترن ملڪن پر انهيءَ لاءِ ڪل وهڪري جو ڏھ سيڪڙو پاڻي ضروري 
سمجهيو وڃي ٿو. ورلڊ ڪميشن جي انهيءَ رپورٽ جي روشنيءَ ۾ جيڪڏهن 
اسان معاملي جو جائًزو وٺون ت اهو نظرايندوتہ سنڌ جي دريائي نظام جو وهڪرو 
7 (اير اي ايف) آهي. انهيءَ جو ڏھ سيڪڙو 14.7 اير اي ايف ٿئي ٿو 
عالمي ماحولياتي اداري (اا.0.لا.!) انهيءَ وهڪري لاءِ جدا اڀياس ڪرايو. 
انهن جي رپورٽ مطابق اها گهرج 7 ايم اي ايف آهي. انهيءَ مان ظاهر آهي ت 
سنڌ پاران ٿيندڙ 10 اير اي ايف گهر ڪيتري ن مناسب ۽ پوري پني آهي ۽ هڪ 
عالمي اداري پاران ڪرايل اڀياس واري گهرج کان ڪيترو ن گهٽ واري پاسي 
لاڙو رکي ٿي. اهڙي زميني حقيقتن جي باوجود هڪڙي پاسي اها گهر نئي مڃي 
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وڃي ت ٻئُي پاسي ماحولياتي گهرجن لاءِ جيڪي اڀياس ڪرائخا آهن, اهي ب نٿا 
ڪرايا وڃن. يعني ”چڱن مڙسن” جي مرضيءَ مطابق هڪڙي نڪتي (سمنڊ 
پائڻ) تي اڀياس ڪرايو ت ڪرڻ ڏينداسين ن ت ن ڪرڻ ڏينداسين. اها ڏاڍي 
عجيب ڳالهھ آهي. پاڻيءَ جي ٺاھ کي 11 سال ٿي ويا آهن. پر اڃا تائين اُهو 
اڀياس ن ٿيو آهي ۽ ن ٿي مستقبل قريب پر انهيءَ جي ٿيڻ جي اميد آهي. رڳو 
اڀياس جي نڪتن تي بحث مباحغو پيو هلي. انهيءَ جي نتيجي ۾ر حالت اتي 
پهتي آهي ت ٿورو پاڻي ب ڪوٽڙيءَ کان هيٺ وجڻ پاڻيءَ جو زيان سجهيو وڃي ٿو 
۽ سنڌ کان پڇاڻو ٿئي ٿو ت اهو پاڻي هيٺ ڇو ڇڏيو ويو؟ توڙي جو سڄي ساڃاھ 
وند دنيا اها شاهدي ڏيندي ت جنهن ڳاله کي پاڻيءَ جو زيان سمجهيو ٿو وڃي. 
سا دراصل انساني ۽ جهنگلي جيوت جي جياپي سان ڳنڍيل آهي. 

سنڌ اندر پاڻيءَ جي کوٽ, پاڻي جي ورڇ صحيح نموني ن ٿيڻ. ٺاھ تي 
عمل کان انڪار ڪرڻ توڙي مند ۾ پاڻيءَ جا ذخيرا تعمير ڪرڻ وارن سمورن 
معاملن جي پس منظر ۾ سنڌ جي ڊيلٽا جي جياپي لاءِ سخت جاکوڙ ڪرڻ جي 
ضرورت آهي ۽ جيڪڏهن انهيءَ لاءِ جدوجهد ن ڪبي ت اهو تباھ ٿي ويندو. 
مٿين صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ اسان کي هيٺيان اپاءِ وٺڻ گهرجن. 

(1) وقت بوقت انڊس ڊيلٽا جي جياپي لاءِ پاڻيءَ جي صُرورت جي 
موضوع تي سيمينار/ہ ورڪشاپ ڪرايا وڃن. 

(2) وفاقي سرڪار تي زور ڀريو وجي ت اڀياس جي نڪتن تي اجايا 
اعتراض ختم ڪيا وڃن. 

(3) جيڪڏهن وفاقي حڪومت انهيءَ جو مثبت ۽ صحيح فيصلو نت 
ڪري ت اهو مستلوگڏيل منادات جي ڪائونسل جوڙائي انهيءَ آڏو رکيو وڃي. 

(4) پاڻيءَ جي ٺاھ جي شق نمبر 7 مطابق ضروري اڀياس ڪرائي سنڌ 
ڊيلٽا جي پاڻيءَ جي ضرورت مقرر ڪرائي هر سال اهو پاڻي ڪوٽڙي بيراج کان 
هيٺ ڇڏرايو وڃي ت جيمُن سنڌ ڊيلٽا جي جياپي جو بندوبست ٿي سگهي. 

(روزان ڪاوش: 9 جنوري 2003ع( 
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ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن جون حقيقتون 


ڳالھ ڪند ا آهن ت هڪڙي ماڻهوءِ کان جيڪو نانگ مارڻ لاءِ نانگن جي 
ٻرن ۾ هٿ وجهندوهو, ڪنهن پڇيو ت ”تنهنجو نالو ڇا آهي؟" ورندي ڏنائين ”الله 
بچايو" پڇڻ واري چيو ت ”پوءِ تون ب بچين.” 

وڏي ڪوشش سان مون ڪوٽڙيءَ کان هيٺ مختلف گهرجن لاءِ پاڻيءَ جي 
مقدار بابت پنجاب سرڪار جي هڪ خفيہ اڀياس جي 080٣٣‏ الا 600016»ع 
هٿ ڪئي آهي. جيڪا مان سنڌ واسين سان ونڊڅ چاهيان ٿو. پاڻيءَ جي ٺاھ جي 
ستين شق مطابق جنهن جو ترجمو هيٺ ڏجي ٿو, مختلف گهرجن لاءِ پاڻيءَ جو 
متداراڀياسن ذريعي معلوم ڪرڻو آهي: _ِ 

7- سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي 
ضرورت مڃي وئي. سنڌ چيو ت انهيءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 10 ملين ايڪڙ فوٽ 
پاڻيءَ جي ضرورت هئي, جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو ويو ت ٻين 
اڀياسن مطابق اها ضرورت ڪٿي. انهيءَ گهر کان گهٽ هئي ۽ ڪٿي انهيءَ گهر 
کان مٿي. انهيءَ ڪري اهو فيصلو ڪيو ويو ت سڀني گهرجن لاءِ ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ گهٽ ۾رگهٽ پاڻيءَ جو مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا وڃن. 

نين ڊيمن جو ٺهڻ انهيءَ مقدار تي منحصر آهي. اصل ڳالھ اها آهي ت 
جيڪڏهن اهو متدار اٽڪل 10 ملين ايڪڙ فوٽ کان وڌيڪ آهي ت ڪوب۔ نسُون 
ڊيم ٺهي ن سگهندي پر جيڪڏهن اهو مقدار 5 ملين ايڪڙ فوٽ کان گهٽ آهي ت 
ڊير ٺهي سگهندا. 

ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جون گهرجون هيٺين شين لاءِ آهن: 

(1) سمنڊ جي چڙهي اچڻ کان روڪڻ لاءِ 

(2) تمرجي ٻيلن جي بجاءِ لاءِ 

(3) پلي جوونسل بچائڻ ۽ ان جي مٿي اچڻ لاءِ 

(4) پيُڻ لاءِ 

(5) درياثڻي ٻيلن لاءِ 

(6) زرعي آياديءَ لاءِ 

(7) دريائي ٻيٽ کي زنده رکڻ لاءِ 
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(8) زير زمين كاري پاڻيءَ کي مٺي ڪرڻ لاءِ. 
ماحوليات جي بين الاقوامي اداري (ل2.0).لا.!) وارن هڪڙي ماهر مسٽر 
ا16(76ا کان تمر جي ٻيلن جي ضرورتن جو اڀياس ڪراي جنهن پنهنجي 
رپورٽ پر اهو مقدار 27 ملين ايڪڙ فوٽ ٻڌايو آهي. پنجاب وارو اڀياس هيٺين 
چند فرمن گَڏجي 7ع ۾ر مڪمل ڪيو: 
...065 00661 ]61005 (1) 
,نا 88106٣5,‏ ,2100۱6 (2) 
106060016٤ 06501168015 9.‏ 800 6آ1٣0٣8]٣‏ (3) 
.0-0 6108 (4) 
انهيءَ اڀياس ۾ هيٺيون ڇرڪائيندڙ ڳالهيون آهن ت: 
(1) بند ٺهڻ کان اڳ انڊس ڊيلٽا 1525930 ايڪڙ هو, بند ٺهڻ کان پوءِ 
اهوگهٽجي 294244 ايڪڙ بچيو آهي. يعني اٽڪل 20 سيڪڙو. 
(2) انڊس جي ڇوڙ وٽ تمر جي ٻيلن جي حالت ايتري سٺي ناهي, 
جيتري انهن هنڌن تي جتي انڊس جو پاڻي نٿو پهچي. 
(3) انڊس جي پاڻي گهٽجڻ ڪري سمنڊ جي چڙهي اچڻ -لا٣!‏ 568) 
(5]00 جو ڪو سوال ڪونهي. 
(4) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ زير زمين پاڻي کارو آهي, جنهن تي سمنڊ جي 
چڙهي اچڻ جو ڪو اثر ڪونهي. 
(5) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ زرعي آبادي 8 ايڪڙن تي 3 پمپن ذريعي 
ٿي ٿي. 
(6) تمر جي ٻيلن جي ڪل ايراضي 321510 آهي, جڏهن ت چست -80) 
(116 ڊيلتا ۾ اها ايراضىي رڳو 7400 ايڪڙ آهي. 
(7) سنڌوءِ باقن ٽجڻ ڪري مڇين جي پيداوار ((01]00لا00)٣"])‏ تي 


(8) پلن جي گهٽجڻ جو مکي سبب ڪوٽڙي بيراج جو ٺهڻ آهي. جنهن 
ڪري پلو مٿي نٿو وجي سگهي. 


(9) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ رڳو 120000 ماڻهو رهن ٿا. جنهن مان ڇوڙ 
واري هنڌ رڳو 10000 ماڻهو رهن ٿا. 


ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻيءَ جو گهرجون 126 
(10) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ اٽڪل 200 ڳوٺ آهن. 
انهيءَ اڀياس مطابق ڪوٽڙيءَ کان هيٺ جدا جدا گهرجن لاءِ هي متدار 
آڻهي. 
(1) سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ٻڙي. 
(2) تمر جي ٻيلن لاءِ ٻڙي. 
(3) دريائي ٻيلن. 0.64 اي اي ايف. 
(4) زير زمين کاري پاڻي کي ڇٽي (16ااآ0]) ڪرڻ لاءِ, 0.08 ايم اي 
الد 
(5) زرعي آباديءَ لاءِ 0.31 ايم اي ايف. 
(6) پلي جي نسل لاءِ 1.79 ايم اي ايف. 
(7) پيسُڻ لاءِ ٻڙي اير اي ايف. 
ڪل گهرج 2.82 اي اي ايف. 
انهيءَ رپورٽ ۾ اهو ب ڄاڻايل آهي ت سنڌ 2.82 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي 
پنهنجي ڏنل حصي مان بندويست ڪري. ڇوت پاڻيءَ جي ٺاھ ۾ سنڌ جي گهرج 
سمنڊ جي چڙهي اچڻ کي روڪڻ لاءِ هئي. جڏهن ت انهيءَ لاءِ مئي پاڻيءَ جي ڪا 
ضرورت ناهي. انهيءَ ڪري پاڻي قومي اثاثي مان نٿو ڏيئځي سگهجي. تنهنڪري 
پنهنجي حصي مان اهو پاڻي ڏي. انهيءَ جو مطلب اهو ٿيو ت سنڌ جي 10 ملين 
ايڪڙ فوٽ جي گهر اجائي آهي ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ويندڙ سڄو پاڻي ڊيمن ۾ 
ذخيرو ڪري سگهجي ٿو. ڄڻ ت اها رپورٽ ڪالاباغ ڊير ۽ ٻين ڊيمن ٺاهڻ لاءِ 
راه داري ويڙا آهي. 
جيتوڻيڪ انهيءَ رپورٽ تي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهرجن جي مقدار جو 
فيصلو نہ ٿيندو ۽ انهيءَ لاءِ وفاقي حڪومت کي غير جانبدار عالمي ماهرن کان 
اهو اڀياس ڪرائڻو آهي. (جنهن کي 11 سان گذري ويا آهن) پر اڃا اهو اڀياس نن 
ٿيو آهي. تنهن هوندي ب رپورٽ سنڌ واسين کي بليڪ ميل ڪرڻ ۽ انهن جو 
حوصلو پست ڪرڻ ۾ر انهن ڌرين کي مدد ڏيندي, جيڪي ڌريون ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ پاڻي ن ڃڇڌڻ ۽ مهڙ پر نوان پاڻيءَ جا ذخيره تعمير ڪرڻ جي ڪوششن ۾ 
مصروف آهن. 
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اهڙي صورتحال کان پوءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ 


انهيءَ لاءِ منهنجا هيئان مشورا آهن ت: 

)0 اسان کي سنڌ جي ڄاڻ پرخلوص ۽ دلير ماڻهن جي هڪ ڪاميٽي 
ٺاهڻ کپي. جيڪا اصل رپورٽ هٿ ڪري انهيءَ جو چڱي طرح مطالعو ڪري ۽ 
معاملي جو ٽوڙ ڪڍي ت جيئُن هر ڪنهن فورمر تي اثرائتو جواب ڏيئي 

(2) وفاقي حڪومت تي زور ڀرڻ کپي ت پاڻيءَ جي ٺاھ جي شق 7 مطابق 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻيءَ جي سڀني گهرجن جو اڀياس غير جانبدار عالمي ماهرن 
کان جلد ڪرائي. 

(روزان ڪاوش: 25 جولاءِ 2003ع( 
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سمنبڊ پات ثٿڂ جي حقيفت ۽ اوهان جى ”لکن" 
واري ڳاله! 


ٹي ٺاھ جي ستين شق ۾ سمنڊ جي پائڻ يعني (٣9]0با٣)!ا‏ 568) جو 

لين ريت ذڪراهي: 

”سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي ضرورت 
مڃي وئي. سنڌ چيو ت انهيءَ لاءِ گهٽ پر گهٽ ڏھ ملين ايڪڙ فٽ پاڻيءَ جي 
ضرورت هکي. جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو ويو تہ ٻين اڀياسن مطابق 
اها ضرورت ڪٿي انهيءَ گهر کان گهٽ هئي ۽ ڪٿي انهيءَ گهر کان مٿي هئي. 
انهيءَ ڪري اهو فيصلو ڪيو ويو تہ انهن گهرجن لاءِ ڪوٽڙي کان هيٺ گهٽ ۾ 
گهٽ پاڻي جو مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا وڃن" 

پنجاب جي آبپاشي کاتي پنهنجي خرچ تي مقامي ۽ بين الاقرامي 
ڪنسلٽنٽس کان هڪ خفيہ اڀياس ڪرايو آهي ت سمنڊ جي پاتٌڻ کي روڪڻ لاءِ 
گهڻي پاڻيءَ جي ضرورت آهي. انهيءَ اڀياس جو تت هن ريت آهي: 

”سمنڊ جو پائڻ هاڻ ٹي پنهنجي انتها (]/77٣1]ا)‏ کي پهچي ويو آهي ۽ انسان. 
جيوت ۽ انهيءَ ٺاڻ واسطظر رکندڙ جاين (180011815]ا) ۾ استحڪام اچي ويو 
آهي ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي گهٽجڻ ڪري انهن تي ڪو خراب اثر ٿن پوندي 
تنهن ڪري سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙي کان هيٺ ن پاڻي ڇڏڅ جي 
ضرورت آهي ۽ نہ ئي چوگزو کان هيٺ ڪنهن بيراج ج ٺاهڻ جي“. 

آئي يو سي اين پارا ڪال هڪ ساد جڪ 5 
3ع تي ٿيى بلوچستان جي هڪ نمائندي چيو ت مون کي سمجه ۾ر نٿو اچي 
ت سنڌ وارا ڇو سمنڊ جي ڀائڻ جو ذڪر ڪن ٿا. سنڌ کان وڌيڪ ساحل (00861) 
ت بلوچستان ۾ آهي. اسان وٽ ت سمنڊ نٿو پائي ت پوءِ سنڌ ۾ر ڇو ٿو پائي ۽ سنڌ 
وارن کي ڇو ان لاءِ پاڻي گهرجي؟ 

وري هڪڙي ماڻهو اهو دليل ڏنو دم ڪراچي وٽ سمنڊ هوريان هوريان ِ 
پوئتي پيو ٿُي جنهن جو ثيوت اهو آهي ت جيڪي تاريخي جايون سمنڊ جي 
ساحل ٿي ٺاهيون ويون هيون, جيحن ڪوٺاري پريڊ اُتان سمنڊ هاڻي گهڻو پرتي 
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ٿي ويو آهي. پوءِ ڪيًن ٿا چون ت ٺٽو ۽ بدين ضلعن پر سمنڊ زمين ڳڙڪائي پيو. 
ٻئي پاسي اها هڪ حقيقت آهي ت بدين ۽ ٺٽو ضلعن جي مختلف تعلقن ۾ سمنڊ 
اٽڪل 12 لک ايڪڙ ايراضي پائي ويو آهي, جنهن جا تفصيل هي آهن: 


تعلقو گهوڙا ٻاڙي 1190 
تعلتو شاھ بندر 53000 
تعلتو کارو ڇاڻ 112 
تعلقو ميرپور ساڪرو 3 
تعلقو جاتي 222663 
تعلقو ڪيٽي بندر 1.00 
تعلقو گر لاڙچي 2025 
تعلقو بدين 40.79 


حقيقت ڇا آهي؟ اچو ت جائزو وٺون. 
ڊيلتا جو ٺهڻ: 


درياھ جو وهڪرو پاڻي سان گڏ لٽ بہ آڻي ٿو. اهو لٽ وارو پاڻي هزارن لکن 
سالن ۾ سمنڊ ۾ر ڇوڙ ڪرڻ ۽ هوريان هوريان لٽ وهڻ ڪري رستو ٺاهي ٿو ۽ 
سمنڊ ۾ زمين اڀري ٿي, جنهن کي ڊيلٽا چون ٿا. ائين سمجهو ت لٽ سمنڊ ۾ 
گهڙي وڃي ٿي ۽ زمين سمنڊ ۾ وڌي ٿي يعني زمين سمنڊ کي پائي ٿي ( (80ع 
11)000). سمنڊ ۾ر زمين ٺهي ٿي. جنهن کي ڊيلٽا چون ٿا. جيڪڏهن پاڻي جو 
وهڪرو گهنجڻ ڪري لٽ جو اچڻ ب گهٽجي وجي ٿو ت ابتو طريقو ( 16,6]56] 
5ه0ا") شروع ٿئي ٿو. يعني ٺهيل ڊيلٽا جو ڊهڻ, اهو طريقو رڳو سنڌو درياھ 
سان لاڳو ناهي بلڪ ٻين ملڪن ۾ر ب جتي ڊير ٺاهڻ ڪري وهڪري گهٽجڻ جي 
نتيجي ۾ لٽ جو مقدار گهٽجي ٿو ت انهن ملڪن پر ب سمنڊ پائي ٿو. مان 
ڪجه ملڪن جا مثال ڏيندس. 

مصر: 1968ع ۾ر نيل درياھ تي ڊيلٽا بيراج ٺاهي وئي, جنهن ڪري ڊيلٽا 
وڌڻ بدران گهٽجڻ لڳو. هوريان هوريان ٻين ڊيمن ڪري وهڪرو ت گهٽبو ويو ۽ 
لٽ جو مقدار ب گهٽبو ويو. وري وڏي اسوان ڊير ٺهڻ ڪري ت وهڪرو صنا بند 
ٿي ويو ۽ لٽ اچڻ ب صفا بند ٿي وئي. انهيءَ جو اهو اثرٿيو آهي ت نيل درياھ جو 
ڊيلٽا ختر ٿي ويو آهي. سال 1900ع کان 1991ع تائين سمنڊ ڇھ ڪلوميٽر 
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پائي ويو, جنهن ڪري هڪڌو لائٽ هائوس ۽ ڪيتريون جايون ڪري پيون ۽ 
ڪيترا ساحلي ڳوٽ ٻڏي ويا. هينگر اهو پائڻ پنج کان اٺ ميٽر هر سال آهي. 

آمريڪا: آمريڪا جو مک درياھ مسپي آهي جنهن ۾ وڌ ۾ر وڌ ٻوڏ 22 
لک ڪيوسڪ اچي چڪي آهي ۽ ٻوڏ کان بچاءَِ وارا بند ۽ پليون 30 لک 
ڪيوسڪ لاءِ ڊيزاثن ٿيل آهن. مسپي درياھ تي ت ڪو ڊير ڪونهي. پر هن جي 
هڪ مک ملندڙ درياھ مسوري تي ڪيترا ڊيم ٺاهيا ويا. جنهن ڪري مسپي ۾ر 
وهڪرو ۽ لٽ گهٽجي ہيا. انهيءَ ۽ ٻين ڪجه سببن ڪري رياست لوسيانا جي 
اٽڪل 25 هزار ايڪڙ زمين سمنڊ پائي ويو آهي. 

سال 1900ع کان هينگُر تائين ڊيمن جي ٺهڻ ڪري ڏکڻ ڪيليفورنيا جي 
ساحل تي رڳو 20 سيڪڙولٽ پهچي ٿي. جنهن ڪري اتي ساحلن (8680])685) 
تي تمامم گهڻو اثرپيو. آمريڪا وارن لاءِ ساحل تمام اهر آهي ۽ انهن کي ماڻهن 
جي استعمال قابل رکڻ تما ضروري آهي. انهيءَ لاءِ ملڪ اندران مشينن ذريعي 
واري ڪڍي آندي وڃي ٿي. جنهن تي تمام گهڻو خرچ اچي ٿو. 

سمنڊ جي پائڻ ڪري سينٽ ڊيگو شهر جي اتر ۾ سمنڊ 90 ڪلو ميٽر 
ڊگهي ساحل کي پائي ويو, جنهن ڪري ڪروڙن ڊالرن جون ملڪيتون ختر ٿيون 
۽ روڊن کي نقصان پهتو. 

گهانا: ڊيمن ٺهڻ ڪري وڏو نقصان وولٽا درياھ جي ڇوڙ ويجهو ٿيو. اتي 
اڪوسومبو ڊير ٺهڻ ڪري وولٽا درياھ جي ڇوڙ واري هنڌ لٽ اچڻ ذري گهٽ 
ختمر ٿي وئي. اتي ٽوگو ۽ بينن جي ساحل تي سمنڊ جي پاتُڂ جي رفتار هر سال 
0 کان 15 ميٽر آهي. 1984ع واري طوفان ۾ سمنڊ 20 ميٽر اڳتي وڌي آيو. 
جنهن ڪري اتي جي مکي روڊ کي نقصان ٿيو. ٽوگوليز جي ساحل کي بچائڻ لاءِ 
پٿر ۽ جڪ ورڪ ڪيو ويو, جنهن تي 35 لک ڊالر هڪڙي ڪلو ميٽر ٺاهڻ تي خرچ 
آيو. اچو ت هاڻي سنڌو درياھ جي وهڪري گهٽجڻ ۽ لٽ گهنٽجڻ جو جائزو وٺون. 

7ع کان 1991ع تائين ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سراسري وهڪرو 73 ملين 
ايڪڙ فوٽ کان مٿي هو ۽ لٽ 225 ملين ٽن هئي. 1947ع کان 1961ع تائين 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سراسري وهڪرو ڌري گهٽ 225 ملين ايڪڙ فٽ هو., پر لٽ 
گهٽجي اٽڪل 100 ملين ٽن ٿي وئکي. 

1ع کان 1991ع تائين وهڪرو 50 ملين ايڪڙ فٽ کان گهٽ ٿي ويو ۽ 
لٽ 50 ملين ٿن ٿي وٿي. 1991ع کا ن2003ع تاثئين ڪوٽڙيءَ کان هيٺ وهڪرو 
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اٽڪل 35 ملين فوٽ هو ۽ لٽ اٽڪل 36 ملين ٽن ٿي وئي. سال 2001ع. 
2ع ۽ 2003ع ۾ وري رڳو سراسري ڏيڍ ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ويو ۽ ڄڻ لٽ 
ت وي ٿي ڪوہ. 

مٿين مثالن مان معلوم ٿُي ٿو ت جتي ب ڊير ٺاهڻ ڪري درياهي وهڪرا 
گهٽبا آهن, لٽ ب گهٽبي آهي ۽ ڊيلتا تي اٿر پيو آهي. انهن هنڌن تي سمنڊ جي 
پائڻ جو عمل جاري آهي ۽ اوستائين جاري رهندو جيستائين يا ت وهڪرا بحال 
ڪجن يا ڊيلٽا ئي ختم ٿي وڃي. تاريخدان چون ٿا ت سنڌ جو ڊيلٽا ملتان تائين 

حڪمران هاڻي پاڻ سوچين ت سمنڊ جي چڙهي اچڻ کي روڪڻ لاءِ 
ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڌڻ جي ضرورت آهي يا ن؟ مٿيان ت چون ٿا ت سمنڊ جي 
پائڻ کي روڪڻ لاءِ پاڻي ڇڏڻ جي ڪائي ب ضرورت ناهي. اوهان جي ان ڳالھ 
تي اسان سواءِ هن شعر جي ٻيو ڪهڙو تبصرو ڪريون ت: 


٣ڀي‏ لٿ ٽڳ لٻ ًه 


(روزان ڪاوش: 19 جنوري 2004ع( 
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8- جنوري جي ڪاوش ۾ر پنجاب جي نمائندن جي حوالي سان هڪڙي خبر 
ڇپي هئي, جن ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ٻن اڀياسن, يعني سمنڊ جي پائڻ ۽ ماحولياتي 
اثرکان علاوه ٿُين اڀياس ڪرڻ تي زور ڏنو ويو ۽ هيٺيون ڳالهيون ڪيون ويون: 
(1) 1960ع واري سنڌ طاس معاهدي ۾ هندوستان ڏانهن ويل ٿن دريائن يعني 
ستلج, بياس ۽ راوي جي پاڪستاني علائقن پر پيئُڻ جو پاڻي ب ڪونهي. (2) 
ستلج, بياس ۽ راوي ندين جي ڪمانڊ ايريا ۽ جهلم جي پڇڙين وارن علا تن تي 
خراب اثرپيا آهن. (3) انهن خراب اثرن کي دور ڪرڻ لاءِ سنڌو دريا مان چين نون 
لنڪ ڪينالن ذريعي پاڻي ڏيڻ لاءِ اڀياس ڪرايا وڃن. پنجاب انهن اڀياسن جا 
مول متا وفاقي سرڪارکي ڏئي ڇڏيا آهن. (4) جيستائين وفاقي سرڪار اڀياس 
شروع ڪري, پنجاب پاڻمرادو اڀياس شروع ڪري ڏنا آهن, ت جيُن وفاق پاران 
اڀياس بعد متصويا شروع ڪرڻ پر ديرن ٿکي. (5) انهن خراب اثرن جي تدارڪ 
ڪرڻ لاءِ اٽتڪل 50 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي کپي, جڏهن ت ڪوٽڙيءَ کان هيٺ رڳو 


0 ملين ايڪ فوٽ گهرجي ٿو. 
پنجاب سرڪار جيڪي مول متا وفاقي سرڪار کي موڪليا آهن. تن ۾ 
هِليون ڳالهيون آهن: 


عنوان: سنڌ طاس معاهدي کان پوءِ پنجاب جي ندين ۾ ماحولياتي اثرن 
لاءِ پاڻيءَ جي گهرجن جا اڀياس. 

مقصد: اڀياسن جو خاص مقصد سنڌ طاس جي پاڻي ٤جو‏ گهٽ پر گهٽ 
گهريل مقدار معلوم ڪرڻ, جيڪو جهلم, چناب, راوي ۽ ستلج ندين جي سڪل 
حصن ۾ وهڻ کٻي ۽ انهيءَ جي سڄي سال ۾ ورهاست, ت جيُن پنجاب صوبي 
جي ميداني علائقن جي ماحول ۽ جهنگلي جيوت جو بچاء؛ ڪري سگهجي. 


ڪرڻو ڇا ڇا آهي؟ 


سڀہُي رپورٽون هٿ ڪرڻ. اهڙا نقشا ۽ سيٽلاثيٽ تصويرون هٿ ڪرڻ, 
جيڪي انهن ندين تي معاهدي کان اڳ ۽ پوءِ جي ماحولياتي حالت ڏيکارين. 
ماضي. حال ۽ مستقبل ۾ ٿينڊ5 اهڙين ڳالهين جي باري ۾ معلومات هٿ ڪرڻ. 
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جن جي ڪري انهن ندين تي پاڻيءَ جي وهڪري ۽ ڪوالٽيءَ تي اثر پيو هجي. 
اڀياس واري ايراضيءَ ۾ر آدمشماريءَ جي ٿيرگهير بابت انگ اکرگڏ ڪرڻ., انهن 
جي رهڻ جي جاين بابت معلومات هٿ ڪرڻ, شهري ۽ صنعتي گد لاڻ جي ماحول 
تي آثر بابت پتو لڳاتڂ, جيڪو پاڻيءَ جو وهڪرو گهٽجڻ ڪري ٿيو. دريائي 
علائقن ۾ر پيدا ٿيندڙ فصلن ۽ گاهن جي صحت ۽ واڌ تي اثرن جي سڃاڻپ.. 
ماضي ۽ حال ير پاڻيءَ جو اچڻ ۽ پمپن ذريعي پاڻي نڪرڻ جو علائقي جي 
زراعت تي اثر معلوم ڪرڻ. جهلم, چناب, زاوي ۽ ستلج ندين جي جدا جدا 
حصن پر پاڻيءَ جو وهڪرو گهٽجڻ یا صفا بند ٿيڻ ڪري اٿل تي ٿيندڙ آباديءَ 
تي اش زير زمين جو ”ري چارج" ٿيڻ ۽ جهنگلي. آبي ۽ نباتاتي جيوت تي پيل 
اثر معلوم ڪرڻ. زير زمين ”ري چارج" ايترو وڌائڻ ت جيُن پاڻي جمع ٿيڻ ۽ 
ڪڍڻ ۾ توازن قائر رهي. انهن زهرن يا !70!|018]1] بابت معلو مر ڪرڻ, جيڪي 
مختلف ذريعن کان دريا ۾ اچن ٿا ۽ انهن لاءِ اها اُڀاءَ وٺڻ, ت جيُن انهن جو 
تدارڪ ٿي سگهي يا انهن زهرن کي قبوليت جي حد تاين ڇڊو ڪرڻ. اڀياس 
واري ايراضيءَ ۾ مستقبل جي آبپاشي. شهري ۽ ٻهراڙين واري آباديءَ جي پيئُڻ 
جي پاڻيءَ جو مقدار معلوم ڪرڻ ۽ انهن ضروري ڪمن جا تفصيل معلوم ڪرڻ. 
اڀياس واري ايراضيءَ پر جهنگلي جيوت کي بچائڻ لاءِ اهڙا قبوليت جوڳا 
متبادل تجويز ڪرڻ, ت جيُن هو پائيدار نموئي ۾ررهي سگهن, يعني ترقي ڪري 
سگهن. ماحول ۽ زير زمين پاڻي ڏيڻ لاءِ هڪڙي دريا مان ٻئُي دريا پر پاڻي کڻي 
وڃڻڂ جي ضروت ۽ اثرن جو اڀياس ڪرڻ ۽ ڪاٿو لڳائڻ. چئٌني ندين ۾ پاڻي 
گهٽجڻ ڪري ٿيندڙ ڦير گهيس انهن جي پاڻي کڅڻ جي صلاحيت تي اثر جو 
اڀياس ڪرڻ ۽ انهن ڦيرين گهيرين بابت معلوم ڪرڻ. 2 

مٿين ڳاليهن کی سمجهڻ لاءِ اچو 5 ڏسون ت سنڌ طاس معاهدو ڇا آهي 
۽ انهيءَ جا ڪهڙا اثر ٿي سگهن ٿا ۽ هر ڪنهن کي ڪهڙو نقصان يا فائدو ٿيو. 

سنڌ طاس معاهدو: 

انهيءَ معاهدي جي ڪري تي اوڀر وارا دريا. يعني ستلج, بياس ۽ راوي 

هندوستان ڏانهن هليا ويا. ٿي اولھ وارا دريا. يعني سنڌي جهلر ۽ چتاب 


پاڪستان کي مليا ۽ هندوستان پاڪستان کي 62 ملين پائونڊ معاوضي طور 
ڏنا. معاهدي جو يڪدم اثر اهو ٿيو ت پاڪستان پر پاڻيءَ جو وهڪرو گهٽجي 
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ويو 

سنڌ تي أثر: (1) پنجند کان ايندڙ پاڻي ختر ٿي ويو. اهو سراسري طرح 
رييع ۾ 1.92 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ خريف ۾ 29:36 ملين ايڪڙ فوٽ هو. (2) 
سنڌوءِ مان لڻڪ ڪينالن ذريعي معاون درياهن ڏانهن پاڻي کڻي وڃڻ ڪري سنڌ 
جو پاڻي گهٽجي ويو. (3) ربيع جي مند ۾ سکرکان هيٺ ٻيهر پيدا ٿيندڙ پاڻي 
)]160606٣8160 »816((‏ گهٽجي ,يو. (4) پاڻي گهنجڻ ڪري اٿل تي آباد 
ٿيندڙ ايراضي گهٽجي وئي. (5) درياكي ۽ 0 ٻيلا گهٽجي ,يا يا ختر ٿي 
ويا. (6) سمنڊ پائڻ لڳو. (7) پلن جو اچڻ گهڅو گهٽجي ويو. (8) سکرکان هيٺ 
پاڻي گهٽجڻ يا صاف بند ٿيڻڂ ڪري ٻيڙين جي چرپر (181081100!) ختم ٿي 
وٿي. (9) ڊيلٽا جي ختم ٿيڻ جو عمل شروع ٿي ويو. 

پنجاب تي اثر: ڀارت ڏانهن ٽن درياهن جي وڃڻ ڪري پنجاب پر انهن 
دريائن ۾ وهڪرا بند ٿي ويا. پر انهن کي چناب ۽ جهلم مان ڪٽيل پاڻي ڏيڻ لاءِ 
هينيان فنڊ مليا. 

گرانٽ: آسٽريليا: 7 ملين آسٽريلوي پائونڊ, ڪڪناڊا: 22 ملين ڪئنيڊين 
ڊالر. جرمتي: 126 ملين جرمن مارڪ نيوزيليند: 1 ملين نيوزيلينڊي پائونڊ. 
انگلستان: 21 ملين پائونڊ. آمريڪا: 177 ملين ڊالر. جڏهن ت آمريڪا طرفان 
ڏنل قرض: 150 ملين ڊالر. 

اهي سڀ پُسا پنجاب ۽ سرحد ۾ر خرج ٿيا. انهن پُسن مان هيٺيان ڪمر 
ٿيا: 

(1) رسول بيراج. (2) قادر آباد بيراج (3) نئي سنڌنائثي بيراج (4) 
چشما بيراج (5) رسول-قادر آباد لڻڪ ڪينال (6) قادر آباد- بلوڪي لنڪ 
ڪينال (7) بلوڪي- سليمانڪي لنڪ ڪينال (8) بي آر بي ڊي لنڪ ڪينال 
(9) ٽرمو- اسلام لنٽڪ ڪيتال (10) چشما- جهلم لنڪ ڪينال (11) تونسہ- 
پنجند لنڪ ڪينال (12) منگلا ڊيم (13) تربيلا ڊيمر۔ 

پنجاب کي پهتل فائدا: (1۱) نوان بيراج, لنڪ ڪينال ۽ ڊيم ٺهڻ 
ڪري وقتانتو پاڻي مل لڳ جڏهن ت اڳ مندائتو ۽ غير گهريل وقت پر پاڻي 
ملندو هو. (2) منگلا ڊيمر جي بجليءَ جي ڪري مئي پاڻيءَ جا ٿيوب ويل هلڅ 
لگا. جنهن ڪري سم ب ڪنٽرول ٿي وئي ۽ آباديءَ لاءِ ب پاڻي مليو. (3) تمام 
گهڻي رقر پنجاب ۾ر خرچ ٿي. جنهن ڪري آبپاشي ڪمن کان علاوه ڪيترا روڊ 
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۽ ڪالونيون ٺهيون ۽ ماڻهن کي روزگا مليو. 

سرحد صويو: هنن جو سڄو نهري نظام رمر اسٽيشن کان مٿي هجڻ 
ڪري ڪو نقصان ن ٿيو. سنڌوءَ تي چشما بيراج ٺهڻ ڪري 0]180) يعني چشما 
رائٽ بينڪ ڪينال کي پڪو منهن مليو. ساڳئي نموني پيهور ڪينال کي ب 
تربيلا ڊيم مان نسُون ۽ پڪو منهن مليو. سڀني کان وڏي ڳالھ ت هنن کي تربيلا 
مان رائلٽي ملي. جيڪا هر سال ڪروڙين رپيا ٿُي ٿي. 

بلوچستان صويو: بلوچستان کي پٽ فيڊر واھ مليو۔ 

هاڻي اچون ٿا پنجاب جي نئي اڀياس واري مطالبي تي. سنڌ طاس 
معاهدي کان پوءِ جڏهن صوبن وچ ۾ پاڻيءَ جي ورهاست جي تڪرارن کي نيبرن 
لاءِ ڪميشن ٺهيا ت پنجاب وارن تدڏهن راوي, ستلج ۽ جهلم تي ماحولياتي 
ضرورتن جو ذڪر ئي ن ڪيو, جڏهن ت 10 يا 11 ملين ايڪڙ فوٽن جو ذڪر 
هڪڙي روسي ايڪسپرٽ مسٽر ڪارپوف جي حوالي سان ملي ٿو. وري 1991ع 
واري ٺا ٿيڻ کان اڳ ڳالهين ٻولهين پر ب هنن ڪنهن ماحولياتي اڀياس جي 
گهرج جو سوال نہ اٿاريو پر اهو سوال سنڌ اٿاريو, جنهن ڪري پاڻي ٺاھ پر ستين 
شق انهيءَ لاءِ رکي وئي. پوءِ اهو سوال هينگر ڇو ٿو اٿاريو وڃي؟ 

حقيقت اها آهي ت هو ڪوئڙيءَ کان هيٺ ماحولياتي ۽ ڊيلٽائي گهرجن لاءِ 
پاڻي قومي پول مان نٿا ڏيڻ چاهين ۽ چاهين ٿا ت سنڌ اهو پاڻي پنهنجي حصي 
مان کڻي. اهوثي سبب آهي ت هنن ڪوئڙيءَ کان هيٺ گهرجن جو اڀياس 13 
سالن تاين نہ ٿيڻ ڏنو آهي, پر جڏهن ڏٺائون ت صدر پاڪستان ڪوئڙيءَ کان 
هيٺ 10 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻيءَ جو انگ مڃيو آهي. ت انهيءَ جو بندوبست اهو 
ڪيائون ت نين اڀياس جو مامرو کڙو ڪري ڇڏيائون, ت جيمُن سنڌ انهن نئي 
گهرجن لاءِ گهريل پاڻيءَ جو ٻڌي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهربل پاڻيءَ تان ئي هٿ 
کڻي وڃي. 

ڀلي هو اهي اڀياس ڪرائين, پر انهن اڀياسن جي 1991ع واري پاڻي ٺاھ 
مر ڪا گنجائش نن آهي. قانوني ۽ اخلاقي طرح ب انهيءَ جي ڪا اهميت ناهي پر 
جيڪڏهن طاقت جي زور تي انهيءَ اڀياس جي نتيجي ۾ر ڪوٽڙيء کان هيٺ 
مختلف. گهربمن لا پاڻي قومي پول مان ن ڏنو ويو. ت مستُلا گهٽجڻ يدران وير 
وڌندا ۽ انهيءَ جانتيجا سثان نڪرندا. 

(روزان ڪارسش: 29 جنوري 2004ع( 
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لاءِ گهريل پاڻي 


ڪنهن ب درياءَ کي جيڪو هڪ کان وڌيڪ ملڪن يا هڪ ٿي ملڪ جي هڪ 
کان وڌيڪ صوبن مان وهي ٿو, ان کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪڙو 
هيليون حصو (۱ 6801 )٣60#6ا)‏ ۽ ٻيو مٿيون حصو (( .)۱)(0]86٣ ٣680٣‏ مان 
مٿيون حصو درياهھ جي انهي ڊيگھ کي چوندس جتان درياھ جبلن ۽ ماٿرين مان 
لنگهي ٿو ۽ اُتي ڊيم ٺاهي سگهجن ٿا ۽ هيٺليون حصو انهيءَ ڊيگھ کي چوندس, 
جتي درياه ميداني علائقن مان لنگهي ٿو ۽ سمنڊ ۾ر ڇوڙ ڪري ٿو, يعني ڊيلٽا. 

تهذيبن درياھ جي ڪناري تي جنم ورتو آهي., ڇاڪاڻ جو ماڻهن کي هوا 
کان پوءِ ٻِسُي نمبرتي پيئُڻ جي پاڻي جي ضرورت هجي ٿي. جيڪا ضرورت درياھ 
مان فراهم ٿيندڙ پاڻيءَ مان ئي پوري ٿٿئٌي ٿي. قديم تهذيب سنڌو جي ڪناري 
موهن جي دڙي وٽ هئُي. مصر جي تهذيب نيل نديءَ جي ڪناري تي ترقي ورتي, 
جيڪا حضرت يوسف علي۔ السلامر ۽ حضرت موسي عليہ السلامر جي زماني ۾ر 
اوج تي هئي. ميسوپوٽميا جي تهذيب فرات ۽ دج ندين جي ڪناري ترقي 
ورتي. انهيءَ رماني ۾ درياهھ آزاد ۽ مست وهندا هئًا ۽ آباديون توڙي خوشحالي 
درياھ جي پاڻي سان وابست هيون. جتان درياھ رخ مٽائي ويندو هو, اهو علا تقو 
برياد ٿي ويندو هو, ۽ جتي درياھ نين علائقي ۾ وهڻ لڳندو هو. اتي خوشحالي 
۽ شادابي اچي ويندي هئي. 

جِييُن آباديون وڌنديون ويون, انساني ضرورتون ب وڌنديون ويون. پيُڻ 
لاء, ابپاشي لاءِ, ٻوڏن کي منهن ڏيڻ ۽ بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ درياهن سان هٿ 
چراند ڪئي وئي. اُنهن جي آزادي ۽ موج مستي ختر ڪئي وئي. ڊيمن. بيراجن 
۽ واھ ڪڍڻ سبب مٿين علائقن ۾ر پاڻي جو استعمال وڌندو ويو, ۽ هيٺين 
علائقن ۾ پاڻي جو وهڪرو گهٽبو ويو. هحکڙي اهڙي وچ واري حد آئي. جنهن 
سان مٿين ۽ هيٺين جون سڀُِي ضرورتون ٻو٫بون‏ ٿيون. انهيءَ حد تي ن مٿين کي 
ڪو نقصان هي ۽ نت هيٺين کي ڪا تڪايد.. اها هڪ بيلنس صورتحال هئي. 


ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻيءَ جو گهرجون 147 


انسان جي هوس جي ڪاحد ناهي. حديث شريف ۾ر آهي تہ: جيڪڏهن ماڻهو کي 
هڪڙي سون سان ڀريل ماٿري ڏني وڃي ت هو ٻي ماٿريءَ جي ب گهر ڪندو. چوندا 
آهن ت انسان جو پيٽ قبر جي مٽيءَ ئي ڀريندي. درياھ جي مٿين علائٽن واريون 
ڌريون ڊيمن. بيراجن ۽ واهن تي زور ڏينديون رهيون آهن, ۽ هيٺين علائڻن, 
خاص طرح ڊيلٽا جو پاڻي گهٽبو ويو ۽ اُتي غريت ۽ افلاس جا راڪاس گهمڻ 
لڳا. حياتي جيڪا پاڻي: سان مشروط آهي. سا مفلوج ٿي وئي ۽ ماڻهن جو 
جيمڻ جنجال ٿي ويو. انهيءَ جي ڀيٽ پر مٿيان علا قا سکيا ۽ خوشحال ٿيندا 
ويا. سنڌو درياھ جي پس منظر پر ٻڌائيندو هلان ت سال 1880ع کان 1890ع 
تائين سنڌو ۽ 150 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ايندو هو. جيڪو ڊيلٽا مان لنگهي 
سمنڊ ۾ ويندو هو. انهيءَ ۾ 400 ملين ٿن لٽ ايندي هئي, جنهن ڪري ڊيلٽا 
سمنڊ ۾ 25 ميلن تائين وڌي ويو. هوريان هوريان بيراج, ڊير ۽ واھ ٺهڻ ڪري 
5ع کان 1965ع تائين اهو پاڻي 80 ملين ايڪڙ فٽ ٿيو. 1966ع کان 
6ع تائين 46 ملين ايڪڑ فٽ ۽ 1977 کان 1998ع تائين 39 ملين ايڪڙ 
فٽ ۽ 1999ع کان 2005ع تائين 6.31 ملين ايڪڙ ٿي ويو. ساڳي نموني سان 
لٽ ب گهنٽجي ذري گهٽ ٻڙي ٿي وئي آهي. جنهن ڪري ڊيلٽا وڌڻ بدران سسي 
پيو ۽ سمنڊ زمين پائي پيو. پاڻي ۽ لٽ گهٽجڻ ڪري ڊيلٽا تي جيڪو اثر ٿيو 
آهي. انهيءَ جي دردناڪ تصوير سڪندر بروهي پنهنجي انگريزي ڪتاب (-060] 
60011٣011٣۱0100(‏ |16608| 00 010861! ۱16 80 06118 ا0 ً0 (٣808110٣0‏ 
۾ هيٺئين ريت ڏني آهي: 

4 سيڪڙو ماڻهو غربت جي لڪيرکان هيٺ هليا ويا آهن. 

* چوپايو مال مويشي 0 سيڪڙوگهٽجي ويو آهي. 

* سمنڊ 12,20.360 ايڪ ايراضي پائي ويو آهي. 

4 ڳوٺ پاڻي هيٺ اچي ويا آهن. 

4 هزار ماڻهو بي گهر ٿ, ويا آهن. 

4ع ۾ر 348688 مبٽرڪ ٽن مڇي مرندي هئي, جيڪا سال 
0ع ۾ رگهٽجي 64.400 ميٽرڪ ٿن رهجي وئي. 

4 0ع ۽ 1997ع جي عرصي پر نمر جا ٻيلا 40 سيڪڙر گهٽجي ويا 


آهن. 
سڄي دنيا خاص طرح آمريڪي درياغن جو, ڊيلٽا ۾ وهڪرا گھ”جڻ ڪري 
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اهو محسوس ڪيو ويو آهي ت اهو نظام جتادار ناهي ۽ ڊيلٽا کي زنده رکڻ لاءِ 
ڪجه وهڪري جي ضرورت آهي ۽ انهيءَ کي انگريزي ۾ ماحولياتي وهڪرو 
10۱0 آ0(6018٣001٣۱[1]‏ سڌڏيو وڃي ٿو. اهو يقيني بنائڻ لاءِ ت ماحوليات لاءِ 
ڪجه پاڻي کپي. مٿين علائقن پ۾ر ڊيم, بيراج ۽ واھ حساب ڪتاب سان ٺاهيا 
وڃن ٿا ت جييُن ڊيلٽا کي زنده رکڻ لاءِ گهربل پاڻي هر سال ملي سگهي. ورلڊ 
ڪميشن ان ڊيمس جي رپورٽ مطابق دنيا مر 29 ملڪ ماحولياتي وهڪرا هر 
سال دريائن پر ڇڏين ٿا ت جيُن هيٺين ۽ مٿين گهرجن ۾ر توازن قائم رکي 
سگهجي. دنيا پر 11 ملڪ انهيءَ وهڪري کي ڇڏڻ بابت سوچي رهيا آهن. 
اسپين بر انهيءَ مقصد لاءِ سالياني سراسري وهڪري جو 10 سيڪڙو ڇڏيو وڃي 
ٿو. آسٽريليا ۾ ٻ صوبائي حڪومتون 800 درياھ تي 21 سيڪڙو پاڻي ڇڌڻ 
تي راضي ٿي ويون آهن. اڳتي هلي 27 سيڪڙو تائين پاڻي ڇڏڻ لاءِ معاهدو 
ڪيو اٿن. 

هر هڪ درياھ جي ڊيلٽا جون ماحولياتيون گهرجون جدا جدا آهن. 
تنهنڪري هر هڪ لاءِ هڪ مقرر سيڪڙو رکڻ ڏکيو آهي. اهو هر هڪ درياھ لاءِ 
اڀياسن ۽ تجزين سان ٿئي معلوم ڪري سگهجي ٿو. اسان وٽ ب سنڌو تي اهو 
معلوم ڪرڻ جي ضرورت هئي ۽ پاڻي ٺاھ ۾ ستين هيٺين شق سنڌ وارن 
وجهرائي: 

”سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽري کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي ضرورت 
مڃي وئي. سنڌ چيو ت انهيءَ لاءِ گهٽ پر گهٽ 10 ملين ايڪڙ فٽ جي ضرورت 
هئي, جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو ويو ت ٻين اڀياسن مطابق اها 
ضرورت ڪٿي انهيءَ کان گهٽ هي ۽ ڪٿي انهيءَ کان مٿي. انهيءَ ڪري اهو 
فيصلو ڪيو ويو تہ انهن ضرورتن لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهٽ پر گهٽ پاڻي جو 
مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا وجن.” 

ٺاھ 1991ع پر ٿيو. پراهي اڀياس مول متن تي اعتراضن سبب 

2 سال ن ڪرايا ويا. مٿين جو چوڻ هو ت اڀياس رڳو ٣065[0ا٣0٣!‏ 668 يعني 
”سمنڊ جي پائڻ" تي ڪرايا وڃن, ڇاڪاڻ جو سنڌ انهيءَ لاءِ پاڻي گهريو هو. ڏاڍن 
مڙسن کي گهڻو سمجهايوسين ت ڀاثو جيڪو پڇاڙي ۾ فيصلو ٿيو آهي. انهيءَ 
مطابق اڀياس ڪرايو. گهڅي گهل کان پوءِ فيصلو اهو ٿيو ت ٻ اڀياس ڪوٽڙي 
کان هيٺ سمنڊ پاتڻ ۽ ماحولياتي ضرورتن لاءِ ۽ هڪ وڌيڪ اڀياس ملڪ ۾ ٻين 
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گهرجن لاءِ جهڙوڪ هندستان کي وڪرو ٿيل درياهن جي سڪل ٽڪرن لاءِ پاڻي 
جي گهرج. جهلم ۽ چناب جي ڇڏيل اڻ وهندڙ ٽڪرن لاءِ ڪرايو وڃي. اهي ٽي 
اڀياس گذريل سال سيپٽمبر ۾ شروع ڪرايا ويا آهن, جن جي عارضي رپورٽن تي 
هينگر تازو 17. 18 آگسٽ تي بحث مباحشو ٿيو. جنهن جو ڪجھ۔ حال احوال تازو 
ڪاوش ير ب ڇپيو. اهي اڀياس 23 سيپٽمبرتي مڪمل ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي, 
جنهن کان پوءِ انهن تي بحث ٿيندا ۽ 31 آڪٽوبر تي آخري رپورٽ (-86] 18 
1) ڏني ويندي. 

اڀياسن جا نتيجا اچڻ کان پوءِ خبر پوندي ت انڊس ڊيلٽا جي جياپي لاءِ 
گهڻو پاڻي کپي ۽ اهو سڄي سال ۾ ڪين ورهايو ويندو. جيڪڏهن اهي اڀياس 
صحيح ٿين ٿا ۽ اڀياس وارو پاڻي سنڌ کي ڏنو ويندو ت انڊس ڊيلٽا زندھ رهندي 
ن ت انهيءَ جو زوال هلندو رهندو ۽ هڪ ڏينهن اها ختر ٿي ويندي. 

(روزان ڪاوش: 22 - آگسٽ 2005ع) 
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ڪالا باغ ڊير, فني ڪاميٽي ۽ 
ڊاُون اسٽريم وارواڀياس! 


اي اين جي عباسي صاحب جي ڏنل رپورٽ اڃا عوام آڏو پڌري ن ٿي 
آهي ۽ حڪومتي ايوانن ۾ پٌي ڦري, جتي وفاقي حڪومت پاڻي ۽ بجلي جي 
ريٽائر ٿيل اسپيشل سيڪريٽري ۽ پنجاب جي اڳوڻي آبپاشي سيڪريٽري رياض 
احمد خان کي 4لک روپين جي ماهوار پيڪيج تي صلاحڪار مقرر ڪيو آهي ت 
جسُن ڊيم ٺاهڻ لاءِ راھ هموار ڪرڻ ۾ مدد ڏي. ياد رهي تہ 1994ع وارو تاريخي 
استعمال وارو ورهاست جو فيصلو مٿئين صاحب جي سيڪريٽري آبپاشي 
پنجاب جي زماني ۾ ٿيو هو. مان اڳي ب چيُي چڪو آهيان ت مون عباسي صاحب 
واري رپورٽ نہ ڏئي آهي. پر ٻ جوڙ ٻ برابر چار جي اصول مطابق خاطري سان 
چئي سگهان ٿو ت انهيءَ ۽ ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ جي سفارش ن ڪئًي وئي آهي. 
جيڪڏهن ائين هجي ها ت صدر صاحب ڪڏهوڪو ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ جو ٿي 
وي تي اعلان ڪري ڇڏي ها ۽ پاڻ عباسي صاحب کي ٿي وي تي آڻي رپورٽ جا 
تفصيل ٻڌائي ها. انهيءَ ڳاله کي رپورٽ پڌري ٿيڻ تائين اتي ڇڏي اچو ت هڪ 
ٻغځي مکي مسعفلي بابت ڄاڻ وئون. 
وفناقي حڪومت اجڪله ٽي اڀياس ڪرائي پئُي. ٻ ڪوٽڙي کان هيٺ 
سمنڊ پائڻ ۽ ماحولياتي گهرجن لاءِ ۽ هڪ ڪوئڙي کان مٿي سڄي پاڪستان 
جي ماحولياتي گهرجن بابت. انهن جا انگريزي نالا هي آهن. 
08(_1ا!” 
088٣0‏ آ0٣661ا‏ 066]60 ه6080806ا 6٣0 ٣٣6816٣‏ 8با 
16٣ 1109.‏ 668 7م0]06 
(پهريون اپياس: سمنڊ جي پاڻي کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙي بُراج کان هيٺ 
گهريل پاڻي وڃڻ بابت اڀياس) 
00(_2) 
060٣ 5618٣681 ا6618٣ ا08!(٣)806ه 16 800٣666‏ ه6080666ع )|6اه6» 


610٣٣16٣818 .. 


ڪوئڙي کان هيٺ پاڻيءَ جو گهرجون 151 

(ٻيو اڀياس: ماحولياتي خدشن کي منهن ڏيڻ بابت ڪوٽڙي بيراج کان 
هيٺ گهريل پاڻي ڇڏڻ بابت اڀياس.( 

50008_3 
195 ٣ناه)‏ ااڃ ام 661106٣٣6‏ آ۱6!۱]8٣]00٣۱1٣-]‏ 60 (08با5 
2 0 ا| ٣8لا٣56‏ ٣0ا‏ 0ع)6٣60‏ 816686 008100 ]61»ع٣ا)‏ 

(ٽيون اڀياس: چئني صوبن جي ماحولياتي خدشن کي منهن ڏيڻ لاءِ 
اڀياس (انهيءَ ۾ اڀياس پهريون ۽ ٻيو شامل ناهن). 

”مٿيان” جيڪو ڪجه سوچين ٿا. انهيءَ تي عمل ڪرڻ لاءِ هر سطح تي 
جاکوڙ ڪن ٿا. ڀلي انهيءَ ۽ِ ڪيترو ب وقت لڳي. 1991ع واري پاڻي ٺا ٿيڻ 
کان اڳ ۾ر ۽ ڳالهين دوران انهن ٻن ڳالهين تي زور پځي ڏنو. هڪڙو گريٽر ٿل 
ڪينال ۽ ٻيو ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ تي, پر اهي ڪامياب ٿي ن سگهيا. 16مارچ 
1ع تي سنڌ جي اڳواڻي وزير اعليٰ ڄامر صادق علي جي گذري واري جاءِ تي 
ٽن پنن واري پاڻيءَ جي معاهدي تي سڀني صوبن جي نماثندن جون صحيحون 
ٿيون ۽ 21 مارچ 1 ع تي گڏيل مفادن جي ڪاثئوئسل انهيءَ جي منظوري 
ڏني. جنهن کانپوءِ ان کي پاڻي ٺاھ جو درجو مليو. انهي ٺاھ پر ن گريٽر ٿل 
ڪينال جو ذڪر آهي. ن ڪالاباغ ڊيم جو. انهيءَ ٺاھ ۾ر صوبن جو خريف ۽ رييع 
جو ڪل پاڻي ڏنل آهي. سنڌ زور ڀريو هو ت اهو پاڻي ڏهاڪن ۾ر ورهايو وڃي. اهو 
انهيءَ وقت ڪرڻ ممڪن ن هو جو ٺاھ ڪرڻ جي جلدي هئي. تنهنڪري انهيءَ 
ٺاھ پر 14 شق انهيءَ مقصد لاءِ وڌي وئي. مٿيان پنهنجي واهن جي ڏهاڪي 
واري ورهاسٹ ٿ پيا ڏين. جو ٺاھ پ۾ر ن گريٽر ٿل ڪينال جو نالو آيو هي ہ 
ڪالاباغ ڊيمر جو, انهن اها ورهاست تمام دير سان ڏني ۽ انهيءَ ۾ ب هڪ نٿين 
واھ يعني گريٽر ٿل ڪينال جو نالو وجهي ڇڏيائون, جڏهن ت ڏهاڪي واري 
ورهاست ب انهي وقت موجود يا ٺهندڙ ڪينالن لاءِ هځي, ٻين سڀني صوبن رڳو 
پنهنجي موجود یا ٺهندڙ ڪينالن جا نالا وڌا هئا. سنڌ وارن لکت يراعتراض 
ڪيو, پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل 16 سيپٽمبر 1991ع تي انهيءَ جي 
منظوري ڏٿي ڇڏي. اهو ٻڌائيندو هلان ت انهيءَ ڏهاڪي واري ورهاست ۾ 
ڪنهن ب صوبي جي نماكندي جي صحيح ناهي ۽ انهيءَ ۾ ڪيترا انگ ڪٽتي 
لکيا ويا آهن. اهو ٿيو گريٽر ٿل ڪينال بابت, وري ڪالاباغ ڊير بابت هنن 
پنهنجو موقف گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي منٽس ۾ر هيٺين ريت ريڪارڊ 
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ڪاو 

”پاڻي ٺاھ هڪ جامع پيڪيج آهي ۽ ڪنهن ب هڪ شق کي اڪيلي سرن 
وٺڻ کپي. ڏهاڪي واري ورهاست تي انهيءَ وقت تائين عمل تن ٿيڻ کپي. 
جيستائين موجوده واهپي جو بچاءِنہ ڪجي ۽ مستتبل جي ذخيرن بابت فيصلو 
ن ڪجي. رييع ۽ آڳاٽي ۽ پاڇاٽي خريف جي ڪجه خاص وقتن ۾ موجوده 
واهپي ۾ر اضافو ڊير ٺاهڻ کان سواءِ ممڪن ن هو. انهيءَ کوٽ واري وقت ۾ 
هلندڙ ورهاست وارو طريقءِ ڪار هلا تٿڻ کپي.” 

ڊير ٺاهڻ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ سنڌ وارن هيٺين ستين شق وجهرائي. 

شق 7: سمنڊ جي پائڻ (٣6]0نا٣)٣ا‏ 868) کي روڪڻ لاءِ ڪوٿڙي کان 
هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي ضرورت مڃي وئي. سنڌ چيو ت, انهيءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 10 
ملين ايڪڙ فٽ پاڻي جي ضرورت هئي, جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو 
ويو ت ٻين اڀياسن مطابق اها ضرورت ڪٿي انهيءَ کان گهٽ هي ۽ ڪٿي انهيءَ 
کان مٿي هئي. انهيءَ ڪري اهو فيصلو ڪيو ويو ت سڀني ضرورتن لاءِ ڪوٽڙي 
کان هيٺ گهٽ ۾ر گهٽ پاڻي جو مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا وڃن. 

مٿين شق تي عمل ڪرڻ سان سنڌ کي گهريل پاڻي ڏيڻو پوي ها ۽ ڊيم ن 
ٺهي سگهي ها. تنهنڪري مول متن تي ڦڏو کڙو ڪري انهيءَ اڀياس يا اڀياسن 
کي روڪيو ويو. ڪنهن ب غيرجانبدار ماڻهو کان انهيءَ شق جي تشريح ڪرايو ت 
هو چوندو ت جيڪو فيصلو ٿيو. انهيءَ تي عمل ٿيڻ کپي. پر ڏاڍن مڙسن پنهنجو 
مطلب ڪڍيو ت سنڌ وارن سمنڊ جي پائكڻ !٣!٣)15[00((‏ 866) کي روڪڻ لاءِ پاڻي 
گهريو هو. تنهن ڪري اڀياس رڳو هڪڙي مول متي يعني (٣19]0ا٣۱1٣ا‏ 568) تي 
ٿيڻ کپي. انهيءَ ۾ ٻارنهن سال گذاري ڇڏيائون. ن ئي 10 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي 
ڏنائُون, ن ٿي اڀياس ڪرڻ ڏنائون, پر پاڻ خفہ طور مقامي ڪنسلٽنٽس کان سال 
7ع ۾ اڀياس ڪرايون, جن انهن جي مرضيءَ مطابق ڪل گهرج 2.82 ملين 
ايڪڙ فٽ ڪڍي جنهن ۾ر(15/00ا٣!۱۱‏ 568) لاءِ ٻڙي. تمر جي ٻيلن لاءِ ٻڙي. 
دريائي ٻيلن لاءِ 0.64. سمنڊ جي پاڻي کي ڇڊي ڪرڻ لاءِ 0.08, آبپاشي لاءِ 
1. پلي لاءِ 1.79 ۽ پيمُڻ لاءِ ٻڙي ٻڌاثٿي وئي. 

جڏهن پارلياماني ڪميٽي زور ڀريو ت اهي اڀياس ٿيڻ کچن ت نعُون منطق 
پيش ڪيائون تہ هندستان ڏي ويل ٽن درياهن ۽ جهلم ۽ چناب دريائن جي سڪل 
ٽڪرن ۾ ب ماحولياتي مسئلا پيدا ٿيا آهن. تنهن ڪري انهن لاءِ ب اڀياس ٿين 
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کپن. حالان ڪِ اهو معاملو هنن ڪڏهن ب اڳي ٿن اٿاريو هو, ڳالھ کي نبيرن لاءِ اهو 
فيصلو ڪيو ويو ت اهو اڀياس ب ڪيو وجي. انهيءَ ڪري هاڻي ٽئي اڀياس ٿين 
پيا. ڏاڍن مڙسن جي ڪوشش آهي ت (16[00ا٣٣ا‏ 668) لاءِ پاڻي ن نڪري. 
انهيءَ لاءِ مول متن جي مقصد واري شق کي خت ڪيو ويو آهي. پي سي ٿو ۾ 
هيٺين شق پيل هئي. 
۱01٣0۱11117 ( 66<-‏ 1016 ]1118 6! 16آ0]0[6601 116 :68 0]0[601 #(0لا! 
-6]88ه 66 ٣6606 10" 5668 06] 60# ا)6601٣أ 668٣٣806 ٣08‏ 680806 
.[08176 2_ 5100 80 1_ 51000 86 1608 15ا 
0809 668 060 ۱0 (1) 
٣66] 016] 60010068] 61600 016115.‏ ۱06 (2) 
پر جڏهن ڪنسلٽنس سان معاهدو ڪيو ويو ت مٿين شق انهن جي مول 
متن ۾ر شامل ن ڪئي وئي ت جين اڀياس 1٣151100‏ ]816 868 تي ڪرايو 
وڃي. مان هتي ٻنهي ڳالهين ۾ فرق سمجهايان ٿو. پهرين مان ٻين ڳالهين سان 
گڏ سمنڊ جو چڙهي اچڂڻ يا پاڻڻ مراد آهي, سمنڊ جي حد زمين ڏانهن وڌي اچڻ. 
اهو ٿي سبب آهي ت سمنڊ اٽڪل 12 لک ايڪڙ زمين پائي ويو آهي. يعني سمنڊ 
جي حد زمين ڏانهن وڌي رهي آهي. ٻىٌي ۾ر رڳو سمنڊ جو پاڻي جو درياھ جي 
خالي پيٽ ۾ مٿي چڙهي اچڻ ڪري زمين پر لوٹياٺ وڌڻ جو أثر ڏٺو ٿو وڃي. 
جڏهن انهيءَ اڀياس جي شروعات )1٣106]010((‏ رپورٽ تي بحث ٿيو هو, تڏهن 
اسان انهيءَ تي اعتراض ڪي بلڪ سڪندر بروهي ت انٽرنيٽ تان هيٺين 
تعريف لکت ۾ر ب ڏني هکي. 
-58 806))٣ا5 8٣05.‏ 6118 ]ا0 ٣1٣6100 ٣06815 6٣08[0٣‏ 568 
اا6 86 0٣000٣0 ٣616٣ 8016] 56511٣1٤‏ ,18]105 1801116 ً0 !۱ 
...0 8 1805 ]6 ((08110٣۱0٣أ‏ 
پر جڏهن آگسٽ ڀر عارضي (1116]6) رپورٽ تي بحث ٿيو ت اها ڳالھ 
وري ب ڇڏي ڏنائون, مون انهيءَ اتي اٿي بيهي اعتراض ڪيو جنهن تي انهيءَ 
کي آخري (11181) رپورٽ ۾ شامل ڪرڻ تي راضپو ٿيو. فائنل رپورٽ 23 
سيپٽمبر تي پيش ڪندا. مان سنڌ وارن کي انهيءَ جي اهميت ٻڌائڻ ٿو چاهيان. 
:يم ٺهڻ انهيءَ ڳاله تي مدار رکي ٿو ت ڪوٽڙي کان هيٺ گهڻو پاڻي کپي. اهو 
پاڻي گهٽ نڪري ت ڊير لاءِ واڌوپاڻي نڪري سگهي ٿو پر جيڪڏهن اهو وڌيڪ 
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نڪري ت ڊيم ٺهڻ جو جوازنٿو نڪري, عباسي صاحب جي رپورٽ ۾ اهو مقدار 
0 ملين ايڪٽ فٽ ورتو ويو هوندى ڇاڪاڻ جو سنڌ ايترو ئي گهريو هو ۽ صدر 
صاحب ب هڪ ٿي وي انٽرويو پر اهو ٿي انگ ٻڌايو هو پر جيڪڏهن اهو ٻڙي ٿو 
نڪري ۽ مٿيان رڳو اهو ڏيڻ جو ضد ڪن ٿا ت 10 ملين ايڪڙ فٽ مان ڊير ٺاهڻ 
جو جوازپيدا ڪري سگهجي ٿو. 

اسان کي ڏسڻ کپي ت ڪوٽڙي کان هيٺ ٿيندڙ ٻئي اڀياس صحيح نموني 
۾ ٿين ۽ جيڪا ڪوٽڙي کان هيٺ واريون ضرورتون آهن, جن ۾ر ڊيلٽا جون 
ضرورتون ب شامل آهن. سي پوريون ٿين ت جيمن سنڌو درياءُ زنده رهي سگهي. 
منهنجي خيال ۾ عباسي صاحب واري رپورٽ انهيءَ وقت تائين پڌري تن ڪندا. 
جيستائين ڪوٽٿڙي کان هيٺ پاڻيءَ جي گهرجن جو تعين نٿو ٿئي. اها ڪوشش 
ڪىٌي ويندي ت اهو پاڻي گهٽ کان گهٽ طٌْي ڪجي ت جيُن ڊير ٺاهڻ جو جواز 
پيدا ڪري سگهجي. 


(روزان ڪاوش 7 سيٽمبر2005ع) 
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ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ٿيندڙ 


اڀياس ۽ سنڌ جا جائزخدشا 


سنڌ واسين جي ڄاڻ ۾ر آهي ت وفاقي سرڪار وفاقي ٻوڏ ڪميشن جي 
معرفت ٻاهرين ملڪن جي ڪنسلٽنٽس کان ٽي اڀياس ڪرائي رهي آهي. جن 
مان ٻ پاڻي ٺاھ جي شق 7 مطابق ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ 
۽ ٻين ماحولياتي گهرجن لاءِ پاڻيءَ جي ضرورت معلومر ڪرڻ ۽ ٿيون سڄي 
پاڪستان ۾ ماحولياتي گهرجن لاءِ پاڻيءَ جي ضرورت معلوم ڪرڻ آهي. انهن 
اڀياسن جي جانج لاءِ عالمي سطح جا ٽي ماهر رکيا ويا آهن, جيئن انهن جي 
نظرداريءَ هيٺ اڀياس صحيح نموني ۾ هلن ۽ جيڪڏهن هيڏي هوڏي ٿڙن ت 
انهن کي صحيح رخ ٻڌائن. 

پهريون اڀياس جيڪو سمنڊ جي پاڻيءَ جي چڙهي اچڻ کي روڪڻ لاءِ 
آهي. اهو هڪ آمريڪي ڪمپني (ع118]2 81500/الا '(00100061با) کي ڏنل 
آهي. جنهن جي مدد لاءِ ب پاڪستاني ڪمپنيون ع4)2 ۽ ؟68:0ع1! آهن. ٻيو 
اڀياس جيڪو ڪوئڙيءَ کان هيٺ ٻين ماحولياتي گهرجن لاءِ پاڻيءَ جو متدار 
معلوم ڪرڻ لاءِ آهي. سو هڪ جرمن ڪمپني ( آ1811018٣]116٣ا 6٣‏ (06٣8]7ا‏ 
/(۱آ361708) (]300)) کي ڏنل آهي. جنهن سان پنج پاڪستاني ڪمپنيون مدد 
لاءِ آهن ۽ انهن پر سنڌ جي مهر علي شاھ جي ڪمپني ع4)2ع ب شامل آهي. 
ٽيون اڀياس سڄي پاڪستان جي ماحولياتي گهرجن لاءِ پاڻيءَ جو متدار معلوم 
ڪرڻ لاءِ آهي. اهو هڪ ڪمپني (.10] .4 4,0]2) کي ڏنل آهي, جنهن سان 
هالينڊ جي هڪ ٻاهرين ڪمپني ۽ هڪ پاڪستاني ڪمپني سهڪار ۾ آهن. 
عالمي ماهر جيڪي انهن اڀياسن جي جانچ لاءِ آهن, اُنهن مان هڪڙو 
ميڪسيڪو جو آهي. جنهن جو نالو (30108162) )٣6]18]100‏ آهي. ٻيو ڏکڻ 
آثريڪا جو آهي. جنهن جو نالو (8866600 5لا1!۱آآ) آهي ۽ ٿيون هالينڊ جو 
آهي. جنهن جو نالو (112لا!8801450) آهي. 

ڀياسن جو مدو هڪ سال آهي. جنهن ۾ر اڀياس ڪندڙ فرمن کي چار 
رپورٽون ڏيڅيون هيون. پهرين شروعاتي رپورٽ (!46]001] 166]16(0), بي 
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عارضي رپورٽ (46]00]1] .)1٣116]1٣(‏ ٿين ڪچي حتمي رپورٽ ( ا8!!]]۱8)] 
6)) ۽ پڇاڙيءَ ۾ حتمي رپورٽ (160061] [17(8]). پهرين ۽ ٻي رپورٽ تي 
اڳ ۾ بحث ٿي چڪا آهن. ٿين رپورٽ تي اسلام آباد ۾ 12 ۽ 13 آڪٽوبر تي 
وفاقي ٻوڏ ڪميشن جي چيگرمين آئي بي شيخ, جنهن جو تعلق سنڌ جي شهر 
شهدادڪوٽ سان آهي. تنهن جي صدارت هيٺ بحث ٿيا. انهيءَ گڏجاڻي ۾ 
پنجاب مان پنج ڄا شامل ٿيا يعني پنجاب جي آبپاشي کاتي جو صلاحڪار 
چوڌري مظهر علي. ٿي چيف انجنيگُر عبدالحفيظ گوندل, يونس انصاري, با 
علي ۽ پنجاب واٽر ڪائونسل جو حامد ملهي. ياد رهي ت هي اهو ساڳيو حامد 
ملهي آهي. جيڪو سنڌ خلاف ڪيترا ٿي اعتراض جوڳا بيان ڏگي چڪو آهي. 
نڌ مان آڀائن٫‏ يز سڪريٽري تات شنجا اعد ٿڀخن اڳرڻ نن 
قاضي عبدالمجيد, پاڻ 19009 
احمد مغل, ڊيلٽائي علائڻن بابت معاشي ماهر سڪندر بروهي ۽ مان شامل 
هُاسين. سرحد ۽ بلوچستان مان هڪڙو هڪڙو ماڻهو شامل ٿيو. انهن کان علاوه 
ڪيترن وفاقي ادارن جا ميمبر ۽ ارسا جو چيئُرمين شامل هو. 

پنجاب ڪيمپ جي حڪمت عملي اها هي ت سمنڊ پر ويندڙ پاڻيءَ مان 
ڊيم ٺاهي. نيون زمينون آباد ڪيون وڃن ۽ وڌندڙ آباديءَ لاءِ کاڌي خوراڪ جو 
بندوبست ڪيو وڃي. هاڻي ڊيلتا کي پاڻي ڏيڻ لاءِ ٺهيل ڊي, بيراج ۽ واھ ت 
ڪون ڊاهبا! ماڻهن جون ضرورتون -- ڏيڻ کان وڌيڪ اهم هيون. سنڌ 
ڪيمپ جي حڪمت عملي اها هي ت پهرين ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ٿيل نقصان کي 
روڪجي. ڊيلٽا کي زندھ رکجي يعني نين آبادين کي ترقي وٺرائڻ بدران ٿيندڙ 
نقصان کي روڪجي ۽ ٿيل نقصان جو ازالو ڪجي. پهرين اڀياس وارن ڪنسلٽنٽ 
ٻڌايو ت هنن رڳو سمنڊ جي پاڻيءَ جو درياھ جي پيٽ ۽ چڙهي اچڻ ۽ انهيءَ جي 
لوڻيائي اثرن بابت اڀياس ڪيو آهي, جو سمنڊ جو چڙهي اچڻ (-لا٣1٣آ‏ 5668 
اُنهن جي مول متن ۾ ڪونهي. اهو ٻڌائيندو هلان ت انهيءَ اڀياس جي 
[ا-). ۾ اهو شامل هو, پر جڏهن ڪتسلٽنٽس سان معاهدو ڪيو ويو ت اهو آکر 
ڄاڻي ٻجهي مول متن ۾ شامل نہ ڪيو ويو, جنهن تي سنڌ سرڪار اعتراض 
ڪيو آهي ۽ گڏجاڻيءَ ۾ ب اعتراض ڪيو ويو. اعتراض ٻڌو ت ويو, پر ان جي 
جواب ۾ ڪجه ب تن چيو ويو. يعني لفٽ ئي ن ڏناتون. عارضي رپورٽ ۾ 
شيرازي بندر تي بيراج ٺاهڂ جو چيو ويو هو. سنڌ سخت اعتراض ڪيو ت توهان 
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بيراج ٺاهڻ بدران پاڻيءَ جي گهرج ڪڍو. هن ميٽنگ ڀر اها ڳالھ مڃي وٿئي. ڇو 
ت بيراج ٺاهڻ ڪو سٺو متبادل ن هو ۽ سمنڊ جي چڙهڻ کي روڪڻ پاڻيءَ کي 
هيٺ ڇڌڻ سان ٿي ممڪن هو. وري هنن عارضي رپورٽ ۾ر ٽي وهڪرا ٻڌايا ها 
يعني سٺن وهڪرن وارن سالن پر 7 ملين ايڪڙ فٽ. سراسري سالن ۾ 5 ملين 
ايڪڙ فٽ ۽ سوڪهڙي وارن سالن ۾ر 3 ملين ايڪڙ فوٽ- اسان اعتراض ڪيو ت 
ڊيلٽا جي گهرج وهڪرن جي ڦيرگهير تي مدارنٿي رکي. تنهن ڪري اها گهرج ٽن 
بدران هڪ هجڻ کپي. اها ڳاله ب هنن مڃي. ڪنسلٽنٽس وڌيڪ ٻڌايو ت سمنڊ 
جي پاڻيءَ جو سجاول تائين چڙهي اچڻ ڪري ڀر وارين زرعي زمينن تي ڪو اثرن 
هو, جو زير زمين پاڻيءَ جو وهڪرو واهن کان درياھ ڏي هو. 

اڀياس ٻئي واري ڪنسلٽنٽس ٻڌايو ت هنن جي رپورٽ پر تمر جي ٻيلن 
لاءِ 15 ملين ايڪڙ فٽ وارو انگ غلط هو. اهو 15 بدران رڳو 5.4 ملين ايڪڙ فٽ 
هو. سڀني انهيءَ تي سخت اعتراض ڪيو ۽ ڪنسلٽنٽس کي پنهنجي رپورٽ 
ٻيهر ٺاهڻ لاءِ چيو ويو. اڀياس ٽين وارن ڪنسلٽنٽس ٻڌايو ت درياهن جا وهڪرا 
گهٽجڻ ڪري يا صنفا بند ٿيڻ ڪري انهن جي ڪج ٽڪرن ڀر خراب ماحولياتي 
اثر ٿيا آهن, جن لاءِ وڌيڪ پاڻي ڏيڻ جي گهرج آهي. وري ٿيوب ويل گهڻو هلڻ 
ڪري پاڻيءَ جي ليول تمامر هيٺ لهي وئي آهي ۽ ڪن علائقن پر پيسُڻ جي 
پاڻيءَ جو مسكلو ٿي ويو آهي. 

تنهي ڪنسلٽنٽس جي پريزنٽيشن ۽ بحث مباحفي کان پوءِ عالمي ماهرن 
سڄي صورتحال جو ه ٺين نموني جاگزو ورتو: 

(1) سكوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ هيٺين ڳالهين لاءِ ضروري آهي: 

= سامونڊي لوڻياٺ جو درياھ ۽ سامونڊي پٽيءَ ۾ چڙهي اچڻ کي روڪڻ. 

= سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ. 

- جتادارماحول. 

= مڇي. 

= سنڌ طاس مان لوڻياٺ ڪڍڻ. 

= درياھ جي ٻيلن, زراعت, پيمڻ جي پاڻي ۽ گدلاڻ کي روڪڻ. 

(2) سمنڊ جي پائڻ جا هيٺيان مك ڪارڻ آهن: 

= سنڌو درياه ۾ر لَٽ ج ور گهٽجڻ. 

= تم جي ٻيلڻ جي ايراضيءَ جو گهٽجڻ. 
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بند ٺهڻ ڪري ٻوڏ واري ايراضيءَ جو گهٽجڻ. 

= موسمي ڦيرگهير ڪري موسم جو انتها تي پهچڻ. 

(3) پهرين ڊيلٽا ۾ 40 ڪروڙ ٿن لٽ ساليانو ايندي هئّي, جنهن ڪري 
ھ ڊيلٽا هر سال 30 ميٽر وڌندو هو. تربيلا ڊيمر ٺهڻ کان پوءِ اها گهنجي اڍائي ڪروڙ 
ٽن رهجي وُي آهي. جنهن ڪري ڊيلتا جو وڌڻ بند ٿي ويو آهي ۽ سمنڊ جو پائڻ 
شروع ٿي ويو آهي. انهيءَ لاءِ وقفي وقفي سان وڏا وهڪرا ڇڏڻ ضروري آهن ت 
جيئن لٽ سامونِي ڪنا رن تي جمع ٿي سگهي. 

(4) تمر جي ٻيلن کي بچائڻ ضروري آهي. جو اهي ماحوليات يٰ توڙي 
اقتصادي ٻنهي نموني ضروري آهن. تمر جي ٻيلن. جي پٽتي سامونڊي ڪناري 
جي کاڌ کي روڪي ٿي. اسان:جي خيال ۾ ساموني ڪناري جي با ۽ تمر جي 
ٻيلن جو بڄاتن قومي ذميواري ٿيڻ کپي. مٿين ڳالهين کي نظر ۾ رکي. هنن ٻن 
نمونن مر ڪَوٽڙيءَ کان هيٺ پاتي ڏيڻ لاءِ چيو 

پهريون بنيادي وهڪرو: 0 7[ اتي سڄو 
سال 5000 ڪيوسڪ پاڻي پهچڻ کپي. گهٽ وهڪرن وارن سالن ۾ اهو مقدار 
ايتروگهٽايو وڃي. جيتري کوت هجي. 

ٻيو وقتاثتو وڏو وهڪرو: جن سالن ۾ر درياھ ۾ر وڌيڪ پاڻي هجي. ت 
جولاءِ, آگسٽ ۽ سيپٽمبر ۾ر وڏن وهڪرن جا (06865]) ڇڏيا وڃن, ت جيُن لٽ 
وارو پاڻي ڊيلٽا کي ملي. اهو پنجی سالس ۾ ڪل 25 ملين ايڪڙ فٽ هجڻ کپي. 
ڀلي هڪڙي سال ۾ 25 ملين ايڪز فت ڇڏيو وڃي يا پنجن سالن ۾ هر سال پنج 
ملين ايڪڙ فٽ ڇڏيو وڃي. ج ڪڏذهن سراسري ساليانو مقدار ڪڍيو وڃي. تڌ 


ڪل هيئينءَ ريت ٿيندو. 
بنيادي وهضرو 6 ملين ايڪڙ فٽ 
َ‫وقتائڻو وهڪرو 0 ملين ايڪڙ فٽ 
ڪل ساليانو سراسري 6 ملين ايڪڙ فٽ 


هُننٴ وڌيڪ ٻڌايو ت مٿين وهڪرن جا وڌيڪ تفصيل هو جلد پنهنجيءَ 
رپورٽ ۾ر ڏيندا. جيڪا ڪچي صورت ۾ 16 آڪٽوير تي پيش ڪي ويندي ۽ 
جنهن تي صوبن جا رايا معلوم ڪري, حتمي ريورٽ 31 آڪٽوير تي ڏني ويندي. 
جيستائين عالمي ماهر پنهنجي حتمي رپورٽ ڏين, اسان اهو ئي 
سمجهون ٿا ت هنن ساليانو 8.6 ملين ايڪڙ فٽ ڏنو آهي. اسان جو خيال آهي ت 
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مٿيون مقدار گهٽ آهي. اسان جي خيال ۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پنجاھ هزارن کان 
ٽي لک ڪي وسڪن جا ڊوزز ڇڏڻ کپن ۽ ڪل مقدار 15 ملين ايڪڑ فٽ هجڻ 
کپي. سنڌ سرڪار مٿيون رايو چيگرمين وفاقي ٻوڏ ڪميشن ۽ عالمي ماهرن کي 
موڪلي ڇڏيو آهي. ڏسون ت اڳتي ڇا ٿو ٿئي. 

(روزان ڪاوش: 22- آڪٽوبر 2005ع( 
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ڪوٽڙيءَ کان هيٺ رهندڙن 
کي ب جيڻڻ جو حق ڏيو! 


3 مي 2006ع انگريزي اخبار ڊان جي هڪ خبر مطابق ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ پيئُڻ لائق پاڻي ڪونهي. خبر مطابق سنڌ يونيورسٽيءَ جي ڊاڪٽر ايم 
وائي کهاوڙ چيو آهي ت, ڪونڙيءَ کان هيٺ وارو پاڻي انساني واهپي لاق 
ڪونهي. هن صاحب چيو ت ڪرٽڙيءَ کان هيٺ واري پاڻي جي ڪوالٽي تمام 
تڪڙي خراب ٿي وئي آهي ۽ حسين آباد ۽ لطيف آباد وارن پمپنگ اسٽيشنن تي 
ڪل نمڪيات (6ا681 60٣ا01650‏ اة700) ترتيب وار 986 ۽ 1212 پارٽ پر 
ملين (]ب!ا7٣)‏ واري ليول تي پهتو آهي. اها ليول عالمي صحت واري اداري 
(1410) واري رکيل ليول کان مٿي آهي, جيڪا 500 |ب(0|٣‏ آهي. انهيءَ جي 
بنياد تي انهيءَ ليول واري پاڻي کي انساني واهپي لاءِ نقصانڪار ڪرئي 
سگهجي ٿو. ان وڌيڪ چيو ت, هُن پنجن هنڌن يعني ڪوٽو ڙي بُراج, ڄامشوري 


حيدرآباد پل .نگ اسٽيشن 9 9-9 
لطيف آباد واري ورهاستي يا ا سٽيشن تان پاڻيءَ جا نموٽا ورتا. ڪوٽڙي 


بيراج تي نمڪيات جي ليول 212 1ع هئي, جيڪا عالمي صحت واري 
ادار.ِ جي 500 )!0 واري حد اندر هئي. 

مين خبر مان صاف ظاهر آهي ت ڪوٽڙي بيراج کان مٿّين پڀرنمڪيات 
جي ليول ٺيڪ آهي. پر هيٺ ٺيڪ ناهي ۽ جيڪڏهن ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ 
پاڻي ڇڏيو وڃي ت هيٺ ب نمڪيات جي ليول ٺيڪ ٿي سگهي ٿي. ۽ پوءِ اهو 
ڀا ٹي انساني واهپي لاءِ ڪر آڻي سگهجي ٿو. پوءِ ڪوٽڙيءَ بُراج کان هيٺ پاڻي 
ڇو نٿو ڇڏيو وڃي؟ ڇا اسان انهيءَ انتظار ۾ آهيون ت اهو پاڻي پي ڪج ماڻهو 
پيٽ جي خرابيءَ جي مرض ۾ مرن تہ پوءِ پاڻي ڇڏيون!؟ ياد ڏيارڻ لاءِ عرض هجي 
ت گذريل سال ڪيترائي ماڻهو حيدرآباد ۾ پيٽ جي بيماري سبب زندگيون 
وڃائي ويٺا هًُا, جنهن بيماريءَ جو سبب ب خراب پاڻي ٿي هو. هينگُر ب هيءَ ويا 
ميصل آباد پر هلي پڪي.۔ 

ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڌڻ وارو مسمُلو 1991ع واري پاڻي ٺاھ سان 
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ڳنڍيل آهي. مٿي نوان ڊير ۽ بُراج ٺهڻ ڪري ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ويندڙ پاڻي 
گهٽبو ويو ۽ وڌيڪ گهٽجڻ جو خطرو هو. انهيءَ ڪري سنڌ ڪوٽڙي کان هيٺ 
گهرجن لاءِ ۽ سمنڊ جي ڪاهي اچڻ (۱٣60لا٣)!‏ 568) کي روڪڻ لاءِ 10 ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي گهريو هو, جنهن جو مطلب هو ت هڪ لک ڪيوسڪ 50 ڏينهن 
هلي. پر ”مٿين" اها ڳاله نہ مڃي ۽ چيائون ت انهيءَ لاءِ وڌيڪ اڀياس ڪرايا 
وڃن. انهيءَ لاءِ پاڻي ٺاھ ۾ هڪ شق ڏني وئي, جنهن جو انگريزي متن هيٺلين 
ريت اهي ت: 
6000ع 666 ت! 6608]0806 ۱٣٣لا۱٣٣آ۱٣أ۱! ٣1660 )06] 66]18[٣‏ 7116 
61٣ 16 060661٣ 568 01٣06100 ٣٣858 ٣6000٣0] 260 . 810۱0٣۱ 060‏ 
٣88 0]8<-‏ 1]0]۱]ٿ ]ھايا!-10 ٣6865‏ اها 1٣۱8] !۱6 601100۱0٣‏ 600 اي 
16٣ 600166 |]00]68160 0606٣ / ۱607”‏ !6 10 ۱1!/ا,16061!]1 ا8 5560نا 
ا0 58 16٣‏ اا٣نا»؟‏ 1181 060آ!060 0٣66 .1! 685, 06٣6006٣6,‏ 
099095 ع99 [۱8٣٣۱!1]آ۱)٣! 1٣16‏ 160ا6)8]0ه 10 660 ا8ا٣06نا‏ 066 
.10 51668171 0097 
(سمنڊ جي پائڻ کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ جي ضرورت 
محڃي وٿي. سنڌ چيو ت انهيءَ لاءِ گهٽ ۾ر گهٽ 10 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي جي 
ضرورت هئي. جنهن تي تفصيلي بحث ٿيو. اهو ٻڌايو ويو ت ٻين اُڀياسن اک 
اها ضرورت ڪٿي انهيءَ گهر کان گهٽ هئي ۽ ڪٿي انهيءَ کان مٿي. انهيءَ 
ڪري اهو فيصلو ڪيو ويو تہ انهن ضرورتن لاءِ ڪوٽڙي کان هيٺ گهٽ پر گهٽ 
پاڻي جو مقدار مقرر ڪرڻ لاءِ وڌيحڪ اڀياس ڪرايا وڃن.( 
اهو ٺاھ 1991ع پر ٿيو. پراڀياس تيرنهن سالن تائين نہ ڪرايا ويا. ان جو 
سيب اُهو هو ت اڀياس جي مول متي تي اجايا اعتراض اُٿاريا ويا ت اهو رڳو هڪ 
مول متي يعني ”سمنڊ جي پائڻ" تي ڪرايا وڃن. گهڻو ئي سمجهايوسين 2 
انهيءَ شُی ۾ فيصلي وار, - راکي ڏسو. انهيءَ پر ڪٿي ب ”سمنڊ جي پائڻ” 
ڳالھ ناهي. انهيءَ ۾ِ 19605 جو اکر آهي. جيڪو آکر واحد بدران جمع جو ڏس 
ڏٿي ٿو. 18609 ۾ نہ رڳو ”سمنڊ جو پاكڻ", پر ٻيون گهرجون ب اچن ٿيون, جييُن 
مڇين لاءِ پاڻي., تمر جي ٻيلن لاءِ پاڻي, جهنگلي جيوت ۽ انسانن لاءِ پاڻي. بيلن 
لاءِ پاڻي. آباديءَ لاءِ پاڻي وغيره. نيٺ اڀياس ڪرائڻ تي سال 2004ع ۾ راضي 
ٿيا. اهو ب انهيءَ شرط تي ت ڪوٽڙيءَ کان هيٺ گهرجن لاءِ اڀياس سان گڏ 
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۽ درياهن جي پاڪستان ۾ بڄيل ٽڪرڻ ۽ ٻين گهرجن لاءِ ٿيون 
ڀياس ڪرايو وڃي. نيٺ ٿي اڀياس سال 2004ع ۾ر شروع ڪرايا ويا. پهريون 
8 ٣6ام6)ام‏ ه1 068806 ٣01ج|‏ 60]ه6ا ه6608]080 6٣0 ٣68616٣‏ 500 
816٣ 100.‏ يعني سمنڊ جي پاڻي کي روڪڻ لاءِ ڪوٽڙي کان هِيٺ 
گهريل پاڻي وڃڻ بابت اڀياس. ٻيو اڀياس 06۱0٣‏ 8608]08060ه )816 
05 [آ16(]8 01٣۱ 68]806 86 800٣656 6101٣0070‏ ا ٣68ا٣ا6‏ يعني 
ماحولياتي خدشن کي منهن ڏيڻ بابت ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ گهريل پاڻي ڇڏڻ 
بابت اڀياس. ٽين أڀياس جو عنوآن هو -600 ا8ا16]1 611٣0٣٣‏ 060 5000 
56 هء#* 80666 ٣01065 6«»60]001٣۱0‏ ٣0ا6)‏ ااه اه 6606 يعني 
مٿين ٻن اڀياسن کي ڇڏي چُني صوبن جي ماحولياتي خدشن کي منهن ڏيڻ لاءِ 
اڀياس. 
سنڌ سان گهڅو واسطو رکندڙ پهريان ٻ۾ اڀياس آهن. اچو ڏسون ت انهن جي 
اڀياس وارا ڪنسلٽنٽ ڇا ٿا چون؟ 
پهريون اڀياس 816٣ 101٣1516۱‏ 868 يعني سمنڊ جو پاڻي مٿي 
چڙهي اچڻ بابت آهي. ياد رهي ت ٺاھ ۾ سمنڊ جو پائڻ 1٣1٣60٣‏ 88 ,ارا 
آهن. اڀيايس وارن چيو ت سمنڊ جي پاڻي کي سمنڊ کان 35 ڪلوميٽر مي 
ڍنڍي يا شيرازي بندرتي روڪڻ جي ضرورت هئي, جنهن لاءِ سڄو سال ڏه هزار 
ڪيوسڪ پاڻي ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ڇڏڻ کپي. 
ٻيو اڀياس سڀني ماحولياتي ضرورتن بابت هو. سيپٽمبر 2005ع ۾ هنن 
مختلف گهرجن لاءِ هيٺيون مقدار ڪڍيو. 
<عام ٻيلن لاءِ 1105 ڪيوسڪ 
-تمر جي ٻيلن لاءِ 15 ملين ايڪڙ فوٽ 
=زراعت لاءِ 9.62 ملين ايڪڙ فوٽ 
-مڇين لاءِ 0.5 ملين ايڪڙ فوٽ 
-پاڻي ڇڊي ڪرڻ لاءِ 0.14 ملين ايڪ ڙفوٽ 
-پيمُڻ لاءِ 0.91 ملين ايڪڙ فوٽ 
مٿيان ڪنسلٽنٽ پوءِ تمر جي ٻيلن لاءِ 15 ملين ايڪڙ فوٽ واري انگ 
؛ کان ڦري ويا ت انهيءَ ۾ انهن کان غلطي ٿي هئي. انهن اڀياس ڪرڻ وارن مٿان 
عالمي شهرت وارا ڄاڻو ماڻهو ب رکي ويا. هنن ٻنهي اڀياسن جي ڪنسلٽنٽس 
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جون رپورٽون ڏسڻ کان پوءِ پنهنجي رپورٽ ڏني, جنهن جو تت هيٺين ريت آهي. 

بنيادي وهڪرو: ڪوٿڙي بيراج کان هيٺ سڄو سال 5000 ڪيوسڪ 
پاڻي ڇڏڻ کپي. 

وقتائتو وهڪرو: پنجن سالن ۾ ڪل 25 ملين ايڪڙ فوٽ سمنڊ ۾ وڃڻ 
گهرجي, چاهي اهو هڪڙي سال ۾ر وڃي یا وڌيڪ سالن پر. فرض ڪريو هٺڪڙي 
سال ۾ وڃي ٿو 10 ملين ايڪڙ فوٽ ت باقي چسُن سالن پر 15 ملين ايڪڙ فوٽ 
ضرور وڃڻ کپي. جيڪڏهن مٿين سفارش جو ساليانو مقدار ڪڍجي ت 5000 
ڪيوسڪ جا ٿين ٿا 3.6 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ 25 ملين ايڪڙ فوٽ 5 سالن جو 
سال پر ٿکي ٿو 5 ملين ايڪڙ فوٽ يعني ساليانو سراسري مقدار ٿيو 8.6 ملين 
ايڪ فوٽ. جڏهن ت سنڌ پاران ٺاهھ وقت گهريو ويو هو 10 ملين ايڪڑ فوٽ. 

ارسا وارن اڃا ناھ جي شُن 7 موجحب ڪوٽڙيءَ کان هيٺ وارين 

گهرجن لاءِ پاڻي نہ ڏنو آهي. پر جڏهن ب درياهن ڀر زراعت جي گهرجن کان مٿي 
پاڻي اچي ٿو. اهو هيٺ ڇڏيو وڃي ٿو. هن سال ارسا جي صلاحڪار ڪاميٽي 
آڳاٽي خريف لاءِ يعني اپريل کان 10 جون تائين ڪوٽڙيءَ جي گهرجن لاءِ 1.5 
ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي رکيو آهي. اڃا تاين ڪوٽڙيءَ کان هيٺ پاڻي ن ڇڏيو ويو 
آهي. 10 جون تائين اٽڪل 15 ڏينهن بچيا آهن. يعني 1.5 ملين ايڪڙ فوٽ 
پاڻي تڏهن پورو ٿيندي جڏهن باقي پندرنهن ڏينهن پر 5000 ڪيوسڪ روز پاڻي 


ڇڏيو وڃي. 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ نمڪيات وارو پاڻي ڇڊو ڪري 9 جي قابل 


بڻائي سگهجي ٿو. گرميؤن ۽ جهولا هلن ٿا پيا. نمڪيات وارو پاڻي پيسُڻ ڪري 
پيٽ جون بيماريون وڌي ماڻهن جي موت جو ڪارڻ ٿي سٽگهن ٿيون, ڇا اسان 
اهو قدم تڏهن کڅنداسين, جڏهن ماڻهو مرندا ۽ ويائي صورتحالهپيدا ٿيندي. . 
منهنجي سنڌ جي وزير اعليٰ ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم کي اپيل آهي ت 
هو وفاقي وزير پاڻي ۽ بجلي جي مدد سان ارسا کان 5000 ڪيوسڪ پاڻي 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ڇڏڻ جي تڪڙي بنيادن تي اجازت وٺي. پاڻي هيٺ ڇڏرائي 
ت جيُن ڪوٽڙيءَ کان هيٺ وارا ماڻهو ب زندھ رهي سگهن ۽ اهي ب پاڻ کي سنڌ 
(روزان ڪاوش: 27 - م٬ٌي‏ 2006ع( 
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انڊس ڊيلٽا جو جياپو ڪيسُن ممڪن آهي؟ 


ڳالھ ڪندا آهن ت هڪ الله وارو بزرگ ماڻهو ڪم کي ڪنهن بادشاھ وٽ 
ويندو هو, جيڪو سندس معتقد هو. يادشاه بزرگ جي ڪري ماڻهن جا ڪر 
ڪري ڇڏيندو هو. پر چاهيندو هو ت بزرگ سندس دربار پر نہ اچي, جو بادشاھ 
شرمندو ٿيندو هو ت اهڙي شان وارو بزرگ سندس درٻار پر ڇو ٿو اچي. هڪڙي 
ڀيري بادشاھ بزرگ کي عرض ڪيو ت, ”سائين اوهان مون وٽ اڳتي ن ايندا 
ڪيو, جو مان شرمندو ٿو ٿيان." بزرگ انجام ڪيو ت اڳتي هو بادشاھ وٽ ٿن 
ايند پر اڃا هڪڙو ڏينهن ٿي مس گذريو ت بزرگ وري ماڻهن جا ڪر کڻي 
بادشاھ جي درٻار ۾ پهتو. بادشاهھ پڇيو ت ”سائين اوهان انجام ڪيو هو ت 
اڳتي منهنجي درٻار ۽ تڪليف ن ڪندا پراڃا هڪڙو ڏينهن ٿي مس گذريو آهي 
ت اوهان وري اچي ويا آهيو.” بزرگ وراڻيو ت, ”جيستائين مظلوم مون وٽ ايندا 
رهندا ت مان خلق خدا جا ڏک سور ختم ڪرائڻ لاءِ اوهان وٽ اچڻ کان ڪين 
انڪار ڪري سگهان ٿو. منهنجي بزرگي پنهنجي جاءِ تي پر خلق خدا جا ڏک سور 
بزرگي کان وڌيڪ آهين." ' 

ڪجه اهڙي ئي حالت منهنجي هئي, جڏهن پاڪستان فشر فڦوڪ فورم 
جي چيئرمين سيد محمد علي شاھ مون کي کارو ڇاڻ ۾ پاڻي اچڂ جي خوشيءَ 
۾ انڊس ڊيلٽا جو جشن ملهائڻ واري تقريب ۾ جمعي 22 سيپٽمبر تي شامل 
ٿيڻ جو سڏ ڏنو, مان بزرگ ناهيان, هڪ دنيا دار ماڻهو آهيان, جيڪڏهن :نهن 
وڏي ماڻهو يا اعليٰ عملدار جي دعوت هجي ها ت يڪدم ها ڪري ڇڏيان ها. پر 
شاھ صاحب جي انهيءَ کارو ڇاڻ واري پري واري پروگرام تي مان سوچ ۾ر پكجي 
ويس ت ڪراچيءَ کان ايترو پري کارو ڇاڻ جهڙي هنڌ وڃي ڇا ڪندس. پر پوءِ اهو 
جذبيى ”طاقت وارن ۽ سرندي وارن جي دعوت تي هميش وڃبو آهي. ڇو تن مظلوم 
۽ ڏتڙيل جي دعوت ۾ر شريڪ ٿجي.“ مون تي غالب اچي ويو ۽ مان شاھ صاحب 
سان ها ڪري ڇڏي. 

تقريب جي حال احوال کان اڳ اچو ت پهرين ڊيلٽا ۽ انڊس ڊيلٽا بابت ڄاڻ 
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وٺون. 
ڊيلٽا ڇاکي چُجي ٿو: 
هڪڙي اردو واري شاعر چيو آهي ت: 
ون ڻا وت آلي ٿو مريون ڳا 
د٫ب!‏ )ول شش اتر مان ٣‏ 
درياءَ سمنڊ پر ڪرڻ کان اڳ ڇاڙن ۾ ورهائجي وجي ٿو. جيڪي درياءِ جي 
اڂ ورهايل وهڪري واري هنڌ کان پري وڃي سمنڊ ۾ ڪرن ٿيون. انهن ڇاڙن 
ڪري هڪڙي ٽڪنڊي شڪل ٺهي ٿي. جنهن کي ڊيلٽا چُجي ٿو. ڊيلٽا ڪين 
ٿي ٺهي؟ 
درياءِ جو وهڪرو پاڻيءَ سان گڏ لٽ ب آڻي ٿو سمنڊ ۽ ڪرڻ کان اڳ درياءِ 
جي رفتار جهڪي ٿي وڃي. هوريان هوريان درياءَ لٽ ڇڏي ٿو ۽ باقي سمنڊ ۾ 
ڪري ٿي. صدين جي وهڪري کان پوءِ اها ڪرندڙ لٽ سمنڊ ۾ر رستو ٺاهي ٿي ۽ 
ديلٽا جي ٺهڻ. ترقي وٺڻ ۽ وڌڻ جو عمل جاري رهي ٿو. 


سنڌو ڊيلٽا جو ٺهڻ: 


سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ جهٽڻ واري ايراضي اٽڪل ڏھ لک چورس ڪلو 
ميٽر آهي. انهيءَ جو پاڻي پاڻ سان تمامر گهڻي لٽ آڻيندو هو جنهن مان ڪجه 
رستي تي رڪجي ويندي هئي. ۽ گهڻي سمنڊ پر وڃي پوندي هئي. ڪنهن زماني 
۾ر سنڌو 40 ڪروڙ ٿن کن ساليانو کڻي ايندو هو. جيڪا سمنڊ پر پوندي هئي. ان 
ڪري ڊيلٽا جي ايراصي وڌندي ويندي هئي. ليمبرڪ مطابق سال 1873ع کان 
4ع تائين 250 چورس ڪلوميٽر نين زمين ۾ر سمنڊ پر ٺهي. سامونڊي 
ساحلن بابت قومي اداري 06681000٣80]‏ )ً6 151/۱16 ا6110(8ا وارا“ 
چون ٿا گذريل 5000 سالن پر انڊس ڊيلٽا سراسري طرح 4 کان 30 ميٽر هر سال 
وڌيو آهي. 


سنڌ ڊيلتا جىي بريادي: 


ڊيمن. پيراجن ۽ واهن نڪرڻ ڪري درياءَ جا وهڪرا گهٽجي ويا آهن, ۽ لٽ 
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اچڻ ذري گهٽ ختر ٿي وئي آهي. تنهنڪري نہ رڳو ڊيلٽا جو وڌڻ بند ٿي ويو 
آهي. بلڪ ڊهڻ جو ابتو نمونو شروع ٿي ويو آهي: يعني ڊيلٽا وڌڻ بدران سئي 
پيو. انهيءَ جا مکيہ سبب پاڻيءَ جو گهٽجڻ ۽ ڊيمن ۽ بيراجن تي لٽ جو رڪجڻ 
آهن. ڪنهن زماني ۾ 186 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ايندو هو. ۽ 40 ڪروڙ ٿن لٽ 
ايندي هئي. هاڻي سراسري پاڻي 35 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ لٽ سراسري 3 ٿنن کان 
ب گهٽ اچي ٿي. ڪجه سالن ۽ وري وهڪرو رڳو اٽڪل هڪ ملين ايڪڙ فٽ ۽ 
لٽ ذري گهٽ ٻڙي اچي ٿي. مٿين ڳالهين ڪري ڊيلٽا جي ماڻهن کي ۽ علا ئڻي 
۾ هيان نقصان ٿيا آهن. 

روزگار جا ذريعا ختم ٿيڻ ڪري 66 سيڪڙو ماڻهو غريت جي لڪي ر کان 
هيٺ هليا ويا آهن. 

چوپايو مال متاع 50 سيڪڙوگهنجي ويو آهي. 

سمنڊ اٽڪل 12 لک ايڪڙايراضي پائي ويو آهي. 

0 ڳوٺ پاڻي هيٺ اچي ويا آهن. 


0 هزار ماڻهر دريدرٿي ويا آهن. 
مڇي مرڻ جو تعدادگهٽجي ويو آهي. 
تمر جا ٻيلا گهٽجي ويا آهن. 
ڊيلٽا جو جياپو: 


هن سال گهٹيون برساتون پوڻ ڪري ڊيلٽا ۾ تمام سٺو پاڻي آيو آهي. 
پاڻيءَ سان انسانن ۽ جاندارن جو جياپو آهي. انهيءَ پاڻي اچڻ تي ڊيلٽا جا ماڻهو 
ڏاڍا خوش ٿيا آهن. انهيءَ خوشيءَ کي گڏجي ملهائڻ لاءِ فشر فوڪ فورم وارن 
كاروڇاڻ ۾ تقريب جو بندويست ڪيو. جنهن جو ڪج۔ مختصر احوال هيٺين 
ريت آهي. مان ب ٻين صحافين واري گاڏيءَ ۾ جيڪا ڪراچي پريس ڪلب وٽان 
هلي. چُين بجي شام ج و كاروڇاڻ پهتس, تقريب جو بندوبست ٻيٽ تي ڪيو ويو 
هو. جتي هوڙن تي چڙهي پنجين وڳي پهتاسون. هوڙن تي چڙهڻ جو منهنجو هي 
پهريون تجريو هي سج لٿي ڌاري ڊيلٽا جي عورتن ۽ مردن ڏيا ٻاري درياءَ ۾ گلن 
جي ورکا ڪئي. تنهن کان پوءِ تقريرون ٿيون, جنهن ۾ر مون ب حصو ورتو. جلسي ۾ 
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حصو وٺندڙ سڀني ماڻهن ۽ عورتن جا چهرا خوشيءَ کان ٻهڪي رهيا هئا. ٽيبلوز 
پيش ڪيا ويا. ۽ رات جو دير تائين راڳ جي محل هلي. مون کي واپس ڪراچي 
موٽڅو هو. تنهنڪري مان رات جو اٺين بجي روانو ٿي 12 وڳي گهر پهتس. اچڻ 
وڃڻ ۽ هوڙن جو سفر تمامر ٿاڪئيندڙ هو پر ڊيلٽا جي ماڻهن جي خوشي ۾ 
شريڪ ٿيڻ سان جيڪو سڪون مليو, انهيءَ جي ڀيٽ ۾ ٿڪ عارضي هو. جيڪو 
رات جو سمهڻ سان لهي ويو, پر سڪون ۽ خوشي اڃا باقي آهي. 
منهنجي دعا آهي ت سنڌوءِ ۾ هر سال ائين پاڻي ايندو رهي. جيئُن ھن 
سال آيو ۽ ڊيلٽا وارا هر سال خوش ٿين, جين هن سال خوش ٿيا آهن. آمين. 
(روزان ڪاوش 3 آڪٽومبر 2006ع؟ 
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انڊس ڊيلٽا بچاگڻ لاءِ 
پاڪستان فشر فوڪ فورم جي جدوجهد 


سنڌو درياءَ جي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪرڻ واري علائقي انڊس ڊيلتا ۾ گذريل 10 
سالن کان پاڻيءَ جي مسلسل کوٽ ۽ ان جي نتيجي ۾ر انڊس ڊيلٽا ۾ ٿيندڙ 
تباهين ماڻهن جي لڏ پلاڻ واري صورتحال کان پوءِ هڪ طرف حڪومتي سطح 
تي خانا پوريءَ تحت ڪارروائي ٿيندي رهي ت ٻئي طرف رڳو اخبارن ۽ مختلف 
ادارن طرفان سطحي تحقيقات ڪري ڪاغذ ڀريا پئي ويا. پر پاڪستان فشر فوڪ 
فورمر پنهنجي جنر ڏينهن کان وٺي انڊس ڊيلٽا جو ڪيس انتهائي مدلل طريقي 
۽ عوامي سطح تائين كڅڻ جون جيڪي ڪوششون ڪيون تنهنجا نتيجا مغبت 
نظر اچي رهيا آهن. پاڪستان فشر فوڪ فورمر عوامي سطح تي انڊس ڊيلٽا جي 
رڳو سڃاڻپ ڪرائي پر جذباتي, علمي ۽ تحقيقاتي بنيادن تي عوام ۾ شعور 
پيدا ڪري ڊيلٽا کي بچائڻ لاءِ ڀرپور مهم هلائي. ان کان علاوه حڪومتي ادارن,. 
ماهرن, اين جي آوز ۽ ٻين شخصيتن سان ملاقاتون ڪري کين ڊيلٽا جي حقيقي 
صورتحال کان آگاھ ڪيو ۽ اهڙو ماحول جوڙيو جو ن صرف ڊيلٽا جو عوامر اٿي 
کڙو ٿيو پر سڄي سنڌ جي سياسي ۽ سماجي ڌرين. اديبن ۽ ماهرن منظم انداز ۾ 
ڳالهائكڻ ۽ انڊس ڊيلٽا جو ڪيس وڙهڻ شروع ڪيو. 

پاڪستان فشر فوڪ فورمر انڊس ڊيلٽا جي مسمُلي تي سڀ کان پهريان 
ڊيلٽائي عوام ۾ سجاڳي آڻڻ, کين باشعور ڪرڻ, منظم ۽ متحد ڪري کين 
ڊيلٽا جي مڪمل ڄاڻ ڏيڻ ۽ ڪوٽڙي ڊائون اسٽريمر ۾ر پاڻي پهچاتڻ لاءِ باقاعده 
جدوجهد جي شروعات ڪئي. هونءَ ت پاڪستان فشر فوڪ فورمِ 1998ع کان 
باقاعدگي سان انڊس ڊيلٽا تي ڪم ڪري رهي آهي. پر 2004ع ۾ر عوامي سطح 
تي عملي طرح جدوجهدن جي شروعات ڪئٿي وئي. جنهن ۾ مڪلي کان ٺٽي 
پريس ڪلب تائين هزارين ماڻهن تي ٻڌل هڪ وڏي ريلي ڪڍي وئي, جنهن ۾ 
شريڪ عورتن, نندڙن ٻارن ۽ مردن ساحلي پٽيءَ جي آبادين کي بنيادي سهولتون 
ڏيڂ ۽ ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏي انڊس ڊيلٽا کي بچائڻ جا مطاليا ڪيا. ان 
ريلي کان پوءِ سنڌو درياءَ جي دوله درياءَ خان پل تي ڌرڻو هنيو ويو. جتي مظاهرو 
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ڪندڙ انڊس ڊيلٽا کي تباهيءَ کان بڄاثڻ لاءِ پاڻيءَ جي گهر ڪندا رهيا. 

ساڳي سال ۾ر ڪوٽڙي بيراج تي هزارين مهاڻن پاڪستان فشر فوڪ فورمر 
جي سڏ تي ڌرڻو هنيو ۽ حيدرآباد پريس ڪلب تائين وڏي ريلي ڪي حڪومت 
کان مطالبو ڪيو ت ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻ ٹي ڇڏي سنڌوءِ جي ڇوڙ واري علائغي 
کي تباهي کان بچايو وڃي. 

سال 2005ع پر 6 جنوزي تي آنڊس ڊڀلتاجي سقان تي ميڊيا ڪيمبين 
هلائي وئي, جنهن تحت ٺٽي جي صحافين کي ڪيٽي بندر ۽ كار رڇاڻ سميت 
ڊيلٽا جي مختلف علائقن جو دورو ڪرائي صورتحال جو اڀياس ڪرايو ويو. 

2 جنوي تي جيو ٽي وي تي انڊس ڊيلٽا جي مسئلي تي مذاڪرو ڪرايو 
ويو جنهن ۾ ماهرن کان علاوه پاڪستان فشر نوڪ فوربر جي مرڪزي چيئرمين 
محمد علي شاھ پڻ شرڪت ڪئي. 

1 مارچج تي پاڪستان 79007 انڊس ڊيلٽا جي. 
مسئلي تي همدرديون وڌائڻ ۽ مختلف صوبن ۽ ضلعن جي ماڻهن طرفان آواز 
اٿارڻ لاءِ لاهور ۽ اوڪاڙا سميت پنجاب جي مختلف علائقن جو دورو ڪيو. 

2 مارج تي ٺٽي ۾ سنڌو درياءَ جي ڪناري ورلڊ واٽر ڊي ملهائي اتي 
موجود سوين مهاڻن سنڌوءِ پر پاڻي ڇڏڻ ۽ ڊيلٽا کي آباد ڪرڻ جو مطالبو ڪيو. 

5 سيپٽمبر تي بدين پر انڊس ڊيلٽا جي مسثلي تي سيمينار ڪيو ويو 
جنهن ۾ ساحلي پٽيءَ جي ماڻهن کان سواءِ بدين جي ساڃه وند ڌرين وڏي 
پيماني تي شرڪت ڪري انڊس ڊيلٽا پر پاڻيَءَ جي اهميت تي ڳالهائيندي 
حڪومت تي زور ڀريو ت ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏي انڊس ڊيلٽا کي بچايو 
وڃڄي. 

13 آڪٽوبر تي ٺٽي پر انڊس ڊيلتا پاڻيَ جي گرٽ خلاف بک هڙتالن 
جو سلسلو شروع ڪيو ويو. 

6 آڪٽوبر تي انڊس ڊيلٽا جي سہورن علائقن تي ٻڌل معززين جو ئٽي 
پريس ڪلب ڀ۾ر راڄوڻي ڪٺ گهرائني حڪو مت کان مطالبو ڪيو ويو ت ڪوٽڙي 
کان هيٺ 35 ملين ايڪڑ فرٽ پاڻيٰ ڇڏي ڊيلٽاکي بڄايو وڃي ۽ بهخل نقصان جو 
ازالو ڪيو وڃي.: + هر 87 

3.نومبر تي ٺٽي ڀز انڊس ڊيلٽا پيپلز الائينس قار ڪرڻ جو اعلان 
ڪيو ويو. هن اجلاس ۾ر ڊيلٽا جي معززين. سياسي ۽ سماجي ڌرين. سي بي اوز 
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۽ اين جي اوز جي نمائندن وڏي تعداد ۾ِ شرڪت ڪئي. 
4 ڊسمب راتي ٺٽي ۾ر انڊس ڊيلتا جي مسحُلي تي سيمينار ڪيو «يو. 
جنهن ۾ علائقي جي ماڻهن وڏي تعداد ۾ شرڪت ڪئي. 
5 ڊسمبرتي انڊس ڊيلٽا جو ڪيس کڻي پاڪستان فشر فوڪ فورم جي 
0 ڄڅن تي ٻڌل وفد اسلام آباد پهتو. 

.2 ڊسمبرتي اسلام آباد جي هڪ هوٽل ۾ رٿيل ننڊس ڊيلٽا جي مسئلي 
تي ڪانفرنس ڪرڻ کان انتظاميا زبردستي روڪي ڇڏيو,. جنهن بعد احتجاج 
ڪندي هوٽل کان ٻاهر ڪانئرٽس ڪٿي وئي. ٍ ٍ 

9 ڊسمبرتي عالمي بينڪ ۽ ايشين ڊويلپمينٽ بينڪ جي آفيسن اڳيان 
وڏن منصوبن, جنهن ذريعي سنڌوءِ ۾ پاڻي روڪڻ جي سازش رٿي وي خلاف 
احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. 

سال 2006ع 2 9 سيپٽمبر تي پرڏيهي ماهر پيٽر بوس هارڊ انڊس ڊيلٽا 
جي معلومات لاءِ دورو ڪيو. جنهن کي پاڪستان --- فورمر جي اڳراڻن 
بريفنگ ڏني. 

2 سيپٽمبر تي سنڌوءِ واري ڇوڙ جي ٻيٽا كاروڇاڻ ۾ سنڌو درياءَ جي 
پاڻي پهچڻ جي خوشي پر جشن انڊس ڊيلٽا جي رنگا ”7 
جنهن ۾ سڄي سنڌ مان ماهرن, اديبن. شاعرن, سياسي ۽ سماجي اڳواڻن 
انڊس ڊيلٽا جي متاثرين وڏي تعداد ۾ شرڪت ڪئي. 

انڊس ڊيلتا پر پاڻيءَ جي کوٽ ۽ ڪوٽ ٽڙي کان هيٺ پاڻي پهچائڻ اج 
حڪومت تي دباءُ وجهڻ جو سلسلو جاري آهي. حڪومت جي ان موقف ڌ 
ڪوٿڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ پاڻيءَ جو زيان اهي کي پاڪستان فشر ڦوڪ فورم, 
: ماهرن ۽ ڊيلٽا جي ماڻهن مڪمل طور زد ڪندي ڪوت ٽڙي کان هيٺ پاڻي زيان ن پر 
ضرورت آهي تي زور ڀريو آهي,. ِ‫ 

پاڪستان فشر فوڪ فوربر جي سسلسل جدوجهد جي نتيجي ير ملڪ جي 
صدر جنرل پرويز مشرف پهريون يرو ان ڳاله جو اعتراف ڪيو آهي ت ڪوٽڙي 
کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ ضروري آهي. جنهن لاءِ ويچاريو وڃي پيو. ان سلسلي ۾ 
حڪومت معاملي پر دير ڪرڻ لاءِ تحقيقاتي اپياس ڪرڻ جو اڻ کٽ سلسلو 
شروع ڪري ڇڏيو آهي. اسين سمجهون ٿا ت جيڪڏهن سنڌ جا سمورا ساڃه وند 
. ار ۽ بااصول پاڻي ماهر ۽ سول سوسائتي جون تنظيمون پاڪستان 
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فشر فوڪ فورمر سان گَڏجي جدوجهد کي وڌيڪ مضبوط ڪنديون ت اهو ڏينهن 
پري ناهي جڏهن ن رڳو ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏيو ويندو پر ماضيءَ جو 
خوشحال ۽ سرسبز علاتقي انڊس ڊيلٽا اجڙڅ کان بڄي وري آباد ٿي ويندو. 
انڊس ڊيلٽا جي معززين جو راڄوڻي ڪٺ 

پاڪستان فشر فوڪ فورم جي ميزباني هيٺ 16 آڪٽوبر 2005ع پريس 
ڪلب ٺٽو ۾ ٿيو, جنهن ۾ر ڊيلٽا جي متاثر ماڻهن ۽ مختلف راڄن جي چڱن 
مڙسن جي گهرايل ڪٺ ۾ر وڏي تعداد مم شرڪت ڪئي. ڊيلٽا جي رهواسين جي 
.0 اڳواڻن کي سڀ کان اڳ پر پنهنجي ڊيلٽائي 

تن جو ڪيس رکڻ جي دعوت ڏني وي ۽ آخر پر آيل مهمانن کي ڳالهائڻ جو 

موقعو ڏنو ويو. سنڌ جي پاڻى ماهرن, دانشورن, اديبن, شاعرن, صحافين ۽ 
سڄاڻ حلقن توڙي سياسي ۽ سماجي تنظيمن جي اڳواڻن اڳيان ماضي جي ان 
شاهوڪار ماڳ ڊيلٽا جي علاثڻي سڄڻ واري جي نو جوان حنيف کارائي پنهنجي 
اندر جي دردن جو اظهار هن طرح ڪري ٿو ت حڪمران ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي 
ڇڏڻ زيان سڏي لکين ڊيلٽا واسين جي زخمن تي لوڻ ٻُرڪي ڇڏيو آهي. ڇا اهي 
لکين انساني زندگيون هن ملڪ جا شهري ناهن؟ هو چوي ٿو ت ڪوٽڙي کان هيٺ 
تازو پاڻي جي اچڻ سان ڊيلٽا جي مايوس ٿيل چهرن تي ٻيهر مرڪون آڻي ڇڏيون 
آهن. ملاحن ٻيڙين کي درياءَ جي سيئي پر لاهي ڇڏيو ۽ اهي ٻيهر پنهنجي ٻڄن 
جي پيٽ گذر ۾ مصروف ٿي ويا آهن تن جو حال پاڻي جي بند ٿيڻ تي ڪهڙو 
ٿيندو سوچجي ت سهي! 

كاروڇاڻ جو رهاڪو عبدالله مرگهر ٻڌائي ٿو ت ڊيلٽا جي علائقي پر پاڻي 
نہ اچڻ سبب ڪيٽي بندر ۽ كاروڇاڻ جون هزارين ايڪڙ زمينون تباهھ ٿي ويون 
آهن, ماڻهو پيحُڻ جي پاڻي جي ڦڙي لاءِ تڙپي رهيا آهن ۽ جيڪڏهن ڪو ماڻهو 
فوت ٿي وڃي ٿو ت ڊيلٽا واسي سمنڊ جو کارو پاڻي ڀري ميت کي ان مان غسل 
ڏين ٿا. هن چيو ت حڪمرانن پاران ڊيلٽا جو پاڻي بند ڪرڻ ۽ ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ 
جو اعلان ڪرڻ وارو عهد ناقابل برداشت آهي. جنهن لاءِ ڊيلٽا جي ماڻهن کي 
ميدان تي نڪرڻو پوندو. 

امير بخش جت چيو ت هو حڪمرانن کان سوال ڪري ٿو ت شاهوڪار ۽ 
خوشحال ڊيلٽا جا ماڻهو اڄ ڪنگال ۽ ويران ڇو آهن. هن جو چرڻ هو ت ڊيلٽا کي 
بچائڻ لاءِ راڄوڻي ڪميٽي ٺاهي جدوجهد هلائي وڃي. 
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شاھ بندر جي خان چانڊيو جو چوڻ هو ت راڄوڻي اتحاد ٺاهي ڊيلٽا جي 
ماڻهن جاكسيل حق كين ڏياريا وڃن. 

ڪيٽي بندر جي عارب ملاح جو چوڻ هو ت ديه باغ واري جتي اڳ ۾ 
باغن جا باغ هوندا هتًا ۽ هتي چانورن جا سئا فصل ٿيندا هئًا, اسين پئجاب کان 
اهو پڇون ٿا تہ ڊيلٽا جا سکيا ماڻهو ۽ انهن جون آباد زمينون اڄ ڇو ويران ۽ بنجر 
بٹيل آهن؟ 

ڪيٽي بندر جي محمد حسن چيو ت ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي بند ڪري 
اسان کي تڙپائي مارڻ جو طريقو بند ڪيو وڃي. سماجي ڪارڪن غلام مصطفيٰ 
زنسُور چيو ت اسان جي سياسي قيادتن ۽ چونڊيل نمائندن ڊيلٽا جي مسحُلي تي 
آوازنہ اٿاري ڊيلٽا جي لکين انساني زندگين سان ويساھ گهاتيون ڪيون آهن, 
جن جو ب احتساب ٿيڻ گهرجي. 

كاروڇاڻ جي سيد اسماعيل شاھ چيو ت حڪمران طبقو ان جو پاڻي بند 
ڪري رهيو آهي. جن سان هاڻ راڄوڻي پلاند ڪيو وڃي. ! 

ڪيٽي بندر جي ابراهيم گلڙي دانهون ڪندي چيو ت پنجاب وارا اسان 
جي پرامن احتجاجن ڏانهن ڪوب ڌيان نہ پيا ڏين, هاڻ حقن لاءِ مزاحمت ڪرڻي 
پوندي. 

ان موقعي تي مشتاق ملاح, وڏيرو الهڏنو چانڊي, عيسيٰ خان ممبراڻي, 
پير غلام علي شاه, عيسي خان پش حمزو ملاح, يونس ڳنڀي ال بخش ٽيمڙیى 
حسين پٽيل. علي محمد مانڌريو, ارشاد گندرو سميت ڪيترن ئي ماڻهن پنهنجا 
ويچار ونڊيا. 

راڄوڻي ڪٺ کي پاڪستان فشر فوڪ فورم جي مرڪزي چيُرمين محمد 
علي شاھ خطاب ڪندي چيو ت گذريل ڪجه ڏهاڪن ۾ر جڏهن سنڌو درياءَ تي 
ڊيم ۽ بُراج ٺهڻ شروع ڪيا ويا تہ سنڌ جو پوڇڙ وارو علائقو خاص طور تي ٺٽو ۽ 
بدين ضلعو سخت متاثر ٿيا آهن. هن چيو ت سرڪاري انگن اکرن موجب 20 لک 
ايڪڙ زرعي زمين سمنڊ جي کاري پاڻي جي ور چڙهي تباھ ٿي چڪي آهي. 
:هزارين ايڪڙن تي مشتمل تمر جا ٻيلا ختر ٿي ويا آهن, جنهن ڪري ماحولياتي 
گد لاڻ وڌي وي آهي. هن چيو ت پاڻي جي کوٽ جو بهانو بنائي ڪوٽڙي کان 
هيٺ پاڻي بند ڪيو ويو, اهو ڪٿان جو انصاف آهي . هن چيو ت ڪنهن زماني ۾ 
ڪيٽي بندر جي ميوٽسپل ڪميٽي ايڏي ت شاهوڪار هئي, جو ان ڪراچي جي 
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ميوٽيسپل ڪميٽي کي قرض ڏنٺو. پر اڄ اهو ڪيٽي بندر اجڙي ويو آهي. هن چيو 
.ند كاوڇاڅ ۽ شاھ بندرجون سرسبز۽ خوشحال زمينون جتي انبن ۽ 
ڪيلن جا وڏا باغ هوندا هكًا اهي ويران ۽ بنجر بڻجي چڪيون آهن ۽ لکين ماڻهو 

لڏپلاڻ ڪري ٻين علائقن ڏانهن هليا ويا آهن. هن چيو ت حڪمران چون ٿا ت 
ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ زيان آهي., ت ڊيلتا ۽ رهندڙ لکين انسان پاڪستان 
جا شهري ن آهن. هن چيو ت ڊيلٽا کي بچائڻ لاءِ گڏيل جدوجهد هلائڻ جي 
ضرورت آهي. 

سنڌ جي ناليواري پاڻي ماهر نذير ميمڻ خطاب ڪندي چيو ڌ مٿي رارا 
حڪمران ۽ پنجاب بي ايمان ۽ ڪمزور آهن. هن چيو ت ڊيلٽا صرف ٺٽي ۽ بدين 
جو نہ پر سنڌ جو تاريخي علائقو آهي. ان جو پاڻي بند ڪرڻ سنڌي قوم جو پاڻي 
بند ڪرڻ آهي. هن چيو ت اسان چُون ٿا ت ڊير ن ٺهڻ گهرجن, ڇاڪاڻ ت اهي 
سنڌ ان جي ڊيلٽا جي تباهي جا منصوبا آهن. سنڌو ۽ ڊيلٽا خر ٿي ويو ت پوءِ 
سنڌ ب نہ رهندي. هن چو ت 58 سالن کان وٺي ڳو پنجاب چوندو رهيو آهي ت 
ڊيمر ٺاهيا وڃن. جهن ت ٽن صوبن سدائين ڊيمن جي مخالفت ڪندا رهيا آهن. 
هن چيو ت پنجاب پنهنجا اڳ ۾ر کي درياءِ وڪڻي ڇڏيا ۽ 83ع واري دور پر منگلا 
۽ تربيلا ڊيمر ٺاهي سنڌ جي حصي جو پاڻي چوري ڪيو ويو, جنهن سبب سنڌ ۾ 
وارا بندي جو سلسلو شروع ڪيو ويو. هن چيو ت دنيا جا وياج خور ادارا ب وفان ۽ 
پنجاب جو ڪر پيا ڪن. هن چيو ت حڪومت جي جوڙيل هٿرادو فني ۽ 
پارلياماني ڪميٽيون ۽ انهن جي رپورٽ سنڌين کي قبول ن آهي. 

پاڻي بابت ذوالفقا هاليپوٽو چيو ت هاڻ دنيا ۽ اهو تصور سامهون اچي 
رهيو آهي ت پاڻي پيٽرول کان مهانگو ٿي ويندو. هن چيو ت پاڪستان جي 
حڪمران قانون ۽ آئين جي زبردستي لتاڙ ڪري اسان جي پاڻي تي ڌاڙا پيا هڻن. 
سنڌ جي ناليواري اديب ۽ محقق ڊاڪٽر محمد علي مانجهي خطاب ڪندي چيو 
ت اڄ جڏهن ڪوٽڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏيو ويو آهي ت ڄڻ زندگيون ۽ انهن جي 
حيات موٽي آٿي آهي. هن چيو ت سنڌ ڌرتي جي هزارين سالن جي تهذيب ۽ تاريخ 
جو جياپو سنڌو درياءَ تیى آهي, جيڪڏهن اهو ويران ٿي ويو ت سنڌ ۽ ان جي تاريخ 
ب ختمر ٿي ويندي. ٣‏ 5 سنڌ جا اديب, * اعر ۽ دانشور اهو چون ٿا ت 
ڪالاباغ ڊيم قبول ناهي. 

لاڙ جي مشهور شاعره آپا مرير مجيدي خطاب ڪندي چيو ت افئسوس 
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جهڙي ڳالهھ آهي ت اسان پنهنجي ڌرتيءَ تي اڄ ويڳاڻا ۽ بي وس بٹڅيل آهيون. 
هن چيو ت پاڻي ڇوڙ ڪرڻ قدرت جو قانون آهي ۽ حڪمران اسان سان قدرت جي 
ان قانون تي ب ناانصافي پيا ڪن. هن چيو ت روزگار کان پاڻي جو مسكلو اهر 
آهي. هن چيو ت وڏيرن پاڻي تي سودو ڪيو آهي. اهي قومي ڏوهاري آهن ۽ انهن 
جوگهيراءُ ڪيو وڃي. ڇ 

 . .‏ اڳو اي وير ۽ پ پ اڳواڻ ڊاڪٽر عبدالواحد 
سومرو خطاب ڪندي چيو ت پ پ درور پر اسان سامونڊي پٽي کي ترقي يافت 
بنائڻ لاءِ ڪيٽي بندر پراجيڪٽ جو منصوبو ڏيڻ جو اعلان ڪيو هو, پر اسان 
جي حڪومت کي وقت کان اڳ ٿي ختم ڪڻ سان اهو منصوبو ب ختمر ڪيو ويو. 
هن چيو تہ موجوده حڪومت ۾ر ويئنل ۽ چونڊيل اسيمبلي ميمبرن جو گهيراءُ 
ڪري کائن پڇيو وڃي ت آهي ععاہ باج ڊيم خلاف اسيمبلين ۾ ڇو نٿا 
ڳالهائين؟ 
ٻنهن ؽخداخت پاڪستار نن رڪ فڍررد اچ ڂ ين ندال ناه 
انڊس ڊيلٽا جي رهواسين جو پيپلز الائنس ٺاهڻ جو اعلان ڪندي چيو ت هو 
ڊيلٽا ۾ پاڻي تن ڇڏڻ خلاف 25 جنوري تي ڪراچي ۾ر ٺيڪيداري نظام ۽ 
ڪوٽئڙي کان هيٺ پاڻي نہ ڇڌڻ خلاف هڪ وڏي احتجاجي ريلي ڪڍي ويندي. 
نومبر پر ڊيلٽا جو ڪيس کي ٻاهرين ملڪن ۾ دانهون ڪنداسين. 25 نومبر تي 

ٺٽي پر ڊيلٽا جي متاثرن جي اسيمبلي گهرائي ويندي, جنهن پر سنڌ جي سڀني 
پاڻي ماهرن, سياسي پارٽين ۽ سڄاڻ ڌرين ى دعوتون ڏنيون وينديون. 15 
75907 اسلام آباد ۾ ڊيلٽا جي رهواسين طرفان مظاهرو ڪيو ويندو. جنوري 
۾ ورلڊ سوشل فورمر جي, موقعي تي دنيا بي ماڻهن اڳيان ڊيلٽا جو ڪيس رکيو 
ويندو. آخر پر ٺهراءُ پاس ڪيو ويو ت حڪومت پاران جوڙيل فني ۽ سروي 
ڪميٽيون ۽ انهن جي ربپورٽ کي مڪمل طورتي هي ڪٺ رد ڪري ٿو. ڪوٽڙي 
کان هيٺ 35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي مستقل بنيادن تي ڇڏي وڃي. ڊيلٽا ۾ پاڻي 
نت ڇڏڻ ڪري هيستائين ٿيل نقصان جو ازالو ڪيو وڃي. ٺٽي جي تاريخ ۾ 
پهريون ڪامياب ڪٺ بعد ماڻهن ۾ر اطمينان ۽ خوشي جي لهر پکڙجي وئي ۽ 
آٿندي جا سهڻا خواب اکين پر سجائي پنهنجي ماڳ موٽي ويا. جشن انڊس ڊيلٽا 
جي موقعي تي جاري ڪيل پڌرنامو. 
ڪوٽڙي بيراج کان غيٺ سنڌو درياءَ جي ڇوڙ واري علائتي انڊس ڊيلٽا ۾ 
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0 سالن کان پوءِ پاڻي اچڻ جي خوشيءَ پر ڊيلٽائي عوام سان گڏجي پاڪستان 
فشر فوڪ فورمر طرفان پاڻيءَ جيٰ آجيان ۽ سنڌو درياء کي ڀيٽا ڏيڻ لاءِ 22 
سيپٽمبر جمعي ڏينهن سنڌوءَ ڪناري كاروڇاڻ ٻيٽ ۾ رٿيل ”جشن انڊس ڊيلٽا" َ 
واري تقريب مر شريڪ ڊيلٽا جي رهواسين سميت ملڪ جي ساجه وند سياسي 
اڳواڻن, اين جي اوزنمائندن, اديبن. دانشورن, شاعرن, صحافين, مهاڻن, هارين, 
مزدورن. شاگردن ۽ عورتن سنڌو درياءَ ۽ پاڻي جي مسلسل کوٽ ۽ انڊس ڊيلٽا 
جي تباهي تي سخت احتجاج ڪندي جاري ڪيل پنهنجي گڏيل پڌرنامي پر چيو 
آهي تد ماضي جي شاهوڪار ۽ خوشحال انڊس ڊيلٽا واري علائثقي جو 
ماحولياتي ۽ معاشي نظام 1947ع کان گهڻو اڳ ان وقت تباھ ٿيڻ شروع ٿو 
جڏهن کان سنڌوءَ جي پاڻي کي روڪڻ لاءِ بند ٻڌا ويا ۽ بيراج تعمير ڪيا ويا. هن 
رقت اندازي موجب هر سال سنڌو درياءَ ۾ پاڻيءَ جو وهڪرو اٽڪل 150 اير اي 
ايف رهي ٿو تنهن مان ڊيلٽا لاءِ هڪ ملين پاڻي ب ن ڇڏيو ويو. اهڙيءَ هٿ چُراند 
سبب سنڌو درياءَ جي تازي پاڻيءَ جو أنڊس ڊيلٽا ۾ر قدرتي وهڪرو آهستي 
آهستي ٿي ختر ٿي ويو.ُ . 
جشن ۾ شريڪ اسان سمورا ماڻهو سمجهون ٿا د پاڻ ول 
کوٽ سبب ڊيلٽائي علائقي پر ڏينهون ڏينهن حالت خراب ٿي. ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ 6 لک 30 هزار 786 ايڪڙن تي مستمل سنڌوءَِ جي ڇوڙ واري علائقي 
انڊس ڊيلٽا جي 27 لک آبادي مان 5 لکن کان وڌيڪ ماڻهو بک ۽ بدحالي سبب 
لڏ پلاڻ ڪري ويا. هزارين ايڪڙن تي پکڙيل. تمر جا ٻيلا تباھ ٿيا. 22 لک ايڪڙ 
زمين سمنڊ ڳڙڪائي ڪلر ڪري ڇڏي. مال مويشي مري ويو, مڇي خاص طور 
”پلو" مڇي ختر ٿي وئي ۽ ڊيلٽا جي ماحوليات کي ڪاپاري ڌڪ لڳو. هڪڙو 
ڪارو ڏڪر ڊيلٽا کي ويڙهي ويو. اهڙي خطرناڪ صورتحال کان پوءِ ڊ حڪومت 
کي ڊيلتا ۽ اتان جي عوام جي تباهي تي ڪاب ڳڻتي ن ٿي. سنڌوءِ پر پاڻي ڇڏڻ 
بدران ا نکي زيان قرار ڏنو ويو. هٿ ٺوڪيون اسٽيڊي ڪرايون ويون ۽ مرضي 
مطابق انگن آکرن سان هٿ چراند ڪئي وئي. ڊيلٽا جو عوام, علائقي جا مهاڻا. 
هاري, سياسي ۽ ۽ سماجي تنظيمون سنڌوءَ ۾ پاڻي جي کوٽ. ڊيلٽا جي تباهي ۽ 
سنڌوءِ تي بند ٻڌڻ واري عمل خلاف مسلسل احتجاج ڪري وڏي واڪي چوندا 
رهيا آهن ت انڊس ڊيلتا پر ايندڙ پاڻي زيان نہ پر ضرورت آهي. پر حڪومت اڄ . 
سوڌو پاڻي نہ ڇڏڻ واري ضد تي قائم آهي. 
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تازو جَڏهن برساتون پيون آهن ۽ سنڌوءَ جي مٿين علائقي ۾ ٻوڏ آئي 
آهي. تڏهن حڪومت ڪالا باغ ڊير سميت ٻين بندن جي تعمير لاءِ ٻوڌ جي 
پروپيكنڊا ڪرڻ لاءِ خاص رٿابندي تحت گذريل 0 سالن جي وٿيءَ کان پوءِ 
ڪرٽئڙي کان هيٺ پاڻي ڇڏڻ تي مجبور ٿي, تڏهن سنڌوءَِ =- 
پاڻيءَ سان ڀريو آهي. ڊيلٽا جون زمينون سايون ٿيون آهن, سالن کان بک 
بيروزگاري, بيماري ۽ لڏ پلاڻ جو عذاب سهندڙ ڊيلٽا جي ماڻهن جي چهرن ٣‏ 
مُرڪون موٽي آيون آهن ۽ هنن خوشي وچان گلي ملي هڪٻئي کي مبارڪون 
ڏنيون آهن. اهڙي موقعي تي حڪومت ڊيلٽا لاءِ پاڻيءَ جي ضرورت کي پورو 
ڪرڻ ۽ مسُلن کي حل ڪرڻ بدران اها واويلا ڪٿي آهي ت پاڻي سمنڊ ۾ر زيان 
ٿي رهيو آهي. ڊيلٽا جي 27 لک انسانن سميت سڄي سنڌ جا ماڻهو حڪومت 
جي ان منطق ۽ فلسفي تي حيران ن آهن ۽ احتجاج ڪري رهيا آهن. هن پڌرنامي 
ذريعي اڄوڪي جشن ۾ شريڪ سڀ ڌريون ڊيلٽا پر پاڻي اچڻ کي زيان قرار ڏيڻ 
واري حڪومت ً‫جي ان موقف کي مڪمل رد ڪندي ان پاڻيءَ کي ڊيلتا جي 
ضرورت قرار ڏيون ٿا ۽ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ مستقل بنيادن تي ساليانو گهريل 35 
لک ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏڻ جو مطالبو ڪريون ٿا. +٣‏ اسان سمورا ماڻهون 
ڊيلٽا جي گهربل پاڻيءَ لاءِ قومي سطح تي قانوني. اخلاقي, انساني. آئيني ۽ 
جمهوري پرامن جدوجهد هلا ئڻ ۽ جڏهن ب ڊيلٽا پر پاڻي پهچندو تڏهن ان پاڻيءَ 
کي ڊيلتا جي ضرورت قرار ڏيندي سنڌوءِ کي ڀيٽا ۽ پاڻيءَ جي آجيان لاءِ جشن 
ملهاثڂ جو اعلان ڪريون ٿا. 7 هن جشن ۾ر شريڪ سمورا ماڻهو ڊيلٽا جي 
تباهيءَ کي هٿرادو سمجهندي ان تباهي لاءِ حڪمرانن کي ڎميوار قرار ڏين ٿا. 
جن جي لا پرواهي, عدم دلچسپي ۽ مخصوص مثفادن جي ڪري ڊيلٽا جو علاثڻو 
تباهي جي ڪنڌيء پهتو آهي, ماڻهن لڌپلاڻ ڪٿي آهي زراعت ۽ ماحول تباھ 
ٿيو آهي. اسان يڪراءِ حڪومت کان مطالبو ٿا ڪريون ت ڊيلٽا ۽ آيل تباهيءَ جي 
اڻ ..... ڪرائي ڊيلٽا جن ٻيهر بحالي لاءِ گهريل وڌيڪ پاڻي ڏنو وڃي ۽ 
تين ٿيل نقصانن جو ڪاٿو لڳائي .*اثر ماڻهن کي معاوضو ڏنو وڃي. 7 
: اسان ””-- مطالبون ڪريون ٿا تہ سنڌوءِ جو پاڻي روڪڻ لاءِ ڪالاباغ 
ڊيم سميت ڪوب ڊيم يا بيراج تعمير نہ ڪيو وڃي. 7٣‏ جشن ۾ر شريڪ اسان 
سمورا سياسي, سماجي اڳواڻ ۽ ڊيلٽا جا ماڻو مطالبو ٿا ڪريون تہ جهڙي ريت 
سنڌوءِ تي تعمير ڪيل بندن ۽ بيراجن تي آباد ماڻهن کي متاثرين قرار ڏنو ويو 


تهڙيءَ ريت پاڻي روڪڻ ڪري تباھ ٿيندڙ ڊيلٽا واسين کي پڻ متاثرين قرار ڏئي 
سندن قانوني. اخلاقي. مالي ۽ آئيني مدد ڪئي وجي. 
(پاڪستان فشرفوڪ فورم) 
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جشن انڊس ڊيلتا جي تقريب 


پاڪستان فشر فوڪ فورم طرفان 22 سيپٽمبر 2006ع تي كاروڇاڻ پر 
جشن ملهايو پيو ويو ۽ هن جشن ۾ هيڏي ساري تعداد پر ڊيلٽائي ماڻهن سان گڏ 
سنڌ جون اهي سڄاڻ ڌريون, سياسي, سماجي اڳراڻ, اديب, شاعر ۽ سنڌ جي 
پاڻي وار يحق لاءِ انگن اکرن ۽ وزنائتن دليلن سان جنگ وڙهندڙ پاڻي ۾ اهر 
صحافي توڙي ٻاهرين ملڪن جي مهمانن پڻ شرڪت ڪئي. 

جشن انڊس ڊيلٽا پر جتي سنڌ جا سياسي. سماجي, علمي ۽ ادبي 
تنظيمن جا اڳواڻ آيل هئًا اتي ڪراچي. حيدرآباد, ٺٽو. جاتي, ڳاڙهو, ميرپور 
ساڪرو, گهار, گجو, مڪلي. چوهڙ جمالي ۽ سجاول پريس ڪلبن سان تعلق 
رکندڙ اليڪٽرانڪ توڙي پرنٽ ميڊيا جي صحافين جي پڻ هڪ جهلڪ ڏسڻ ۾ 
اچي رهي هئي. 

سڀ کان پهرين پاڪستان فشر فوڪ فورمر جي ڪلچر گروپ ٽيبلوز پيش 
ڪيا. جنهن ۾ سوين ماهيگير عورتن هٿن ۾ ڏيئا ٻاري ۽ گل کڻي سنڌ جي 
خوشحاليءَ لاءِ کيس ڀيٽا ڏيڻ لاءِ پنهنجي پيرن جي قدمن کي اڳتي وڌايو. محمد 
علي شاھ, حاجي شنيع محمد ڄاموٽ, قادر رانٽو. ادريس راجپوت, آپا مريمر 
مجيد, طاهره علي شاھ, عزيز جعفراڻي, رسول بخش تميمي. منصور ٿلهو, يار 
محمد جلالاڻي ۽ ٻين سنڌوء جي ڪناري تي بيهي ڏيئن کي سنڌوء پر آرپيو. 
جڏهن ت ماهيگير عورتن گلن سان سنڌوء کي ڀيٽا ڏني ۽ سنڌو توڙي ڊيلٽا جي 
خوشحالي ۽ سلامتي لاءِ اجتماعي طور تي دعائون گهرڻ بعد مٺايون پڻ 
ورهايون. جنهن بعد سمورا مهمان ۽ ماهيگير پنڊال پر پهتا. 

سامي ميمڻ ڪارروائي کي اڳتي وڌائيندي پاڪستان فشر فوڪ فورم 
ضلعي ٽي جي صدر گلاب شاھ کي آيل مهمانن جي آجيان لاءِ اسٽيج تي 
گهرايو. جنهن سڀني ايندڙ مهمانن کي ڀليڪار چيو. اهڙي طرح پاڪستان فشر 
فوڪ فورم جي چيگرمين محمد علي شاھ کي ڊيلٽائي علائڻي مر پائي ن ڇڏڻ 
سبب ٿيل نقصانن بابت بريفنگ ڏيڻ لاءِ گهرايو ويو. 
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اُن موقعي تي محمد علي شاھ خطاب ڪندي چيو ت سنڌ جو ڊيلتا دنيا 
جو ڇهون نمبر وڏو ڊيلٽا آهي. هن ڊيلٽا کي ٺاهڻ ۾ سنڌو درياءَ جو وڏو ڪردار 
آهي, جنهن کي هاڻي تباھ ڪرڻ جي ساز ڪي وئي آهي. هن چيو ت حڪمران 
چون ٿا ت سمنڊ پر ويندڙ پاڻي زيان آهي. پر اسين اهو ثابت ڪنداسين ت سمنڊ ۾ 
پاڻي ڇڏڻ زيان ن پر ضرورت آهي. هن چيو ت پاڻي جي ن اچڻ ڪري هي سرسبز 
علائتو ويران ٿي ويو آهي خود کاروڇاڻ شهر جتان چانورن جا جهاز ڀرجي ويندا 
هئا, اڄ اتان جا ماڻهو ملي ماڻي جي ڦڙيءَ لا سڪي رهيا آهن. هتان هزارين 
خائدان لڌ پلاڻ ڪري ٻين علائقن ڏانهن هليا ويا آهن. اسان جي تاريخي شهر 
ڪيٽي بندر, كاروڇاڻ ۽ شاهبندر اجڙي ويران ٿي ويا آهن. هن چيو ت هن سڄي 
تباهي جا ذميوار اسان جا رياستي ادارا آهن. هن چيو ت سرڪار پاران ڪرايل 
سروي پر 35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي پر ان تي 
عمل ن ٿي سگهيو آهي. هن مطالبو ڪندي چيو ت ڪوٽڙي کان هيٺ سنڌو درياءَ 
۾ر پاڻي نہ ڇَڏڻ ڪري "يل تباهي جي حڪمت ذميواري قبول ڪندي لڏي ويل 
ماڻهن جي ٻيهر بحالي لاءِ انڊس ڊويلپمينٽ پيڪيج جو اعلان ڪيو وڃي. 

ان موقعي تي سنڌ جي ناليواري پاڻي ماه ادريس راجپوت خطاب ڪندي 
چيو ت سنڌ جي خوشحالي جو دارومدار سنڌو درياءَ جي پاڻي تي آهي. هن چيو ت 
گذريل 10 سالن کان سنڌوَ کي سُڪايو ويو, جنهن سبب سنڌ جي معيشت کي 
ڪاپاري ڌڪ لڳو آهي. هن چيو ت اسين اهو نٿا چُون تہ ڊيم ن ٺاهجن, پر اهو 
ضررر چتُون ٿا ت پاڻي تي پهرين انهن جو حق آهي, جيڪي استعمال ڪن ٿا. هن 
چيو ت سنڌ کي ڄاڻي واڻي پاڻي کان محروم رکيو ويو آهي. هن چيو ت هن سال 
پاڻي جي تمامم گهڻي کوٽ هئي, پربرساتن سبب اها کوٽ ختر ٿي وئي. هن چيو 
ت سنڌ کي قرياني جو ٻڪرو نن بڅايو وڃي. سنڌ جي ڊيلٽا کي پاڻي جي ضرورت 
آهي, جيڪڏهن پاڻي نہ ڏنو ويو تت هي خوبصورت ڊيلٽا تباهھ ٿي ويندو. هن چيو ت 
ڊيلٽائي علائڻي ۾ اچي اهو محسوس ڪيو ت هتي وڏي تباهي آيل آهي. 

ان موقعي تي عوام تحريڪ جي مرڪزي اڳراڻ عبدالتادر رانٽو خطاب 
ڪندي چيو ت جڏهن سنڌوِ تي بيراج يا ڊير ٺهيل ن هئًا ت پوري سنڌ خوشحال 
هوندي هئٌي ۽ ڪچي جا ٻيلا سرسبز هوندا همًا پر ڊيمر ۽ بيراج ٺهڻ کان پوءِ سنڌو 
درياءَ جو پاڻي بند ڪيو ويو آهي. هن چيو ت سنڌ وفاق کي 0 سيڪڙو روينيو جي 
مد ۾ر ڏئي ٿي. پر موٽ پر سنڌ کي ڪجه ب نٿو ملي. هن چيو ت هن سال ٿورو 
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پاڻي سنڌو پر آيو آهي تہ حڪمرانن ٻوڏ جي واويلا مڄائي ڇڏي آهي. هن چيو ت 
اهڙا واويلا ڪري ڊيمن لاءِ جواز پيدا ڪرڻ جي ناڪامر ڪوشش ڪئي پئُي وڃي. 
پراسين سنڌ جا ماڻهو ان سازش کي ڪڏهن ب ڪامياب ٿيڻ ن ڏينداسين. 

ٺٽي جي ناليواري محقق ۽ اديب عزيز جعفراڻي خطاب ڪندي چيو ت سنڌ 
جو ٫ي‏ ڊيلٽا ماضيءَ جو تمام امير ۽ خوشحال علائڻو هوندو هو. هتي جو ڪوبہ 
ماڎُهو غريب يا ڪنگال ن هوندو هو, پرهن وقت هن ڊيلٽائي علائقي ۾ر ويراني ۽ 
برباديءَ کان سواءِ ڪجه ب ناهي رهيو. هن چيو ت پاڻي ڊيلٽا جي ضرورت آهي, 
ببيڪڏهن ان ضرورت کي پورو ن ڪيو ويو ت سنڌ جو هي شاندار ڊيلٽا ختر ٿي 
ويندو. 


ان موقعي تي ناليواري اديب رسول بخش تميمي خطاب ڪندي چيو ڌ 
ڊيلٽا جي علائقن پر پاڻي نہ ڇڏڻ سبب ضلعي ٺٽي جي لکين ايڪڙ زرعي زمين 
سمنڊ ڳڙڪائي ويو آهي. 

جشن ڊيلڻا جي لريب کي عمال نظفل ثرنذ مخيد هان ضالي. آيا 
مريمر مجيدي, احسان نهڙيو ۽ ٻين خطاب ڪيو. جڏهن ت پروگرامر جي آخري 
نشت پر سنڌ جي ڀلوڙ راڳي احمد مغل پنهنجي خوبصورت آواز پر سُر وکيري 
ڊيلٽائي ماڻهن کي جهومائي ڇڏيو. جڏهن ت انهيءَ کان پهرين فشر فوڪ فورم 
ٿيٽرگروپ خوبصورت ڊرامو ”سنڌ" پيش ڪيو, جنهن کي پسند ڪيو ويو. 


باب پنجون 


سيڊا (5108) کي سڄي سنڌ مان ڇو ن ٿا ڪڍوا 


سڄي دنيا بين الاقوامي مالياتي ادارن جي چنبي ۾ آهي. هو پنهنجن 
مفادن کي نظر ۾ رکي نين حڪمت عملي ٺاهن ٿا ۽ قرض ڏيڻ جو ٿورو ڪري 
اهي پاليسيون زوري هلاتن ٿا چاهي اهي پاليسيون قرض وٺڻ واري ملڪن کي 
وڻن يا نہ وڻن. پاڪستان جو آبپاشي نظام ب زور آورن کي ڪکيو پئي. جنهن تي 
انهن جو ڪنٽرول ن هو. انهيءَ جي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ لاءِ پهرين اهڙا قرضا 
ڏنائون ت انهيءَ کي هلائڻ جو ڂيچ وڌي. جڏهن خرچ وڌيو ت واويلا ڪيائون ت 
اهو جٽادار (50618118]0!16) ن آهي جو انهيءَ کي هلائڻ جو خرج اپت کان وڌيڪ 
هو. سال 4٣.٤‏ ۱ کان اڳ سنڌ ۾ر آبياني مان اپت آبپاشي نظام کي هلا ئڻ 
واري خرچ کان وڌيڪ هئي. قرضن وسيلي ٿٽيوب ويل لڳا. ٽيوب ويل هلائڻ 
ڪري انهن تي بجليءَ جي بلن جو خرج ايترو وڌي ويو ت آبپاشي نظام کي هلائڻ 
وارر خرج آبياني واري وصوليءَ کان وڌي ويو. انهيءَ ڳالھ جو فائدو وٺندي 
عالمي بينڪ ۽ ايشيائي ترقياتي بينڪ اهو مشورو ڏنو ت پاڪستان جي آبپاشي 
نظامم کي زوال پذير ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ انهيءَ تي خرچ گهٽائڻ ۽ اپت رڌائڻ جي 
ضرورب آهي. خرج ماڻهو گهٽائڻ سان ۽ اُپت آبيانو ۽ ڊرينج سيس 19910800) 
(66569) رڌائڻ سان وڌي سگهندو ۽ اهو تڏهن ممڪن ٿي سگهندو جڏهن انهيءَ 
نظام کي حڪومت جي ڪنٽرول مان ڪڍي خانگي اداري واري نموني هلايو 
وڃي. 
بنيادي فلسفو اهو هو ت آبپاشي نظام کي هلائڻ وارو خرچ آبياني ۽ 
ڊرينج سيس مان نڪرڻ گهرجي ۽ آبادگارن کي انهيءَ نظام کي هلائڻ بر ڀاڱيوار 
ٺاهيو وڃي. انهيءَ تي عمل لاءِ عالمي بينڪ وارن هيٺيون ڳالهيون تجويز 
ڪيون: 

آبپاشي ۽ بجلي واري کاتي مان آبپاشي واري حصي کي جدا اداري جي 
شڪل ڏني ٫جي‏ جنهن جو نالو ”صوبائي آبپاشي ۽ پاڻيءَ جي نڪاسي وارو 
ادارو ”يعٽى: 

”]٣]00100]8آ‎ ا٣٣1]08110٣‎ 8٣0 006 (!آ01010/‎ 


رکيو وڃي. 


هر ڪنهن ڪينال سرڪل ۾ر ايريا واٽر بورڊ ٺاهيو وڃي. 

هر ڪنهن ننڍڙي شاخ يعني ڊسٽري ۽ ماثنر تي آبادگار تنظيم )٣-8096]‏ 
61081158160 يعني ٣.0‏ ٺاهي وڃي. 

هر آبادگار تنظيم (0. )]٣‏ پنهنجي شاخ ۽ انهيءَ ايريا ۾ پندرهن 
ڪيوسڪن کان گهٽ واري سم نالي کي هلائي. آبادگارن کان آبيانو ۽ ڊرينج 
سيس وئي. انهيءَ انڪر مان شاخ ۽ سم ناليون هلائي ۽ ڪجه پُسا بچائي 
ايريا واٽر بورڊ ۽ اٿارٽي کي ڏي. 

انهن تي چُني صوبن طرثان ڏاڍا اعتراض ٿيا جن مان مکيہ هي هئًا: 

اهو نظامر پاڪستان ۾ هلي ن سگهندو جو انهيءَ کي هلا تڻ لاءِ پڙهيل 
ماڻهو کپن. ۽ پاڪستان ۾ پڙهيل ماڻهن جو انگ گهٽ هو. 

اهو ننڍڙي ايراضي لاءِ ٺيڪ هو پر اسان جي وڏن ۽ گڏيل سسٽمن لاءِ 
مناسب ن هو. 

هتي پاڻي گهرح مطابق ن هو. 

ماڻهوگهڻي ڀاڱي غريب هجڻ ڪري گهربل وسيلا ڪونهن. 

کاتيدارن کي شاخ ۾ سم سنڀالڻ ڏکيو ٿيندو. 

کاتيدارن کان وصول ڏکي ٿيندي. 

پاڻيءَ جي ورهاست پر اڃا خرابي ٿيندي. 

عالمي بينڪ اها تبديلي آڻڻ لاءِ ء٣0‏ ڪروڙن ڊالرن جو قرضو .010.6 
00٣8806 ٣"600٣8170(6(‏ [01910018) جي اسڪيم جي صورت پر پيش 
ڪيو پر صوبن جي اعتراضن ڪري اهو منظور ن ٿي سگهيو. وفاقي حڪومت 
کي پنهنجي مالي پوزيشن مظبوط ڪرڻ لاءِ پئُسن جي ضرورت هئي. انهيءَ 
ڪري اهو مستُلو صدر پاڪستان تائين کڻي ويا ۽ صدر پاڪستان جتاب فاروي 
لغاري انهيءَ جي منظاوري ڏني ۽ ]لا جو پراجيڪٽ شروع ٿيو۔ 

٣(]ل(‏ جا مکي. ٻ حصا آهن ]46)0٣0705(‏ آ15!11011018) ”اداري جا 
سڌارا" ۽ )1٣68510600(‏ ”اسڪيمن ۾ر سيڙپ" آمريڪي ٻوليءَ مطابق اها گجر 
(60٣]8ع))‏ ۽ (0ا51[6) ڏنڊي واري حڪمت عملي چئبي آهي. گڏھ کي هلا كڻ لاءِ 
گجر كارائڻ ضروري آهي., ۽ جيڪڏهن مرضي مطابق ن هلي ت ڌنڊو يا سوٿي 
ضروري آهي. اسڪيمن پر سيڙپ گجر جو ڪر ڏئي ٿو ۽ ”اداري جا سڌارا” 
سوٽي: جيستائين آبباشي بر سڌارن جي رفتار ٺيڪ ن هوندي سيڙپ جي 
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اسڪيمن لاءِ پئسان ڏنا ويندا. 

عالمي بينڪ جي پروگرامر موجب چئُني صوبن پر ”صربائي آبپاشي ۽ 
پاڻي جي ٽڪاسي واري اٿارٽيون" ٺاهيون ويون سنڌ ۾ر انهيءَ جو نالو سيڍا 
((01601ا4 1806 1081106٣0 8٣0 ]09٣8‏ ٣٣ا‏ (آ51)0) رکيو ويو تجرباتي طور 
هڪڙي ڪينال سرڪل ۾ر ايريا واٽر بورڊ ٺاهيو ويو. سنڌ پر اهو ٺارا سرڪل هر 
ٺاهيو ويو ۽ فيصلو اهو ٿيو تہ نين نظامر جي هڪڙي سرڪل ۾ ڪاميابي ڏسي 
اهو ٻين سرڪلن ۾ر ب لاڳو ڪيو ويندو. ]1 جو پراجيڪٽ جنوري ۱447 کان 
شروع ٿيو آهي ۽ ساڍن ڇهن سالن يعني جون ٤‏ » . ؟ پر پورو ٿيڻو آهي. پنجن 
سالن ۾ر انهيءَ جي ڪل پروگريس اٽڪل پنجويه سيڪڙو آهي. انهيءَ مان ظاهر 
آهي ت اهو منصوبو صحيح نموني ڀر ن پيو هلي. بلوچستان انهيءَ جي سخت 
شرطن ڪري انهيءَ مان نڪري ويو آهي. سرحد صوبو هوريان هوريا پيو هلي. 
پنجاب صوبي انهيءَ تي تمام سست رفتار رکي آهي ڇو جو اهو سمجهي ٿو ت 
اها تبديلي ڪامياب ٿيڻ ڏکي آهي. سنڌ تڪڙيون وکون ٻيو کڻي. پنجاب ۽ سنڌ 
جي رفتار جو متابلو هيٺين ريت آهي. 

پنجاب وارن رڳو هڪڙي ڪينال سرڪل ۾ر ايريا واٽر بورڊ (0ا./الا.8) 
ٺاهيو آهي. سنڌ پنجن سرڪلن يعني نارا, لينٽ, بينڪ, گهوٽڪي ويسٽرن ۽ 
بيگاري پر 4.۱.8 ٺاهي چڪو آهي ۽ ه . . ؟ تائين سڀني سرڪلن ۾ ٿ./الا.8 
ٺاهڻ جو پروگرامر آهي ۽ سيڊا آبپاشي کاتي کان صفا جدا ٿي ڪر ڪندي. 

سنڌ ”اداري جي سڌاري" لاءِ پنجهتر ڪروڙ روپين وارا ڪنسلٽنٽ رکيا 
آهن جڏهن ت پنجاب ائين پيو ڪم هلائي. 

پنجاب رڳو چند ٣.00.‏ آبادگار تنظيمون ٺاهيون آهن جڏهن ت سنڌ ٺارا 
سرڪل جي ۱4٣‏ مان ۱۱٣‏ ٺاهي چڪو آهي ۽ ٣؟‏ کي شاخون حوالي ڪري 
ڇڏيون آهن. 

پنجاب ٻين سرڪلن پر تڏهن 8 الا ك ٺاهيندو جڏهن اهو نظامر هڪڙري 
تجرباتي سرڪل ۾ر ڪامياب ٿي ويندو. اهو منصوبو جون ٤‏ « « ؟ مان پورر ٹي 
ويندو ۽ پنجاب جو آبپاشي نظام جييُن آهي تيىُن رهجي ويندو. سنڌ وارا تڪڙو 
پيا هلن. هنن انهيءَ لاءِ گورٽر سنڌ جتاب محمد ميان جي ٻڇاڙي وارن ڏينهن ۾ 
جڏهن چونڊون ٿي چڪي هيون ”واٽر ميئيجمنٽ" جي نالي سان هڪ آرڊيننس 
پاس ڪرايو جنهن مطابق جون ٤‏ » » ؟ تائين بنا نارا ڪينال جي تجرباني /اٺا 4 
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8 جي ڪاميابي ڏسي اهو نظام گهڻي ڀاڱي سنڌ ۾م لاڳو ڪيو ويندو. انهيءَ جي 
ڪري اهڙي تبديلي ايندي جو اسان ن هتي جا رهنداسين تن هتي جا. ڌوٻيءَ جو 


ڪتو ن گهر جو ن گهاٽ جو. 
انهيءَ تبديليءَ ڪري سنڌ ۾ جيڪا بربادي ٿيندي تنهن جي هڪ جهلڪ 
هن ريت آهي. 


1- ننڍين شاخن تي اٽڪل تيرهن هزار بيلدار. داروغا ۽ ٻيو عملو ڪر 
ڪري ٿو آبادگارن کي شاخون ڏيڻ سان اهي ماڻهو گهر وڃي وهندا. سنڌ ۾ر اڳي 
بيروزگاريءَ ڪري آپگهات ڪرڻ وارن جو انگ سڀني صوبن کان وڌيڪ آهي. 
انهيءَ جو انگ وڌي ويندو. 

2- پاڻيءَ جي ورهاست آبادگارن کي ڏيڻ ڪري جهيڙا وڌندا ۽ شڪايتون 
وڌنديون. تازو وفاقي وزير جناب لياقت علي جتوئي کي ٻيٽي ۾ر ۽ چيف منسٽر 
سنڌ کي خانڳڙھ ۾ ڪيتريون ئي شڪايتون مليون ۽ ماڻهن اها گهر ڪئي ت 
انهيءَ نظام کي ختمر ڪيو وڃي. 

3- آبادگارتنظيمون ماڻهن کان آبياني ۽ ڊرينج سيس جي پوري وصولي ن 
ڪري سگهنديون, سنڌ حڪومت انهيءَ نظام کي هلا ئڻ لاءِ پئسا ڏيڻ بند ڪري 
ڇڏيندي. نتيجي ير انهيءَ نظام کي هلا ئڻ لاءِ گهربل پئُسا ن هوندا ۽ آبپاشي 
نظار جنهن تي سنڌ جي جياپي جو دارومدار آهي صحيح نموني ۾ هلي ن 
سگهندو ۽ سنڌ وارن جي حالت جيڪا اڳي ئي خراب آهي وڌيڪ خراب ٿيندي. 

4- آبپاشي آفيسرن جو حوصلو (1,0)816) گهٽجڻ ڪري نظام صحيح 
نموني پر هلي ن سگهندو. چون ٿا ت نين نظامر ۾ر چيف انجنيگر جي پوسٽ ختم 
ٿي ويندي. جڏهن آفيسر جا ترقيءَ جا رستا ئي بند ٿي ويندا ت هو دل لڳائي ڪر 
ڪندا. 

5 خرج گهٽائڻ لاءِکاتي ۾ِ (5612|00 (0000)) يعن ڇانٽي ٿيندي. چون ٿا 
ت کاتي جي موجوده اٽڪل ٽيه هزار ماڻهن مان رڳو ست سو رکيا ويندا. سنڌ جي 
اٽڪل ٽيه هزارگهرن ۾ ماتم ٿيندو. 

6- آبياني جا اگه ايترا وڌي ويندا جو کاتيدار ڏئي ن سگهندا. 

وڏي ۾ر وڏو نقصان اهو ٿيندو ت سيڊا جيڪو هڪ خانگي ادارو هوندو, 
سنڌ جو پاڻيءَ جو حق ن وٺي سگهندو. موجوده سرڪاري کاتي ۾ هوندي ب سنڌ 
کي سندس جائزپاڻي نٿو ملي. خانگي ادارو ڪئان پاڻي وٺي سگهندو ۽ سنڌ جي 


حالت خراب کان خراب ترٿي ويندي. 

نظامر کي لاڳو ڪرڻ خلاف ڏاڍيون شڪايتون پهتيون ۽ انهن جو نوٽس وٺندي 

هن آبپاشي عملدارن کي هدايت ڪكي ت ”سيڊاکي منهنجي ايريا مان ڪڍو." 
اسان جو عرض آهي ت سائين جيڪو نظام اوهان جي ايريا لاءِ هاڃيڪار 

آهي اهو سنڌ لاءِ ڪين سئو ٿي سگهندو. اوهان گهوٽڪي ايريا جا خان نن آهيو 

پر سڄي سنڌ جا چيف منسٽر آهيو., سيڊا کي رڳو گهوٽڪي ايريا مان ن بلڪ 

سڄي سنڌ مان ڪڍو. 
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سيڊا کي سنڌ مان ڪڍيو وڃي يا هلايو وڃي؟ 


مون سيڊا جي پس منظر ۽ نقصانن بابت ڪاوش ۾ هڪ مضمون ”سيڊا 
کي سڄي سنڌ مان ڇو نٿا ڪڍو؟” جي نالي سان لکبو هو. انهيءَ جي جواب ۾ 
بلڪ بچاءَ ۾, محترم نظير عيساڻي ڪاوش ڀر ”سيڊا کي هلڻ ڇو نٿا ڏيو؟" جي 
نالي سان پنهنجو نڪتمً نظر پيش ڪيو آهي جنهن پر ٿن خاص ڳالهين جو ذڪر 
آهي. پهرين مون تي ذاتي قسم جا الزام, ٻئي آبپاشي نظام ۾ سڌارن جي 
ضرورت ۽ ٽين منهنجي مضمون ۾ ڏٺل ڪجه نقصانن جي ترديد. 
مان نومبر ۱ ۾ +۽؟ ۾ر سٺ سال عمر ٿيڻ تي ريٽاثر ٿي ويس ۽ هيتنر 
ٻاهٺين سال پر پيو هلان. مان عمر جي اهڙي منزل تي پهتل آهيان ت ڪڏهن ب 
لوڏو آيو ت رب ڏانهن روانگي ٿي ويندي. هن حالت ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ غلط 
ڳالهيون لکڻ مان سراءِ پنهنجي قيامت ڪاري ڪرڻ جي مون کي ڇا ملندو. وري 
اهو ب ٻڌايان ت سيڊا هلڻ يان هلڻ ڪري ذاتي طرح مون کي ڪو فرق نہ پوندو جو 
مون وٽ هڪ ايڪڙ ب زرعي زمين ناهي. سنڌ وارن مون کي جيڪو مان ۽ مرتبو 
ڏنو آهي تنهن جو حق مون تي اهو آهي ت پختي ۽ تجريہ ڪار ٿيڻ کان پوءِ سنڌ 
واسين کي سڌو رستو ڏيکاريان ت جيئن هنن کي غلط رستي تي هلڻ ڪري 
نقصان ن ٿئي, جيمُن انگريزي ٻولي جي شاعر لانگ فيلو چيو آهي تہ: 
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انهيءَ مان اهو غلط مطلب ن ڪڍيو وڃي ت مان ڪو وڏو ماڻهو آهيان. 
اهي شعرمون هڪ تجريہ ڪار ماڻهوءَ جي تجربن مان فائدو وئڻ لاءِ ٻڌايا آهن. 


مان شروع کان سنڌ آبپاشي کاتي کي خود مختيار ادارو ٺاهڻ خلاف هوس 
۽ پنهنجي وس آهر جتي موقعو مليو انهيءَ جي مخالفت ڪيم جو مون کي خبر 
هئي ت انهيءَ نظام آڻڻ وارن جي نيت ٺيڪ ن هئي ۽ رسول پاڪ ىٌ جو ارشاد 
آهي ت: عملن جو دارو مدارنيتن تي آهي. جڏهن وفاقي حڪومت .0.(.ا! جي 
قرض وٺڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو هو ت پلاننگ ڪميشن جي ڊپٽي چيگرمين 
قاضي عليمر الله جي سربراهي ۾ هڪ ميٽنگ اسلام آباد ۾ ٿي جنهن پر مان 
سنڌ جي انهيءَ وقت جي ايڊيشنل چيف سيڪريٽري مرزا قمر بيگ سان گڏ ويس. 
مون ٻڌايو تہ ٣‏ 0] 4 جي قرضن تحت سيڊا جو نظامر سنڌ لاءِ ليڪ ن ٿيندو ۽ 
اسان کي هر قرض نت وٺڻ گه جي. قاضي عليم الله مون کي دٻايو ۽ چبائين ت: 
”تون اعتراض ڪرڻ وارو ڪير آهين, قرض وفاقي سرڪار پئي وٺي. جڏهن سنڌ 
سرڪار سڌو پاڻ قرض وئي ت ڀل اعتراض ڪجائين." 

فوجي حڪومت دوران, سنڌ سرڪار جي هڪ وزير, جيڪو عالمي بينڪ 
جو ملازم رهي چڪو هو, ۽ سنڌ ۾ عالمي مالياتي ادارن جي قرض واري سيڙپ 
وڌائڻ لاءِ رکيو ويو هو, مون کي ٻين ذميدار آفيسرن سامهون چيو ت ”سيڊا وارر 
ڪر سنڌ ۾ر ٺيڪ ن پيو هلي, مون کي ڪن سياڻن ٻڌايو آهي ت تون هن کي سنڌ 
۾ر ڪامياب ڪري سگهي ٿو. تون ريٽائر ٿيڻ وارو آهين. اسان توکي چين سالن 
لاءِ ڪانٽريڪٽ تي اير, ڊي سيڊا رکي ڏيڍ کان ٻ لک روپيا في مهينو پگهار ڏيڻ 
لاءِ تيارآهيون, جيڪڏهن توکي منظور هجي ت ٻڌاءِ.” 

مون هن کي ٻڌائي ڇڏيو ت اهو مون کي قبول ن هو ڇو جو انهيءَ نظام ۾ 
مان سنڌ آبپاشي نظام جي بربادي ڏسان ٿو. ريٽائر ٿيڻ کان پوءِ مون کي سال کن 
نوڪري ن ملي ۽ گهر ويهڻو پيو پر مون ڪڏهن ب ن پڇتايو ت مون چمُن سالن لاءِ 
ڏيڍ لک روپيا مهيني واري سيڊا جي ايمر ڊي شپ ڇو قبول ن. ڪئي. جنهن نظام 
کي مون ٿيهہ سال واري نوڪري ۾ر ٺاهڻ لاءِ جاکوڙ ڪئي انهيءَ کي پُسي لاءِ 
پنهنجن هٿن سان جو خراب ڪيان. 

انسان خطا جو پتلو آهي ۽ غلطي ڪرڻ انسان جي سرشت ڀر آهي. مان ب 
ڪيتريون غلطيون ڪيون هونديون پر ڪڏهن ب سنڌ جي مفادن کي ڄاڻي ٻجهي 
ڇيهو ن رسايو آهي ۽ جڏهن ب سنڌ کي ڇيهي رسائڻ واري ڳالهھ نڪتي. مان 
انهيءَ جي مخالفت ڪئي. ان وقت جو آبپاشي وزير سيد علي مير شاھ ۽ گورٽر 
سنڌ محمد ميان سومرو شاهد آهن ت ڪين مون واپڊا رارن جي مخالفت باوجود 


ننندا 188 


0 اسڪيم جي ڇوڙ جو فيصلو ان وقت چيف ايگزڪيوٽو کان بحث 
مباحثي کان پوءِ سنڌ جي موافقت ۾ ڪرايو. هاڻي انهيءَ فيصلي جي نتيجي م 
0 جوکارو پاڻي سيوهڻ شهر مٿان سنڌوءِ پر پوڻ بدران گهاري شهر وٽان 
سمندو ڪريڪ ۾ ويندو. 

مون سوچيو ت عيساڻي جن لڳايل ذاتي الزامن جو جواب ب ڏيان. پر مان 
سمجهان ٿو ت هي مضمون انهن مفاد پرستن, جيڪي انهيءَ جي ڪري سڻڀيون 
نوڪريون سنڀالي ويٺا آهن ۽ وڏي قيمت وارن اڀياسن جا مزا پيا ماڻن, عيساڻي 
کان لکرايو آهي, ۽ جيڪڏهن مان جواب ن ڏيندس ت هو سمجهندا ت مون الزام 
قبول ڪري ورتا. مان ب انهن تي ڪيترا الزام هغي سگهان ٿو پر الزامم اهو هڻندو 
آهي جنهن جو ڪيس ڪمزورهوندو آهي. 


لڳايل الزامر: 


ا=- مان ميڪسيڪو واري وفد پر شامل هوس. 
-٣‏ مان سيڊا واري نظام کي سنڌ ۾ متعارف ڪرايو. 
-٣‏ مان سيڊا پر اير, ڊي رهيس. 
-٣‏ مان سيڊا واري نظام ڦليلي, گهوٽڪي. بيگاري ۽ ويسٽرن ڪينالن ۾ 
پهچايو. 


ه- سڌارن کي جتادار بنائڻ لاءِ مان تربيت لاءِ جنوبي ڪوريا جي شهر 
سول ويس. 

۱- عالمي بينڪ وارن سان ط (] 0 وارو معاهدو مون ڪرايو ۽ مون 
صحيحون ڪيون. 


جواب 


ا= مان ميڪسيڪو واري وفد پر شامل تن هوس, غلام مصطفيٰ ابڙو 
جيڪو هينگُر سنڌ جي منصوب بندي واري کاتي ۾ر ويهين گريڊ جو آفيسر آهي 
اهو ميڪسيڪرو ويو هو. هن مون کي موٽي اچي ٻڌايو ت اني جا ماڻهو انهيءَ 
نظام اچڻ کان پوءِ خوش ن ها اتي آبياني جا اگ چار پنج سمُو سيڪڙا وڌي ويا 
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هئا. 

-٣‏ مون انهيءَ نظامر کي سنڌ پر متعارف ڪون ڪرايو. سيڪريٽري 
آبپاشي هجڻ جي حيثيت پر مون انهن گڏجاڻين ۽ سيمينارن ۾ر شرڪت ڪئي 
جيڪا منهنجي پوسٽ جي ضرورت هئي. مون انهيءَ جي ڪاميابي ڏکي ٿيڻ 
باري ۾ ميرپور خاص واديِ سيمينار پر هيليون شعر پڙهيو: 

اب )ٰواخن ى اس کي ٫ون ٣‏ نم 
سس دءُ ٿن ان 1 وهِ دا رو يت گ 

منهنجي انهيءَ شعر چوڻ تي عالمي بينڪ جو مسٽر بنياسي ناراض ٿيو 

-٣‏ مان برابر سيڊا جو ايمر, ڊي رهيو آهيان پر اها اضافي چارج هئي 
جيڪا مون کي محڪم آبپاشيءَ جو سيڪريٽري هجڻ جي حيثيت پر وٺڻي ٻئي. 
انهيءَ پر منهنجي مرضي يا وٹڻ يا ن وڻڻ جو دخل ن هو. پر مان هڪڙو ڏينهن ب 
سيڊا جي ايم ڊي جي ڪرسيءَ تي ن ويٺلس. 

-٣‏ سيڊا کي ڦليلي ۽ گهوٽڪي ڪنالن تي لاڳو ڪرڻ وارو فيصلو 
منهنجي وقت پر ٿيو پر مان انهيءَ جو مخالف هوس. گورنر جي انهيءَ فيصلي 
هوندي ب, جيترو مون کي ياد آهي., مان انهيءَ فيصلي تي پنهنجي وقت پر عمل 
ٿيڻ ن ڏنو. هونعُن ب گورنر جو فيصلو منهنجو فيصلو ن هو ۽ ن ئي مان ان جي 
سفارش ڪئي. 

ه- مان جنوبي ڪوريا جي شهر سول (1.].]1).] جي گڏجاڻي پر ويو هوس. 
اتي مان سيڊا جي باري ۾ِ ڪا تربيت ن ورتي. 

"- مان !]1 واري معاهدي ۾ر, جيترو مون کي ياد آهي. شامل ن هوس 
پر جيڪڏهن سرڪار مون کي موڪلي ها ت مان ڪيئُن انڪار ڪري ٿي 
سگهيس. انهيءَ ۾ِ منهنجي مرضي ضروري ن هئي. 

- مون کي ياد ناهي ت مان ٽي وي تي سيڊا جي سڌارن جي حق پر أنٽريو 
ڏنو هو. ٿي سگهي ٿو ت مٿان ائين حڪر ٿيو هجي ت ائين ڪيو وڃي. سرڪاري 
ڪامورن کي ڪيترا دنعا اڻ وڻندڙ ڳالهيون ب مجبوري تت رڻيون پونديون 
آهن. هڪڙي ڀيري ان وقت جي گورنر سنڌ جناب دائود پوٽي صاحب, مون کان 
سيڊا جي باري ۾ سڀني جي سامهون منهنجي ذاتي راءِ پڇي جواب ۾ مون هي 
شعر ٻڌايو: َ 
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اب عادل ‏ ۾ ٿيا سيڃري زندي انم اه 
بن. ول آي. نه يرايل اي .نن ام 

آبپاشي نظام ۾ سڌارن جي ضرورت کان ڪير ب انڪارنٿو ڪري سگهي. 
پر انهن سڌارن ڪري فائدو ٿيڻ کپي نڪي نقصان. اسان جون حالتون ترقي يافت 
ملڪن کان مختلف آهن. اسان وٽ بي روزگاري هڪ وڏو مسمًّلو آهي. اسان کي 
اهڙا منصوبا کپن جن جي ڪري ماڻهن کي روزگار ملي, نڪي اهي جن جي ڪري 
ڇائٽي ٿئي. اسان جي ماڻهن جي مالي حالت تمام ڪمزور آهي. موجوده آبيانو ب 
ڏيڻ ڏکيو آهي. جڏهن آبياني جا اگھ پنجوڻا ٿيندا, کاتيدار ڪٿان ڏيندا, آبياني 
جي وصولي سرڪاري محڪما ب پوري طرح وٺي نٿا سگهن, آبادگار تنظيمون 
خانگي طرح اهو ڪين وئي سگهنديون. کاتيدار پنهنجو واٽر ب ڏکيو سنڀالي 
سگهن ٿا ۽ اڪثر پاڻ ۾ وڙهندا رهن ٿا سي ننڍيون شاخون ۽ ننڍيون سم ناليون 
ڪييُن سنڀالي سگهندا. سڌارکپن پر اهڙا کپن جيڪي اسان جي حالتن مطابق 
اسان جي رضا خوشيءَ سان ٿين ن ڪي اسان مٿان مڙهيا وڃن. انهن کي هلائڻ 
سولو ٿُي ۽ اهي ڪامياب ٿي سگهن. 

آبپاشي نظام ۾ خرابيون آهن ۽ آفيسرن ۽ عملي ۾ ڪمزوريون آهن. پر 
اهي سڀني کاتن پر آهن. ڇا پوليس ۽ ريونيو پر گهٽ خرابيون آهن. مان آبپاشي 
کاتي جي پنڀرائي نٿو ڪيان پر اها حقيقت آهي ت ڏينهن رات جيڪا ڊڪ ڊوڙ 
اهي ڪن ٿا ارتري ٻيا کاتا نئا ڪن. آخر سنڌ پر اها ساوڪ ۽ شادابي پاڻي پهجچي 
ٿو ت ٿئي ٿي ۽ اهو پاڻي آبپاشي کاتي وارا پهڄائين ٿا. انهن جو قدر اهو ڪري 
سگهندو جنهن ڏکيو وقت ڏٺو هجي. مان هتي هڪڙي ماڻهوَ جو مغال ڏيندس. 
مرحومر سردار غلام محمد مهر, سنڌ جي موجوده چيف منسٽر جو چاچو. هو 
صاحب آبپاشي عملدارن جو ايترو خيال رکندو هو جيڪو مون ڪنهن ب زميندار 
۾ ڏٺو. هڪڙي دفعي مون پڇيو مانس ت ”سائين توهان وٽ اچي مان پاڻ کي 
تمامم وڏو ماڻهو سمجهٹڻ لڳان ٿو آخر اوهان مون کي ايترو ڇوٿا ڏيو؟" مون کي 
چيائين, ”راجپوت صاحب! مان اهو وقت ڏٺو آهي جڏهن گڊو براج ن ٺهيو هو ۽ 
واھ ڇھ ماهي ويهندا هئا. انهيءَ زماني ۾ هڪ انچ پاڻي وئڻ لاءِ ڏاڍا ايلاز 
ڪرڻا پوندا هئا. هاڻي اسان اوهان آفيسرن جي مهريانيءَ سان ڇڙيو ٿا وهون. 
جتان سهولت ٿي اتان پاڻي ملي وڃي ٿو. اسان جي زمينداري پاڻيءَ جي زور تي 
آهي. اوهان جي جيتري عزت ڪيون گهٽ آهي.” 


ٹي مان انهن نقصانن تي وري روشني وجهندس جن کي منهنجو دوست 
حقيقتن جي ابتڙ سمجهي ٿو. 

ا- ملازمن جي ڇانٽي: مان هن وقت جي ڳالهھ نٿو ڪريان, ڊگهي عرصي 
رارو منصوبو ٻڌايان ٿو. ٣1]‏ جي اسٽاف اپريزل رپورٽ (9.8.]1) پر آهي ت 
خرچ گهٽائڻ لاءِ آبپاشي ۽ بجلي کاتي جي آبپاشي واري حصي کي هلائڻ لاءِ 
رڳو ست سو ماڻهن جي ضرورت ٿيندي. ۽ باقي ماڻهو ڪڍيا ويندا, سنڌ پر 
آبپاشي ۽ بجلي کاتي ۾ اٽڪل چوٽيه هزار ماڻهو آهن, بجلي واري ۽ 
سيڪريٽريٽ ۾ر جيڪڏهن چار هزار ماڻهو آهن ت باقي ٿيھ هزار آبپاشي ۾ آهن 
جن مان رڳو ست سُو رکيا ويندا. 

رات پاڻيءَ جي ورهاست: اها صرف هاڻوڪي حالت نت ڏسو, وڏي عرصي 
جي ايندڙ وقت ۾ ڏسو. هينگُر رڳو زور وارا ۽ پُسي وارا ئي ماڊول ڀجن ٿا. پوءِ 
آبادگار تنظيمن وارا ك‫ ڀڄندا ۽ ڀڄرائيندا. انهيءَ ڪري اهڙي معاشرتي تبديلي 
ايندي جنهن جي ڪري افراتفري ۽ گوڙ گهمسان وڌندو مختلف طبقن وج ۾ 
جنگ واري حالت هوندي. 

-٣‏ آبياني ۽ ڊرينج سيس جي وصولي: منهنجي حاصل ڪيل معلومات 
موجب ڪنهن ب آبادگار تنظير پوري وصول ن ڪئي آهي ۽ هينئر وصولي بهجي 
وي آهي جو کاتيدار پگسا نٿا ڏين. 

-٣‏ آفيسرن جو حوصلو (10]8!6ب0): فوجي حڪمت عملي ۾ر حوصلو وڏو 
ڪر ڪري ٿو. جنهن فوج جو حوصلو ڪريل هوندو آهي اها باوجود ساز وسامان 
۽ هٿيارن تي کٽي ن سگهندي آهي. آبپاشي نظامم کي هلا ئڻ لاءِ ۾ آفيسرن ۽ 
عملي جو حوصلو ڪرڻ ڪري نظامم صحيح نموني پر هلي ن سگهندو. 

ڻ- عملي جي ڇانٽي باري ۾ مان مٿي ٻڌائي آيو آهيان. 

"- آبياني جا اگھ: ميڪسيڪو جو مثال اوهان جي سامهون آهي., ڇا 
گاتيدار پنجوڻ اگه ڀري سگهندا, اپت ۽ خرچ هڪ جيترو ڪرڻ لاءِ ماڻهو ڪڍڻا 
پوندا ۽ آبياني جا اگهھ وڌائڅا پوندا. 

>- پاڻيءَ جو حق: مان رڳو هڪڙو سوال ڪندس,. ڇا نارا ڪينال ايريا واٽر 
بورڊ وارا سکر بيراج جي چيف انجنيگر کان پنهنجي حصي جو پاڻي وٺن ٿا. 
حالانڪ ٻئي ڌريون سنڌ ۾ر آهن ۽ سنڌي آهن. نہ سيڊا وارا پاڻي وٺڻ لاءِ ايترو 
زور ڀري سگهندا ۽ هي ڪمزرور ٿيل ايريگيشن محڪمو مٿين کان پاڻي وٺي 
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سگهندو. 
مون سنڌ جو درد دل پر رکندي. بنا ڪنهن ڊپ ۽ ڊاأءُ جي. سڄي صورتحال 
واضح ڪري ڇڏي آهي. انهيءَ ۾ منهنجو ڪوب ذاتي مناد ڪونهي جو مون وٽ 
هڪ ايڪڙ ب زرعي زمين ڪونهي جيڪا سڪي بيندي يا برياد ٿيندي. جيڪو 
مان محسوس پيو ڪريان اهو اوهان کي ڏيكاري ڇڏيم, بتول علام اقبال: 
ال را ٣ان‏ مرڪ“ آئد لام اش 
اك ور کل ٫رضرل‏ کي لب تصومر ولي 
هاڻي سنڌ واسين تي آهي جيڪو مناسب سمجهن سو ڪن منهنجي ذاتي 
خيال ۾ سيڊا وارو نظام هلي ن سگهندو ۽ جيڪڏهن زوري هلايو ب ويو ت سنڌ ۾ 
ڏک ۽ بربادي کان سرا بر ڪي ان آفيندو. 


باب ڇهون 


* 


ٻوڏون 


ٻرڏوڻ 1094 


سامونڊي طوفان, زلزلا ۽ ٻوڏون اُهي قدرتي آفتون آهن, جيڪي وقت ب وقت دنيا 
مر اينديون رهن ٿيون ۽ جن تي انسانن جو ڪو ڪنٽرول ڪونهي. تازو سونامي 
انڊونيشيا. سريلنڪا ۽ هندستان ۾ جيڪا تباهي ۽ بريادي آندي. سا سڀني کي 
ياد آهي. مي 1999ع ۾ر سنڌ جي ٻن ضلع ٺٽي ۽ بدين ۾ سامونڊي طوفان جي 
تباهي جا نشان اڃان موجود آهن, ۽ ماڻهو اڃان سنوان ن ٿيا آهن. ڪجه سال 
اڳ آمريڪا جي شهر لاس اينجلس پر زلزلي جي ڪري وڏي تباهي آئي. 
جيتوڻيڪ آمريڪا وارا چنڊ تي پهچي چڪا آهن, پر انهي زلزلي جي نہ اڳ ڪٿي 
ڪري سگهيا ۽ ن انهيءَ کان بڄڻ جو بندويست ڪري سگهيا. 1935ع جي زلزلي 
ڪوتڌ شهر کي تهس نهس ڪري ڇڏيو. 1993ع پر آمريڪا ۾ر وڏي ٻوڏ آئي, 
جنهن ۾ر پنجاه ماڻهو مري ويا. 2 ڪروڙ 30 لک ايڪڙ زمين ٻڏي وئي ۽ ڪل 
نقصان 10 ارب ڊالر ٻڌايو ويو هو. پاڪستان پر ٻوڏن جي ڪري 1950ع کان 
4ع تائين 6620 ماڻهو اجل جو شڪار ٿيا. 88,948 ڳوٺ ٻڏا ۽ 386 ارب 
رڀين جو نقصان ٿيو. 
هڪڙي پاسي ٻوڏ آهي ت ٻئي پاسي سوڪهڙو. جهڙي طرح ٻوڏ جي 
ڪري نقصان ٿين ٿا, اهڙي طرح سوڪهڙي جي ڪري ب نقصان ٿين ٿا. گذريل 
پنجن سالن کان سنڌ ۾ سوڪهڙي وارا سال رهيا آهن. اساڻ وٽ سپر فلڊ 
(خطرناڪ ٻوڏ) 9 لک ڪيوسڪ يا اُنهيءَ کان مٿي پاڻي اچڻ ڪري اچي ٿي. 
گذريل پنجن سالن ۾ گڊو وٽ چوٽي وارا وهڪرا (00 0( 1 668) هن ريت رهيا 
آهن. 2000ع ۾ 2 لک 7 هزار ڪيوسڪ 2001ع پر 2 لک 62 هزار ڪيوسڪ, 
2ع پ۾ر 2 لک 84 هزار ڪيوسڪ, 2003ع ۾ 3 لک 96 هزار ڪيوسڪ ۽ 
4ع ۾ ٻوڏ جا اهي وهڪرا 1 لک 67 هزار ڪيوسڪ رهيا. سنڌ آبادگار بورڊ 
جي لڳايل اندازي موجب سوڪهڙي سبب سنڌ پر اربين رپين جو نقصان ٿيو. 
وري انهن پنجن سالن ۾ گذريل خريف واري مند کوٽ جي لحاظ کان تمام خراب 
رهي. ٺاهھ پر ڏنل 33.94 ملين ايڪڙ فٽ جي مقابلي پر سنڌ جي واهن ڪل 
5 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي کنيو, جيڪو 25 سيڪڙو گهٽ هو. انهيءَ ۾ گهڻي 
کوٽ اپريل ۾ رهي. جنهن ۾ر خريف وارا فصل جهڙوڪ وونگُڻ پوکيا وڃن ٿا. خريف 


يو 15 


جي ٿن ڏهاڪن ۾ر اهاکوٽ هيلين ريت رهي: 
اڙها 


لان اڪئيا الڪ مڪتال ٿس .لا 
0 أ 56 سيڪڙو 
5ت 
ڪيوسڪ 
ڪيوسڪ 


جڏهن ربييع شروع ٿي ت ب کوٽ اٽڪل 50 سيڪڙو هئي. ۽ ڊيمن ۽ ر ڪل 
بچيل پاڻي 5.39 ملين ايڪڙ فوٽ هو. تربيلا ڊير جي ليول 1470 فٽ هُئي ۽ 
بڄيل پاڻي 3.1 ملين ايڪڙ فٽ هو. منگلا جي ليول 1156 فٽ ۽ بڄيل پاڻي 
9 ملين ايڪڑ فٽ هو. ياد رهي ت تربيلا جي ڊيزائن گنجائش 9.3 ملين ايڪڙ 
فوٽ ۽ منگلا جي 3 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. آڪٽوب, نومبر ۽ ڊسمبر پر وهڪرا 
تماممر گهٽ رهيا, پر جنوري کان پوءِ سياري وارين برساتن سبب وهڪرا تمام گهڻا 
سڌري ويا, ايتري قدر جو تربيلا جي ليول سڄو ربيع استعمال کان پوءِ ‏ 1470 
فٽ مان گهٽجي 1454 رهي ۽ منگلا جي 1156 مان گهٽجي 1094 فٽ ٿي. 
رييع جي پڇاڙي پر سُئا وهڪرا هجڻ ڪري خريف لاءِ پاڻيءَ جو ڪاڻو 
ب انهن سُئن وهڪرن جي بنياد تي لڳايو ويو ۽ اهو ٻڌايو ويو ت خريف ۾ر ٺاهھ 
مطابق پاڻي ملندو ۽ انهيءَ کان علاوه 18 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ڪوٽڙي کان هيٺ 
سمنڊ پر ب ويندو. تمامر سُٺي اڳڪٿي آهي. الله ڪري آئين ٿئي. مستقبل پر ڇا 
ٿيند, انهيءَ جو اندازو ت لڳائي سگهجي ٿو,. پر خاطري سان ڪجه چئي نٿو 
سگهجي. جيڪڏهن وهڪرا ائين رهيا. جيئن اڳڪڻي ڪئٌي وئي آهي ت تمام 
سٺيو پر جيڪڏهن انهن پر ڦيرگهير اچي وٿي ت کوٽ ب ٿي سگهي ٿي. 
سوال ٿو اُٿي ت جيمن خريف جي مند شروع ٿيڻ سان ٿي درياهي وهڪرا 
سُٺا رهيا آهن ۽ ربيع پر جبلن تي برف ب ڪافي گهڻي پئي آهي ت ڇا هن سال 
ٻوڏ ايندي؟ انهي سوال جو جواب ڏيڻ کان اڳ اچو ت پهرين ڄاڻ وٺون ت ٻوڏ ڇا 
کي چُجي ٿو؟ ماضي ۾ ڪهڙيون ٻوڏون آيون آهن ۽ سنڌ پر ٻوڏ اچڻ جا ڪهڙا 
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سنڌ جي آبپاشي وارن انجنيُرن گڊو بيراج تي وهڪري جي بنياد تي ٻوڏ جي هن 
ريت درج بندي ڪئي آهي ت, جيڪڏهن اتي 2 لک ڪيوسڪ تائين پاڻي هجي 
ت معنيٰ ڪا ب ٻوڏ ڪونهي. 2 کان ساڍا 3 لک ڪيوسڪ تائين پاڻي معنيٰ 
هيلمُين درجي جي ٻوڏ. سادا 3 کان 5 لک ڪيوسڪ تائين پاڻي معنيٰ وچُّين 
درجي جي ٻوڏ. 5 کان 7 لک ڪيوسڪ تائين پاڻي هوندو ت اها مقّين درجي جي 
ٻوڏ چُبي. 7کان 9 لک ڪيوسڪ تائين پاڻيءَ جي موجودگي تمام مٿٌّين درجي 
جي ٻوڏ هوندي, ۽ لک ڪيو سڪ يا ان کان مٿي پاڻي هجي ت اها ٿي سپرٻوڏ. 

7 لک ڪيوسڪ تي سڀني بندن کي پاڻي لڳي ٿو وڃي. تنهن ڪري 7 
لکن تائين ٻوڏ اچي ت ايترو خطرو ناهي ۽ ڪچا ب ٻڏي وڃن ٿا. 7 لکن کان مٹي 
ٻوڏ مان خطرو رهي ٿو. 


ماضي ۾ر آيل ٻوڏون 


بندن جي سار سنڀال لهڻ, بندن کي ٺاهڻ ۽ ٻوڏن کي منهن ڏيڻ لاءِ 
”بند منيوثل" موجود آهي. جنهن کي ”بندن جي بائيبل" چئي سگهجي ٿو. اهو 
ڪتاب هڪڙي انگريز جنهن جو نالو مسٽر ڊاسن هو, تنهن 1901ع ۾ر آمريڪا 
جي درياھ مسپي ڏسڻ ۽ اُتي جي تجرين ڏسڻ کان پوءِ لکيو هو. انهيءَ ۾ بندن 
جي هر مرض جو علاج ڏنل آهي. بند مينوتگل پر ٻوڏن جي چوٽي وارن لڙهن ۽ 
پيل کنڊن بابت ب ٻڌايل آهي. ستر واري ڏهاڪي کان پوءِ جيڪي وڏيون ٻوڏون 
سنڌ ۾ر آيون, تن جا انگ اکر سال بسال هن ريت آهن. 73ع پر 10.83 لک 
ڪيوسڪر 75ع ۾ 10.02 لک ڪيوسڪ 76ع ۾ 12.00 لک ڪيو سڪ 78ع 
۾ 11.55 لک ڪيوسڪر, 86ع ۾ر 11.73 لک ڪيوسڪ, 88ع پر 11.62 لک 
ڪيوسڪ 89ع ۾ 9.44 لک ڪيوسڪ 92ع ۾ 10.86 لک ڪيوسڪ ۽ 95ع 
پر ٻوڏ جي صورتحال 9.88 لک ڪيوسڪ رهي. 


سنڌ ۾ ٻوڏ اچڻ جا سبب 
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بند مينوتل مطابق- درياهن ۾ وهڪرا هيٺين سببن ڪري پيدا ٿين ٿا. 

(1) اونهاري ۾ برف ۽ گليشيمُر جو رڃڻ. 

(2) پيل برف جو مينهن پوڻ ڪري رڃڻ. 

(3) ميداني علائقن ۾ مينهن پوڻ. 

(4) بنگال مان هواگن جو جبلن تي تمام تيز مينهن وسائڻ يا هوا جو دٻاءِ 
گهٽ ٿيڻ يعني (06016565100۱) پيدا ٿيڻ. 

ٻوڏ وارا وهڪرا چوٿين سبب ڪري ٿين ٿا. وري سڀني درياهن يعني 
ستلح, راوي, چناب ۽ جهلم جو پاڻي مٺلن ڪوٽ وٽ سنڌو پر ملي ٿو. 
جيڪڏهن درياهن جا چوٽي وارا وهڪرا ساڳي وقت ملن ٿا. جنهن کي انگريزي پر 
(0058100) چئجي ٿو ت تمامر چوٽي واري ٻوڏ اچي سگهي ٿي. ٻوڏ 
جو چوٿي وارو وهڪرو سنڌ ڀر گهڻو ڪري آگسٽ مهيئي ۾ر ايندو آهي, پر ڪن 
سالن ۾ر سيپٽمبر پر ب آيو آهي. 1992ع پر آگسٽ مهينو پوري ٿيڻ تي اسان 
سمجهوسين ت ٻوڏ جي مند پوري ٿي. پر 10 سيپٽمبر تي بنگال مان هوائون 
ڪڪر کڻي آيون ۽ ڊپريشن پيدا ٿيڻ ڪري جبلن تي تمام تيزمينهن پيا جنهن 
ڪري درياهن ۾ هن ريت چوٽي وارا وهڪرا پيدا ٿيا. سنڌو پر 3.71 لک 
ڪيوسڪ., ڪابل پر 4.15 لک ڪيوسڪ. جهلم پر 6.08 لک ڪيوسڪ چٽتاب 
۾ر 5.76 لک ڪيوسڪ تائين وهڪرا رهيا. جيڪي ڪل 19.70 لک ڪيوسڪ 
ٿين ٿا. شڪر ٿيو جو اهي چوٽي وارا وهڪرا ساڳي وقت ن مليا ۽ ڪجه پاڻي 
رستي تي ڦهلجي ويو. جنهن ڪري گڊو بيراج تي چوٽي وارو وهڪرو گهٽجي 
6 ڪيو سڪ رهجي ,ويو ۽ سنڌ تمامر خطرناڪ ٻوڏ کان بڄي وئي. 

ٹي اچو هن سوال تي ت ڇا هن سال سنڌ پر ٻوڏ ايندي؟ ٻوڏ ڪڏهن ب 

برف يا گليشيگر رڃڻ ڪري نہ آئي آهي. ۽ مون سون جي مند پر جبلن تي تمام 
گهڅي برسات پوڻ ۽ چوٽي وارن وهڪرن جو ساڳي وقت گڏجڻ ڪري ايندي آهي. 
جن جي هن وقت اڳڪٿي نٿي ڪري سگهجي. تنهن ڪري هن وقت اهو چوڻ ت 
ٻوڏ ايندي يا ن, سو ممڪن ناهي. ڀلا ڏسون ت جيڪڏهن ٻوڏ اچي ٿي ت ڪهڙي 
ٻوڏ سنڌ لاءِ فاگديمند ٿي سگهندي؟ سنڌ جي لحاظ کان اُها ٻوڏ فائديمند آهي. 
جنهن ۾ ڪچا ٻڏن ۽ کنڊ نہ پون. ڪچا ٻڏڻ ڪري ڪچي پر فصل سٺا ٿيندا. 
يعني ٻڏي جا ٻيا ٿيندا ۽ کنڊ ن پوڻ ڪري نقصان کان بڄي وحبو. اها ٻوڏ منهنجي 
خيال ۾ر ست لک ڪيوسڪ آهي. دُعا ڪريو ت ايتري ٻوڏ اچي ۽ خيرٿئي. 


ٻوڏون 1968 


(روزان ڪاوش: 29- مي 2005ع( 


سنڌ ۾ر ايندڙ ٻوڏن کیى 


ڪين منهن ڏجي؟ 


ڪابل ندي ۽ سنڌو درياھ پر گرميءَ جي ڪري جبلن تي برف رجڻ ۽ 
برساتن پوڻ ڪري وهڪرا وڌي ويا آهن, جنهنڪري صوبي سرحد پر ٻوڏ واري 
صورتحال پيدا ٿي وئي آهي. ڪابل نديءَ پر وڌ ۾ وڌ وهڪرو 2 جولاءِ تي 
0 ڪيوسڪ ٿير, جڏهن ت سنڌو درياھ پر تربيلا تي وڌ ۾ر وڌ وهڪرو 
0 ڪيوسڪ ريڪارڊ ڪيو ويو. سنڌ ۾ وهڪرا اڃا ايترا گهٽ آهن. جو 
پاڻي آبپاشيءَ وارين ضرورتن لاءِ ب پورو ناهي. اهو اتڪل 2 لک ڪيوسڪ آهي. 
جيڪو ٻوڏ جي درجي بنديءَ ۾ نٿو اچي. ياد رهي ت جيڪڏهن گڊو بيراج وٽ 
وهڪرا 2 کان ساڍا ٽي لک تائين هوندا ت اها 660[ 00 يعني هيٺگين درجي 
واري ٻوڏ, جيڪڏهن ساڍا ٽي کان 5 لک تائين هوندا تہ 16011٣7 ٣10600‏ يعني 
وچين درجي واري ٻوڏ, 5 کان 7 لکن تائين ٣1660‏ (]1]0] يعني مٿُّين درجي 
واري ٻوڏ, 7 کان 9 لکن تائين ٣10600‏ (]1[0ا ((6/ا يعني تمام مٿُّين درجي 
واري ٻوڏ, جڏهن ت 9 لکن کان مٿي وارن وهڪرن کي 8086٣ ٣1660‏ يعني 
خطرناڪ ٻوڏ ليکيو ويندو آهي. جڏهن مٿين وڌيل وهڪرن جو اثرگڊو بيراج تي 
پهچندي تڏهن ٿي سنڌ ۾ر ب ٻوڏ راري صورتحال پيدا ٿي سگهندي. اچو ت انهيءَ 
ڏس ۾ر اهو جائزو وئون ت ٻوڏ جو چوٽيءَ وارو وهڪرو گهڻو ٿيندو ۽ گڊو وٽ 
ڪڏهن پهچندو. سنڌ پر ٻوڏن کي منهن ڏيڻ واري حڪمت عملي ڇا آهي ۽ ٻوڏن 
کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪهڙا اُپاءِ وٺڻ ضروري هوندا آهن. 


چوٽيءَ وارو وهڪرو 
سنڌ آبپاشي نظاممر جي پڇڙيءَ ۾ آهي. سنڌو درياھ جا ملندڙ درياھ يا 
نديون آهن ڪابل (جيڪو اٽڪ کان مٿي ملي ٿو), جهلم, چناب راوي ۽ ستلج- 


جهلم, چناب, راوي ۽ ستلج ندين جو پاڻي پنجند وٽ اچي ملي ٿو. پنجند ۽ 
سنڌوءَِ جو پاڻي مٺئڻ ڪوٽ وٽ ملي ٿو ۽ پوءِ آهي گڏيل وهڪرا سنڌ ۾ر گڊو 
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بيساج تي پهچن ٿا. ٻن اُڀرندي وارن درياهن پر ٻوڏ ڪونهي. ستلج پر سراسري 
وهڪرو 15 هزار ڪيوسڪ ۽ راويءَ ۾ سراسري وهڪرو 35 هزار ڪيوسڪ آهي. 
چناب ۾ سراسري وهڪرو هڪ لک ڪيوسڪ آهي ۽ منگلا ڊير کان هيٺ جهلم 
درياھ ۾ سراسري 50 هزار ڪيوسڪ ڇڏيو ٿو وجي. سنڌوءِ ۾ تربيلا کان مٿينءَ ڀر 
وهڪرو 2 جو لاءِ تي 376000 ڪيوسڪ هو. تربيلا ۾ 1500 فوٽ ليِول ٿيڻ کان 
پوءِ انهيءَ جي ليول ٻ فوٽ کان مٿي روزنٿي چاڙهي سگهجي. تنهن ڪري تمام 
گهٽ پاڻي ذخيرو ڪيو ويو ۽ 376000 مان 347000 ڪيوسڪ هيٺ ڇڏيو ويو. 

وري ڪابل ۾ر 2 جولاءِ تي 168000 ڪيوسڪ پاڻي آيو. ٻنهي کي جڏهن 
جوڙ ٿا ڪريون ت ٽوٽل 515000 ڪيوسڪ بيهي ٿو. ڪج پاڻي رستي پر زيان 
ٿيندو ۽ ڍنڍون ڍورا ڀريندي ڪجه واھ ب کڻندا. برساتن ڪري ڪجه رستي تي 
نين جو پاڻي ب ايندو. تنهن ڪري انهيءَ مان اٽڪل ساڍا 4 کان 5 لک ڪيوسڪ 
گڊوءِ تي پهچندو ۽ پنجند کان ب 50 هزار ڪيوسڪ ايندو ت گڊوءِ تي ڪل پاڻي 5 
کان ساڍا 5 لک کن پهچندو. وري 1006 80ا يعني اٽڪ کان گڊو تائين پهچڻ 
جو ٽاثيمر اٿڪل 8 ڏينهن آهي. يعني ٿلهي ليکي گڊ تي 10 جولاءِ تي 5 کان 
ساڍا پنج لک کن ڪيو سڪ پاڻي پهچندو. 


ٻوڏن کي منهن ڏيڻ واري حڪمت عملي: 


سنڌو هڪ ڦرندڙ گهرندڙ )۱68106[٣0(‏ درياھ آهي يعني اهو پنهنجو 
رستو مٽائيندو رهي ٿو. وري اهو پاڻ سان تمامم گهڻي لَٽ ب آڻي ٿو. اها لٽ سنڌ 
۾ درياھ جي تري ۾ وهي ٿي. جنهن ڪري تي درياه جو ٻيٽ هوريان هوريان مغي 
ٿيندو رهيو آهي ۽ حالت اها وڃي بيٺي آهي جو ٻوڏ واري ٽائيم پر پاڻيءَ جي 
سطح ڀر وارين آباد ايراضين کان مٿي رهي ٿي ۽ ڀر واريون ايراضيون درياھ جي 
اُٿل تي ٻڌي سگهن ٿيون. انهن ايراضين کي درياه جي اُٿل مان ٻڌڻ کان بچائڻ 
لاءِ درياھ جي ٻنهي پاسي بند ٺاهيا ويا آهن. انهن بندن جي ليول ڪڏهن ب آيل 
ٻوڏ جي ليول کان 6 فٽ مٿي رکي وڃي ٿي ت جيمُن درياھ جو پاڻي بندن جي وچ 
پر رهي ۽ ڪنهن ب حالت پر بند مٿان وري نہ سگهي. ٻنهي پاسي بند آيترو ڀري 
 .‏ ٿا جن راه وٽ ڦرڻ گهرڻ لاءِ جاءِ هجي ۽ درياھ جي مکيہ 
وهڪري جي کاڌ بندن کي نقصان ن پهچائي سگهي. وري جتي درياھ جو مك 
وهڪرو بند کي 0 فوتٽن کان ويجهو ٿي ٿو وجي. اُتي (00٣1ا8]‏ 600ا) پويون 
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بند ٺاهيو ٿو وڃي. ت جيمُن اڳين بند کي نقصان ٿيڻ جي صورت ۾ر پويون بند 
بچاءَ بند جو ڪر ڏئي سگهي. ڪن هنڌن تي درياھ جو مك وهڪرو ايترو ويجهو 
اچي وڃي ٿو. جو پوثتي لوپ بند ٺاهڻ جي جڳه نکي رهي. اُتي پٿر جا اسپر 
ٺاهيا ٿا وڃن يا گائيڊ بينڪ واري نموني تي پٿر جي ڀچنگ پٿر جي فرش سان 
ڪي وڃي ٿي. وري جتي هوا تمامر گهڻي لڳي ٿي ۽ هوا جي ڪري پيدا ٿيندڙ 
ڇولين جي نتيجي ۾ بند کاڄي ٿى اُتي ڪاٺين جي مُهاڙي يا پٿر جي ڀچنگ 
ناهبي آهي. 


ٻوڏکي منهن ڏيڻ وارا اُپاءَ 


ٻوڏ کان بچڻ جو بنيادي اصول اهو آهي ت ٻوڏ جي ڪري آباد علائتا ۽ 
ڳوٺ ۽ شهر تن ٻڏن. اهو تڏهن ٿيندى جڏهن ٻوڏ کان بچاءِ وارا ڪر صحيح 
سلامت رهن. يعني بندن ۾رکنڊ نہ پون ۽ جتي اسپر ۽ گائيڊ پِچنگ ۽ ڇولين کان 
بچڻ لاءِ ٺهيل جيڪا پٿر جي پچنگ آهي. سا سلامت رهي. اهو رڳو چو ويه 
ڪلاڪ چرڪسيءَ سان محفوظ رهي سگهي ٿو. الله سائين ڏينهن ڪر ڪرڻ لاءِ 
۽ رات آرام لاءِ ٺاهي آهي. پر درياھ جو پاڻي چو ويھ ڪلاڪ هلي ٿو ۽ ننڊ نٿو 
ڪري. انهيءَ ٻوڏ واري ٽائيم ۾ اسان کي ب جاڳڻو پوندو ت جيئُن ٻوڏ کان بچاءَ 
وارز ڪمن جي چوڪسي ۽ نگراني ڪري سگهجي ۽ بندن کي پهچندڙ نقصان 
جو ترت تدارڪ ٿي سگهي. بند مٽي جا ٺهيل ٿين ٿا ۽ سنڌ پر ملندڙ مٽيءَ پر . 
ڦوٽ كائڻ جي خاصيت آهي. درياھ ۾ ٻوڏ جو پاڻي چڙهڻ ڪري ڪن هنڌن تي 
ٽنگن مان پاڻي بند جي مٽي کڻي ٻئي پاسي نڪري ايندو آهي, جنهن کي رو 
چتّبو آهي. جيڪڏهن اها روڻ چار ڇھہ ڪلاڪ ڪنهن ن ڏئي ت کنڊَ ۾ مًُٽجي 
وڃي ٿي يعني کنڊ پہُجي ٿو وڃي. 

سنڌ ۾ درياهھ (8006]) مٿاهينءَ تي وهي ٿو ۽ هڪڙي دفعي درياھ جو 
پاڻي جڏهن بند ٽوڙي نڪري ٿو وڃي. ت پوءِ موٽي درياھ ۾ر نٿو اچي سگهي ۽ 
وڏو نقصان ٿو ڪري. پر جيڪڏهن روڻ ڪنهن وقتائخي ڏسي ورتي. ت سولائيءَ 
سان بند ڪري سگهجي ٿي. انهيءَ 24 ڪلاڪ چوڪسيء لاءِ بند تي گشت 
ڪندڙ بيلدا ر کپن ۽ انهن جي چرڪسيءَ لاءِ نظرداريءَ وارو عملو يعتي سرويِسُش 
ايس ڊي يا انجنيگر- پر جيڪڏهن اهي آهن ب, تہ وڏو مسگلو امن امان جو آهي. 
جڏهن شهرن مان ماڻهو کڄي ٿا وڃن ت بند ت صفا محفوظ ناهن. پوءِ عملورگشت 
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ڇا ڪندو ۽ نظرداري ڪرڻ ڪير ويندو. حڪومت کي کپي ت بندن تي رينجرز کي . 
مقرر ڪري. جيجن آبپاشي وارو عملو صحيح ڊيوٽي ڏئي سگهي ۽ ملڪ ٻوڏن 
کان محفوظ رهي. گڊو بيراج تي پنجن لکن واري ٻوڏ ايڏي وڏي ۽ خطرناڪ 
ناهي. آبپاشي وارا جيڪڏهن ٿوري ب محنت ڪن ت ملڪ کي ٻڏڻ کان بچائي 


تا 


(روزا ڪاوش: 06 - جولاءِ 2005ع( 
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سنڌوجي ٻوڏکي منهن ڏيڻ 


پاڪستان پر سنڌو وڏي ۾ر وڏو درياھ آهي. پردنيا ۾ وڏا درياھ ٽن معيارن 
مطابق ليکيا ويندا آهن. هڪڙو تہ ڊيگه گهڻي اٿس,. ٻيو ت گهڻي ايراضيءَ جو 
پاڻي نيڪال ڪري ٿو ۽ ٿيون ت وڌ پر وڌ وهڪرو گهڻو آڻي ٿو. ڊيگه جي لحاظ 
کان مصر جو نيل درياھ ڊگهي پر ڊگهو درياھ آهي ۽ ان جي ڊيگهہ 4100 ميل 
آهي. ٻيو نمبر برازيل جو اميزان درياهھ آهي, جنهن جي ڊيگه 4000 ميل آهي. 
۽ ٽيون نمبر آمريڪا جو آ155[865[0]0با درياھ آهي, جنهن جي ڊيگھ 3900 ميل 
آهي. سنڌو جي ڊيگه 2000 ميل آهي ۽ اهو ڪنهن مٿين نمبر ۾ر نٿو اچي. 
ايراضيءَ جي نڪاسي جي لحاظ کان اميزان پهريون نمب آفريڪا جو ڪانگو 
درياھ ٻئي نمبر ۽ آمريڪا جو مسسپي ٽين نمبر تي آهي. سنڌو 19 هين نمبر 
تي آهي. وهڪري جي لحاظ کان اميزان پهرين نمبر تي. ڪانگو ٻئي نمبر تي. 
هندستان جو گنگالله برهميترا ٽين نمبر تي آهي. سنڌو 17 هين نمبر تي آهي. 
مٿين ڳالهين مان خبر پځي ت دنيا جا ٽي وڏا درياھ اميزان, ڪانگو ۽ مسسپي 
آهن. اميزان ۽ ڪانگو ت غير ترقي ياف ملڪن ۾ وهن ٿا. پر مسسپي انهيءَ 
لحاظ کان اهر آهي ت اهو آمريڪا جهڙي ترقي يافت ملڪ ۾ آهي, جيڪو ملڪ 
چنڊ تي ماڻهو موڪلي چڪو آهي ۽ هينئر ب ڪروڙها ميل پري راڪيٽن کي 
شهاب ثاقبن سان ٽڪرائي انسان ۽ ڪائنات جي اصليت جو پتو پيو لڳائي. 
آمريڪا پر ب ٻوڏون اچن ٿيون, ۽ اُهي ب ٻوڏن کي منهن ڏيندا هوندا. ضرور هُنن 
جا بندوبست زبردست هوندا ۽ اسان کي ب اُنهن بندويستن مان پرائثڻ کپي ۽ 
اُنهن جي تجربن مان فائدو وئڻ کپي. گهڻن ماڻهن کي خبر ناهي ت 1898ع ۾ 
سنڌ مان هڪڙو انجنيُر ل04//500۱] 1٣.‏ انهيءَ مقصد سان آمريڪا ويو هي 
جنهن جي رپورٽ تي 1901ع هر (20017۱71155101) ]86 0116 1| آمريڪا جي 
07[ ]116] آ955159[00با واري نموٽي جوڙي وئي. اها انڊس رور 
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ڪميشن ڪيترين تبديلين کان پوءِ هينگر ب قائر آهي. سنڌ آبپاشي وارو وزيرنادر 
اڪمل لغفاري انهيءَ جو چيگرمين آهي. سنڌ ڀر بندن جي ڪا ب رٿا انهيءَ 
ڪميشن جي منظوري کان سوا نٿي ٺهي سگهي. 

مون کي ڏاڍي اڻ تڻ هئي ت اسان آمريڪن ڪميشن جي نقشي تي 
پنهنجي ڪميشن ت ٺاهي. پر اُها 1901ع جي ڳاله آهي. انهيءَ کان پوءِ ڇا ٿيو؟ 
آمريڪا وارا چپ ڪري ت ن ويٺا هوندا. سائنسي ترقيءَ سان گڏ انهيءَ ميدان ۾ 
ب ت ترقي ٿي هوندي. ٻوڏن کي منهن ڏيڻ واري حڪمت عملي پر ب ت ترقي ٿي 
هوندي. مسٽر ڊاسن وانگر اسان کي ب ت ڏسڻ کپي ت هو ڇا پيا ڪن ۽ انهن جي 
تجربن مان فائدو وٺي پنهنجي ٻوڏن کي منهن ڏيڻ واري نظام پر تبديليون آٹڂ 
کپن. 2 ع ۾ جڏهن مان سنڌ آبپاشي کاتي جو سيڪريٽري هوس ت مون اها 
ڳالھ آمريڪي اداري 115-410 جي اُن وقت جي پراجيڪٽ انجنير جان ايمرٽ 
سان ڪئي. هن اسان لاءِ 15 ڏينهن جي هڪ ٽوٿر پروگرامر جو بندوبست ڪري 
ڏنو, جنهن پر مان پاڻ سنڌ آبپاشي کاتي جي اُن وقت جي ٻن سپرنٽينڊنگ 
انجنيگرن بشير احمد ڏهر ۽ شجاع احمد جوڻيجو ۽ فيڊرل فلڊ ڪميشن جي 
احمد ڪمال سان لور مسسپي رور بيسن جي 01٣‏ 50 تي مي 1993ع ۾ 
ويس. هتي مان مسسپي درياھ ۽ انهيءَ تي ٻوڏن لاءِ ڪيل ڪمن جو ٿورو ذڪر 
ڪيان ٿو. 


مسبيي درياھ جو نظام: 


مسپي درياهھ آمريڪا جي اُترين رياست 01605018 1)ٻ جي ڍنڍ 118508 
مان نڪري ٿو ۽ آمريڪا جي مختلف رياستن مان لنگهندي ميڪسيڪو جي 
سمنڊ ۾ر ڇوڙ ڪري ٿو. هي آمريڪا جي 41 سيڪڙو ايراضيءَ جو پاڻي نيڪال ٿو 
ڪري. انهيءَ ۾ نيويارڪ ۽ 160]8!۱18با جهڙيون پري واريون رياستون ب شامل 
آهن. هن جي مٿين حد ۾ر درياھ تمام اونهو آهي, ۽ بند ٺاهڻ جي ضرورت ناهي. 
هيٺين حد., جنهن ۾ر ست رياستون آهن, يعني 6٣11665‏ آ ,111915 ,166000۱ 
أت]آ55155 يا ,1985٣]ه]٣ھ‏ ٫(؟!00ا]]6ا‏ ۽ 16]88ل00] اهو هنڌ سنڌ وانگر 
آهي. اڻي بند آهن. ياد رهي تم آمريڪا پر بندن کي 6 عا چوندا آهن. 
مسسپي درياھ ۾ر ڪيتريون ئي وڏيون ٻوڏون اچي چڪي آهن. ۽ وڏي ۾ر وڏو 
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چوٽيءَ وارو وهڪرو 23 لک ڪيوسڪ اچي چڪو آهي. 
ٻوڏن کان بچاءَِ جي حڪمت عملي: 


سال 1927ع پر درياه پر تمامر وڏي ٻوڏ آئي اٽڪل 26000 چورس ميل 
ايراضي ٻڏي وئي. ڪيترا بند ٿٽي پيا ۽ ڪيترا ڳوٺ ۽ آباد علائقا ٻڏي ويا. هڪ 
ارب ڊالرن جو نقصان ٿيو. 200 ماڻهو مري ويا ۽ 60 لک بي گهر ٿي ,يا. انهن 
نقصانن کي نظر پر رکي نئين حڪمت عملي هيلمُن ريت جوڙي صلاحون ڏٺيون 
ويون. 

*4 پراڻن بندن جو سيڪشن وڌايو وڃي. 

* نوان بند سيڪشن وڌائي ٺاهيا وڃن. ۽ بندن کي )00170080110٣‏ جي 
اصولن مطابق مضبوط يا پڪو ڪيو وڃي. 

* درياھ مان وهڪرو گهٽائڻ لاءِ اٿل واه ٺاهيا وڃن, جن کي اسان 
0081]16) ااام5 ۽ آمريڪا وارا 8(5/اا 0600ع چون ٿا. 

* درياھ جي پاڻي کٹڻ جي گنجائش وڌائي وڃي. 

* درياھ جي مکي وهڪري واري چينل کي سڌاريو وڃي ت جيًن سڄو 
سال ٻيڙيون هلي سگهن. 

» جتي ٿي سگهي درياھ جي ليول گهٽائڻ کپي. 


* معاون درياهن تي ڊيم ٺاهيا وڃن. 


مٿہ.. حڪمت عملي مطابى هيٺان ڪم ڪيا ويا. 
سڀئُي بند 30 لک ڪيوسڪ جي ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لا ٺاهيا ويا. 
سڀني بندن تي فري بورڊ 3 فٽ رکيو ويو. 
بندن جو سيڪشن تمام ويڪرو ڪيو ويو, بند چونڊيل مٽي: مان ٺاهيا 
ويا, بند تي سُٺي 0010801108 ڪتي وئي ت جيڪُن سوراخ صفا بند ٿي وڃن. 

* بندن جي سلوپ تي ڇٻر پوکي وئي ۽ بندن سامهون وڻ پوکيا ويا ت 
جيّن ڇولين جي کاڌ کي روڪن. 

* درياھ جي وچ ۾ 200 فٽ ويڪري ۽ 9 فٽ اونهو چينل رکيو ويو ڌ 


ْ 
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جيخن ٻيڙيون ۽ لانچون هلي سگهن. 

* 60 سيڪڙو بند جو سلوپ ڪنڪريٽ سان پڪو ڪيو ويو, يعٽتي 
لائننگ ڪئي وئي ت جيُن لانچن جي هلڻ ڪري پيدا ٿيل ڇولين سبب بند ن 
کاڄي وڃي. 

*» جتي درياھ جي کاڌ ((06]0٣ع)‏ هئي, اتي ڪنڪريٽ جون وڏيون 
سليبون هڪ ٻئي سان ڳنڍي کاڌ جي هيٺين ليول تائين وڌيون ويون, ۽ کاڌ 
ڪنٽرول ڪٿي وئي. 

* (001) 8160#) جنهن کي آمريڪا وارا (ا!00ا 58170) چون ٿا. تنهن 
کي چوڌاري ڳوڻين جي جهل ڏئي ڪنٽرول ڪيو ويو. 

*» جتي بند جي سلوپ مان تمامم گهڻو سيمو نڪري ٿو, اُتي ڪائي جا 
تختا رکي ڀريل ڳوڻين سان وزن وجهي ڪنٽرول ڪيو ويو. 

»4 لوزيانا شهر کان مٿي اڍائي لک ڪيوسڪ جو اُٿل وا ٺاهيو ويو ت 
جيمُن بندن تي ٻوڏ جي ليول گهٽ ٿي وڃي. 

*» درياھ جي ڦير گهير ( 8 00[0 08 (0) ختر ڪري درياھ کي هڪ چينل 
مان وهايو ويو. جنهن ڪري درياھ جي ليول ڪري پئي ۽ بندن تي پريشرگهٽجي ويو. 

* معاون درياهن تي ڪيترا ڊير ٺاهيا ويا ت جيځن وهڪرا گهٽجي وجن. 


مسسپي ۽ سنڌو جي ڀيٽ: 


مان پنهنجي پڙهندڙن جي ڄاڻ لاءِ ٻنهي درياهن جي مختلف ڳالهين جي 
ڀيٽ ڏيان ٿو تہ ڳالهيون صحيح نموني ۾ سمجه پر اچن. 

مسسپي درياه ڀر وڌ پر وڌ آيل ٻوڏ 23 لک ڪيوسڪ آهي. جڏهن ت 
سنڌو ۾ر وڌ ۾ر وڌ آيل ٻوڏ 12 لکڪ ڪيوسڪ آهي. مسسپي درياھ ۾ر آيل ٻوڏن 
کي ويڪري بند سيڪشن, صحيح مضبوطي (0(0801]000)) ڪرڻ, اُٿل واه 
ٺاهڻ, ليول ڪرائڻ, لائننگ ۽ ڪنڪريٽ جي ڳنڍيل سليبن ٺاهڻ, درياھ جي ڦير 
گهير ختمر ڪرڻ, معاون درياهن تي ڊير ٺاهڻ سان منهن ڏنو ويو, جڏهن ت سنڌو 
واري ٻوڏ کي بندن, اسپرن, اسٽون اُپرن, پچنگ ۽ اسٽون پچنگ سان منهن ڏجي 
ٿو. مسسپي درياھ ۾ر لانچون ۽ ٻيڙيون هلڻ جو بندوبست يعني 8108116]۱لا 
ٿئي. ٿي. پر سنڌو درناهر ۾: نيريگيٿن شي ٿن مسنين تي يند:30 لب 


ڪيوسڪ جي ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ ٺاهيا ويا آهن, ۽ فري بورڊ ٽي فٽ رکيو ويو 
آهي. هتي بند 12 لک ڪيوسڪ جي ٻوڏ واري ليول کي 6 فٽ فري بورڊ ڏثئي 
ٺاهيا ويا آهن. مسس پي ۾ر درياھ جي 0٣168110601ب]‏ ڪنٽرول ڪئي وئي آهي. 
جڏهن ت سنڌو درياھ بندن وچ پر ڦري گهري سگهي ٿو. مسسپي درياھ جي بندن 
جو سيڪشن تمام ويڪرو آهي. سنڌو درياھ جي بندن جو سيڪشن گهٽ ويڪرو 
آهي. مسسپي ۾ر مينهن گهڻا پوڻ ڪري بندن جي سلوپن تي ڇٻر ٿي ڄمي. 
جنهن ڪري گهارا نٿا پون. هتي مينهن گهٽ پوڻ ڪري ڇپر نٿي ڄمي., جنهن 
ڪري گهارا پون ٿا. آمريڪا پر بند ٺاهڻ مهل سُٺي مٽي استعمال ڪئي وڃي 
ٿي. ۽ صحيح (0آ20010861) ڪئي وڃي ٿي. جڏهن ت هتي ٻنهي ڳالهين تي 
ڪو خاص ڌيان نئو ڏٺو وڃي. ات يڪو بند روڻ پوڻ ڪري نٿو ڀڄي. پر هتي کنڊ 
گهڻو ڪري ت روڻيون پوڻ سبب پون ٿا. مسسپي تي بيراج ڪونهن, جڏهن ت 
سنڌو تي ٽي بيراج آهن گڊي سکر ۽ ڪوٽڙي. 1927ع کان پوءِ آمريڪي فوج جي 
ڪور آف انجنيئرز جي نگراني وارن بند ۾ ڪو کنڊ نہ پيو آهي. پر هتي اسان وٽ 
کنڊ پوندا رهن ٿا. اتي ٻوڏون ڊسمبر ۾ شروع ٿي. جون پر ختمر ٿين ٿيون. هتي 
ٻوڏون جولاءِ ۾ شروع ٿي سيپٽمبر پر ختم ٿيون ٿين. اتي مکي مستًلو سيمي جو 
آهي. جنهن کي ڪاٺ جي تختن ۽ ڳوڻين سان منهن ڏنو ٿو وڃي. هتي مکي 
مسملو روڻ پوڻ آهي. جنهن کي رڳو چو ويھ ڪلاڪ نظرداريءَ سان ئي منهن ڏئي 
سگهجي ٿو. اتي سوراخ ڪرڻ وارن جانورن مغلن ڪوئي ۽ سيھ جو مستُلو 
ڪونهي. پراسان وٽ بندن کي ڪوتُن ۽ سيهن جو وڏو مستًلو آهي, جنهن ڪري 
کنڊ پون ٿا. مين چينل مان )]0٣60010(‏ مٽي ڪڍي وڃي ٿي ت جن ٻيڙيون ۽ 
لانچون هلي سگهن. اسان وٽ ڊريجنگ نٿیي ڪجي. يعني مٽي نئي ڪڍي وڃي. 
هُتي ٻوڏ کي منهن عوام جي تعاون سان ڏجي ٿو. فوج تمام ايمرجنسي پر اچي 
ٿي. پراسان وٽ آبپاشي کاتو پاڻ ٻوڏ کي منهن ڏئي ٿو فوج ايمرجنسي کان اڳ 
ڊگهراجي ٿي. 

هر ڪنهن درياھ جا پنهنجا مستًلا ۽ پنهنجا حل آهن. آمريڪا دنيا جو 
تمام پيُسي وارى مالدار ۽ ترقي يافع ملڪ آهي. جيڪڏهن پُسا هجن ت اسان ب 
درياھ جي 01681001100 ختر ڪري سوڙهو ڪري سگهون ٿا ۽ درياھ کي سڌو 
ڪري درياھ جي ليِول ڪيرائي بندن تان پريشر گهٽائي سگهون ٿا. پر اسان وٽ 
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مکيہ مسگًلو جنهن ڪري کنڊ پون ٿا. سو روڻ پوڻ آهي. آمريڪا وارن پنهنجي بند 
جو سيڪشن وڌايو آهي. بند ٺاهڻ لاءِ چونڊيل مٽي استعمال ڪئي آهي ۽ مٽي 
جي صحيح (20009]0861101) ڪئي آهي. جنهن ڪري اُتي روڻ نٿي پوي. اسان 
کي ب کپي ت اُنهن جي نموني سان بند ٺاهيون. وري جڏهن پئُسا ٿيا ت ٻيا ڪر ب 
ڪري سگهبا ۽ ٻوڏن کي آمريڪن حڪمت عملي مطابق منهن ڏئي ملڪ کي 
ٻوڏن کان بچائي سگهنداسين. 

(روزان ڪاوش: 10 = جولاءِ 2005ع( 
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نٺا پر ٻوڏ کي منهن ڏيڻ 
جا بندوبست ٿيل آهن؟ 


مون پنهنجي مضمون. جيڪو ڪاوش ۾ 6 جولاءِ تي ڇپيو, تنهن ۾ 
ٻڌايو هو ت درياهن ۾ وهڪرا وڌڻ ڪري سنڌ پر چوٽيءَ وارو وهڪرو 5 کان ساڍا 5 
لک ڪيوسڪ ٿيندي ۽ ڏهين جولاءِ ت گڊو بيراج وٽ پهچندو. اڳڪٿي مطابق 
اهو وهڪرو 10 جولاءِ تي پهتو ۽ پاڻيءَ جو چوٽيءَ وارو وهڪرو پنج لک 
پنجيتاليھ هزار ڪيوسڪ ٿيو. هينمُر اهو وهڪرو سکر بيراج وٽان پاس ٿي چڪو 
آهي. ۽ ڪوٽڙي بيراج ڏانهن وڌي رهيو آهي. ڪيترن بندن کي پاڻي لڳي چڪو 
آهي. ڪڄي ۾ر ويٺل ماڻهن جا ڪيترا گهر ٻڏي ويا آهن, ۽ اُهي مٿاهين محفوظ 
هنڌن ڏانهن وڃي ويٺا آهن. اهو ٻڌائيندو هلان ت ڪچي جا ماڻهو پنهنجي 
مرضيءَ سان درياھ جي ڦرندڙ گهرندڙ علائڻي ۾ ويٺا آهن. اُهي ٻوڏ اچڂ ڪري 
رنج ٿيڻ بدران خوش ٿيندا آهن, جو ڪچو ٻڏڻ ڪري فصل سٺا ٿا ٿين ۽ ٻڏيءَ 
جا بيڻا ٿين ٿا. ٻوڏ اچڻ وقت انهن جا گهر پاڻيءَ هيٺ اچي وڃن ٿا. پر ٻوڏ لهڻ 
کان پو اهي وري ساڳين هنڌن تي وجي ويهندا آهن. هنن ماڻهن کي درياھ جي 
لاٿ ۽ چاڙھ جي اثرن جي ڄاڻ انجنيگرن کان وڌيڪ هوندي آهي. 

چوندا آهن ت انجنيئرٽنگ جي ڄاڻ 56056 )000100٣۱‏ يعني عام ڄاڻ 
آهي. سنڌ ۾ درياھ جي ليول ٻوڏ واري وقت پر ڀر وارين آبادين, شهرن ۽ ڳوٺن 
کان مٿي هوندي آهي. جيڪڏهن بجاءِ بند انهيءَ اُٿل کي ن۔ روڪين ت ُه ڳوٺ 
۽ آباديون ٻڏي وڃن. انهن بچاءِ بندن کي ٻوڏ واري وقت ۾ 1901| يا سلامت 
رکڅو آهي ت جيمُن آباديون نہ ٻڏن. 1(0]!00 10600 دراصل اُهي انتظام ۽ 
بندوبست آهن. جيڪي ان ڪري ڪيا ويندا آهن ت جيڻُن درياھ جي اُٿل کي 
روڪي سگهجي. بندن کي نقصان ن ٿئي ۽ آباديون نہ ٻڏن. ٻوڏن کي منهن ڏيڻ 
دشمن سان جنگ وڙهڻ جيان آهي. دشمن سان جنگ وڙهڻ ۾ هيٺيان مرحلا ٿين 
ٿا: 

(1) جنگ جي خطري جو احساس: 66060000 +۱٣681‏ ٣8/*ا‏ 

(2) جنگ جي تياري: 608٣6006568‏ )ع٣‏ ]۾/*ا 
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(3) جنگ ورهڻ جي حڪمت عملي: 518160 ]8/لا 

(4) جنگ وڙهڻ: 10]10110 ٣8/ا‏ 

اچو ت مٿين مرحلن مطابق ٻوڏن کي منهن ڏيڻ جو تجزيو ڪريون. 

1- ٻوڏن جي خطري جو احساس: ٣000 ۱٣168] 6٣0601100۱‏ 

سنڌ صوبو سنڌ درياهي نظامر جي پڇڙيءَ ۾ آهي. سڀني درياهن جو پاڻي 
مٺن ڪوٽ تي گڏجي گڊو بيراج وٽ سنڌ پر داخل ٿئي ٿو. سنڌ ۾ر گهڻي لٽ اچڻ 
ڪري ۽ درياهھ جي پيٽ ۾ر اها لٽ وهڻ ڪري انهيءَ جو ترو مٿي ٿي ويو آهي ۽ 
ٻوڏ واري وقت ۾ر درياھ جي پاڻيءَ جي ليول ڀر وارين زمينن جي سطح کان مٿي 
رهي ٿي. جنهن ڪري ملڪ ٻڏڻ جو خطرو رهي ٿو. ٻوڏ وارو پاڻي سمنڊ ۾ ڪرڻ 
کان اڳ سنڌ صوبي مان پاس ٿئي ٿو. وري جيڪڏهن هڪ درياھ پر ب ٻوڏ آهي ت 
سنڌ ۾ اُن جو اثر رهي ٿو. جيستائين سڀني درياهن جو پاڻي لهي نٿو وڃي. سنڌ 
پر ٻوڏ جي صورتحال رهي ٿي. انهيءَ ڪري سنڌ ۾ر ٻوڏن جو چوٽيءَ رارر وهڪرو 
ب وڏو ٿئي ٿو ۽ ٻوڏ هلي ب گهڻو وقت ٿي. اهو ب خيال ۾ رهي ت سنڌو پاڻ ٻوڏ 
پيدا نٿو ڪري, بلڪ ٻين صوبن پر آيل يا پيدا ٿيل ٻوڏ کي سنڌ مان پاس ڪري 
سمنڊ ۾ پهچائي ٿو. معلوم ٿيو ت سانوڻي جي مند پر سنڌ کي ٻوڏن جو خطرو 
رهي ٿو. 

(2) ٻوڏن کي منهن ڏيڻ لاءِ تياري: 08]600659ه)] ٣]6060‏ 

ٻوڏن واري وقت ۾ر درياهھ جي اُٿل کي روڪڻ لاءِ سنڌو جي ٻنهي پاسي بند 
ٺاهيا ويا آهن. هڪڙا آهن, اڳيان بند (800 )]٣0!!!‏ ۽ ٻيا آهن پويان بند 
(8000 600]) اڳين بندن جي ڪل ڊيگه 875 ميل. ۽ پوين بندن جي ڊيگه 
3 ميل آهي. کير ٿر جبلن تان نين ذريعي ايندڙ پاڻي کي روڪڻ لاءِ ب سکر 
بيراج جي ساڄي ڪپ تي بند ٺاهيا ويا آهن, جن کي ايف پي بند چون ٿا, جن جي 
ڊيگھ 120 ميل آهي. جن هنڌن تى درياهھ اڳين بند سان لڳو لڳ وهي ٿو ۽ 
ٻويان لوپ بند ٺاهڻخ لاءِ جاءِ ڪونهي. اُتي پٿر جا اسپريا گائيڊ بينڪ نموني تي 
پثر جي پچنگ ۽ ايپرن ٺاهي وجي ٿي. اسپر وارو ڪر لاڙڪاڻي پر آگاڻي عاقل 
بند تي ۽ هالا وٽ ڀاڻوٺ تي ٿيل آهي. جتي تکي هوا هلي ٿي. ۽ ڇولين جي 
ڪري بند ڪٽجي ٿر اُتي پٹر جي پچنگ ااة08 00آ سان ٺاهجي ٿي ت جيئُن 
ڇولين ڪري بند ن کاڄي وڃي. بندن جي ليول ڪڏهن ب آيل ٻوڏ جي ليول کان 6 
فٽ مٿي رکي وجي ٿي ت جيُن بند مٿان پاڻي نہ وري وڃي. وري جڏهن بہ ٻوڏ جي 
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ليول پوئين ليول کان وڌي وجي ٿي ت بند ب اوترو مٿي ڪيا وجن ٿا. جتي بند 
ڪنهن واھ يا واٽر ڪورس کي ڪراس ٿو ڪري. اُتي بند سلوس ٺاهيا وڃن ٿا. 
بند جي مضبوطي انهيءَ ۾ آهي ت اهو سيڪيل (۱//6!!68) هجي. يعني اُنهيءَ 
جا ٽنگ بند هجن. جتي مٽي خراب آهي. اُتي اڳئين بند کي سيڪڻ لاءِ اڳيان 
0 760۱ ٺاهجي ٿو ت جيئن انهيءَ ٽرينج ۾ پاڻي ڀري اڳئين بند کي 

3- ٻوڏن کي منهن ڏيڻڂ جي حڪمت عملي: 51٣816-‏ 9٣آ10]71٣)‏ 000[ 

9 
سنڌ پر ٻوڏ واري وقت پر درياھ جي ليول ڀر واري زمينن جي ليول کان 
مٿي رهي ٿي. جيڪڏهن درياھ جو پاڻي بند کي ڪراس ڪري پڪي علائڻي ۾ 
نڪري ويو ت پوءِ اُهو وري درياھ ۾ر موٽي نٿو سگهي. ۽ تيستائين پيو وهندي 
جيستائين درياھ جو وهڪرو گهڻو گهٽجي نٿو وڃي. جنهن ڪري تمام گهڻي 
تباهي اچي ٿي. 1976ع ۾ سکرکان مٿي روهڙي پاسي علي واهڻ وٽ کنڊ پيو 
هي جنهن جو پاڻي هيٺ ناري ڪينال ۾ ب ويو ۽ ميرپورخاص تائين پهچڻ جو 
خطرو هو پر الله بچايو. انهيءَ ڪري حڪمت عملي اها آهي ت اهڙا اُپاء وٺون ت 

ڪنهن ب بند ۾ کنڊ نہ پوي. 

4- ٻوڏن کي منهن ڏيڻ:0]7110ٳ] 000[ 

اهو ڪم ت آبپاشي محڪمي جو آهي. پر اڪيلي سر انهن جي وس جي 
ڳالھ ناهي. انهيءَ ۾ هو سڀني واسطيدا رکاڻتن جي مدد وٺن ٿا, جيُن ڊي سي اي 
زراعت, ٻيلي ۽ ٻين کاتن جو عملو انهيءَ ڏس ۾ر مدد ڪري ٿو- 8 لک ڪيوسڪ 
کان مٿي پاڻي اچڻ تي فوج جي ب مدد وٺن ٿا. 

ٻوڏن کي منهن ڏيڻ لاءِ هيٺيان اپاءَ ورتا وڃن ٿا. 

(1) پهرين بندن جي چڪاس ڪئي وجي ٿي ت انهن جي حالت ڪهڙي 
آهي. ۽ خطرناڪ جاين ٣0!]115(‏ ه006)8]016را*۱) جي نشاندهي ڪجي ٿي ت 
جن انهن تي خاص ڌيان ڏٺو وڃي. 

(2) ٻوڏن جي باري ۾ اطلاع ڏيڻ لاءِ هڪ مرڪز قائر ڪيو ٿو وڃي. 
جنهن کي ”ٻوڏن وارو مرڪز اطلاعات“ چُجي ٿو. انهيءَ جو ڪر لاهور واري 
سينٽر کان ٻوڏ جي صورتحال جو پتو لڳائڻ ۽ بيراجن تي قائث سيئٽرڻ سان 
رابطو رکڻ آهي. وڏي ٻوڏ جي صورت ۾ر هي مرڪز24 ڪلاڪ ڪر ڪري ٿو. اهو 


مرڪز اهو ب ڪاٿو لڳائي ٿو ت سنڌ پر چوٽي وارو وهڪرو گهڻو ۽ ڪڏهن ايندو ۽ 
واسطيدارماڻ ڻهن کي گهٽ بر گهٽ هفتو اڳي خبردار ڪرڻ ب انهيءَ مرڪزجو ذمو 
آهي ت هو ماڻهن کي ٻڌائي ت هو هيتري سطح جي ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار 
رهن. ٰ ٴٍ 


(3) بندن جي 24 ڪلاڪ چوڪسي ڪجي ٿي. انهي: لاءِ ڏينهن رات 
گشت ڪندڙ بيلدار بندن تي هلن ٿا ت جتي ب بند کي ڪو خطرو هجي. يا ڏسڻ ۾ 
خطري واري ڪا شيءِ ڏسڻ ۾ اچي انهيءَ جو بروقت تدارڪ ڪن. بندن کي 
هيٺيان خطرا ٿي سگهن ٿا: 

. تاپ ٿيڻ. 

.نر ڻپ 

.وٽ ٿيڻ. 

. .ين ڪر بندن جو کاڄڻ: (851/ا ما 

.اھ جي کا 05 

.ان جو يڻ 6660666 

.هن جو وھڻ 999 

سلوس جو قيل ٿيڻ 

سنڌ بند مينوگل پر مٿين ڳالهين کي منهن ڏيڻ جا تمام گهڻا تفصيل ڏنل 
آهن. مك ڳاله آهي انهن جي وقائتي خبر ۽ ڄاڻ. جيڪڏهن بروقت ڄاڻ پئجي 
وئي ت سولي نموني ۾ منهن ڏئي سگهبو, پرجيڪڏهن چار, ڇھ ڪلاڪن تائين 
خبر ن پئي ت کنڊ پُجي ويند جنهن کي ڪنٽرول ڪرڻ ناممڪن آهي. 
جيستائين تمامر گهڻي لاٿ ن اچي وڃي. پر تيستائين کنڊ مان نڪرندڙ پاڻي 
ملڪ ٻوڙي ڇڏيندو. بندن تي خراب حالت رات جو ٿُي ٿي. جو گشت ڪندڙ 
بيلدارننڊ جي اثر ۾ رهي ٿو ۽ رات جو صحيح نموني پر سندس نظرب نٿي پئي. 
انهيءَ ڳاله جي اهميت ڄاڻائڻ لاءِ بند مينوگل پر هي لکيل آهي. 
)(8]]6٣ ](00# ٣(ال0]( ٣٣10٣۱6٣ 5 5]061٤ 0٣0 116 61٣6]10]607<‏ لا 
0 “ٿ8 56 ا 56٣«ت»٣ا8‏ !50۱ ااآا ]آ ,1106 01٣0‏ ا6 06])601160ع 810۱0 ۱8٣أ‏ 

٣6]0 06] 8 )8], 8 8٣0۱0800 8 0. 

(توهان بند کي مضبوط ۽ مڪمل ڪرڻ تي ڪيترا ب پُسا خرچ ڪيو, 

پوءِ ب اهو ڪئي. اونداهي رات ۽ پوري احتياط سان گشت ن ڪندڙ بيلدار جي 
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نه تت ۾ ڪج پت پڊ تج هي ڪاٽ 


رحم وڪرم تي هوندو.) 

موجوده ٻوڏ ڪا گهڻي وڏي ٻوڏ ڪونهي. گڊو ۽ سکر بيراجن تان پاڻي 
لهي ويو آهي. الله ڪندو ت ڪجه ڏينهن ۾ ڪوئڙي کان لنگهي اها سمنڊ م 
پوند ڀر اڃا ٻوڏ وارو وقت رهيل آهي. اسان وٽ ڇوٽيءَ وارا وهڪرا آگسٽ جي 
مهيني ۾ ايندا آهن. جيڪڏهن جولاءِ جي پڇاڙي ۾ جبلن تي مينهن پيا ت تمام 
وڏي ٻوڏ اچي سگهي ۽ موجوده ٻوڏ کي أ جو ٽيلر سمجهڻ کپي. اسان وٽ گهڻو :َ 
ڪري ت تڏهن اک پٽبي آهي جڏهن پاڻي پلين هيٺان تمام گهڻو لنگهي چڪو 
هوندو آهي ۽ نقصان ايترو ٿي چو هوندو آهي جو ان جو ازالو كڅڻ نہ مشڪل پر 
ناممڪن هوندو آهي. هن وٿت سخت انتظامن جي ضرورت ٿيندي ت جيئٌن سنڌ 
ٻڏڻ کان بچي ۽ سدا شاد ۽ آباد رهي. 


(روزان ڪاوش: 17 = جولاءِ 2005ع) 


خبرن مطابق اترين علائقن ۽ سرحد صوبي پر مينهن پوڻ ڪري دريائن جا 
وهڪرا وڌي ويا آهن. جنهن ڪري اتي ٻوڏ جي صورتحال پيدا ٿي وئي آهي. 
ڪيترا گهر ۽ پليون ڊهي پيون آهن ۽ ڪيترين انساني جانين جو نقصان ٿيو آهي. 
اريگيشن کاتي جي ڪراچيءَ واري فلڊ وارننگ سينٽر مطابق آچر 6 آگسٽ تي 
ڪابل درياءَ ۾ وهڪرو هڪ لک 27 هزار ڪيوسڪ سنڌ پر تربيلا وٽ 4 لک 35 
هزار ڪيوسڪ جهلمر درياءِ ۾ منگلا ڊيمر وٽ 81 هزار ڪيوسڪ چناب درياءَ ۾ 
مرالا وٽ هڪ لک 35 هزار ڪيوسڪ راري درياءَ ۾ بلوڪي وٽ 40 هزار ِ 
ڪيوسڪ ۽ ستلج درياءِ پر اسلام بيراج تي 18 هزار ڪيوسڪ رهيو. سنڌ ۾ گڊو 
يراج وٽ 6 آگسٽ تي پهتل پاڻي 2 لک 82 هزار سکر بيراج وٽ هڪ لک 89 
هزار ۽ ڪوٽڙي بيراج تي 64 هزار ڪيوسڪ آهي. بدين ۽ سنڌ جي هيلين علاٿقن 
ھر مينهن پوڻ ڪري پاڻيءَ جي گهرج گهڻي گهٽجي وئي آهي. تنهن ڪري واهھ 
ذري گهٽ بند ڪيا ويا آهن ۽ 61 هزار مان 56 هزار ڪيوسڪ پاڻي ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ ڇڏيو وڃي ٿو. جڏهن اهو پاڻي سمنڊ سان ڳندبو ت پل جيڪو پاڻي جي 
.نچ ان ربا تاين پلو اچي ويندو. اهو 
پلو ڪوٽڙي بيراج کان مٿي نٿو چڙهي جو ڪوٽڙي بيراج جي فش ليڊر مان ٻيون 
مڇيون ت مٿي چڙهن ٿيون, پر پلو نٿو چڙهي. جڏهن ڪوٽڙي ۽ سکر بيراج تن ٺهيا 
هئًا ت چون ٿا ت پلو ملتان تائين مٿي ويندو هو ۽ درياھ جي مخالف رخ ۾ هلڻ 
ڪري ۽ لٽ مان طاقتور جزاٴكائڻ ڪري مچي مست ٿي ويندوهو. هينمُرت جيڪو 
پلو ملي ٿو, سو ساتًز پر تمام ننڍڙوهجي ٿو۔ 
درياهن جو وڌيڪ پاڻي جڏهن گڊو بيراج وٽ پهچندو ت سنڌ ۾ر ب ٻوڏ جي 
صورتحال ٿيندي. آچر 6 هين آگسٽ تي گڊو وٽ پهتل پاڻي ٻ لک 82 هزار 
ڪيوسڪ رهيو, جيڪو ٻوڏ جي لحاظ کان هيٺين سطح واري ٻوڏ ( 060| 
40) جي درح بندي ۾ اچي ٿو. ياد رهي ت انهيءَ درج بندي مطابق جيڪڏهن 
گڊو بيراج تي آيل پاڻي ٻن کان ساڍا ٽي لک ٿٿي ٿو ت انهيءَ کي هيٺين سطح 
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واري ٻوڏ چعًبى جيڪڏهن ساڍن ٿن لکن کان پنج لک ٿئي ٿو ت وچُين سطح 
واري ٻوڏ, جيڪڏهن 5 لکن کان 7 لکن تائين ٿٌي ٿو ت اوچي ٻوڏ, جيڪڏهن 7 
کان 9 لکن تائين ٿئي ٿو ت تمامم اوچي ٻوڏ ۽ جيڪڏهن 9 لکن کان مٿي ٿئٌي ٿو 
ت ان کي خطرناڪ ٻروڏ چمُبو آهي. اها در بندي ٻوڏ مان پيدا ٿيل خطري جي 
سطح ٻڌائي ٿي. سنڌ ڀرماضيءَ ۾ ڪيتريون ٻوڏون آيون, جن ۾ ڪيتريون 
خطرناڪ ٻوڏون ب هيون, جسُن سال 1972ع. 1975ع. 1976ع. 1978ع ۽ 
2عععم پر خطرناڪ ٻوڏون آيون. انهن ۾ سال 1973ع پر سکر بيراج کان هيٺ 
ساڄي ڪپ تي کنڊ پيو. جنهن جو پاڻي ذري گهٽ لاڙڪاڻي تائين پهتو. وري 
سال 1976ع ۾ر سکر بيراج کان مٿي کاٻي پاسي علي واهڻ وٽ کنڊ پيو. جنهن 
جي ڪري تمام گهڻو نقصان ٿيو ۽ پاڻي ذري گهٽ مند جمڙاتو تائين پهتو. 


ٻوڏن جي لحاظ کان سنڌ صوبي جي خصوصيت 


سنڌ صوبو سنڌ طاص آبپاشي نظام جي پڇڙي تي آهي. ٻوڏ ۾ سڀني 

مٿين صوبن جي درياهن جو پاڻي سنڌ صوبي مان لنگهي سمنڊ ۾ وڃي ٿو. يعني 
سنڌ صوبو پاڻ ٻوڏ پيدا نٹو ڪري, بلڪ ٻين صوبن جي ٻوڏ سمنڊ پر پاس ڪرڻ 
جي ڊيوٽي ڏئي ٿو. جيڪڏهن سرحد صوبي ۾ر ٻوڏ ختمر ٿي وڃي ٿي. پر پنجاب 
پر ٻوڏ آهي. يا جيڪڏهن ڪن درياهن ۾ر ٻوڏ ختر ٿي وڃي ٿي. پر هڪڙي ب 
درياھ ۾ر ٻوڏ رهي ٿي ت سنڌ ۾ ٻوڏ رهندي. ڇاڪاڻ ت جيستائين سڀني صوبن 
پر ٻوڏ ختمر نٿي ٿُي, سنڌ ۾ر ٻوڏ جو خطرو رهي ٿو. وري سڀني درياهن جو پاڻي 
گڏجي سنڌ مان پاس ٿئي ٿي تنهن ڪري هڪڙو ت سنڌ مان چوٽي وارا وهڪرا 
لنگهن ٿا ۽ ٻيو تہ ٻين صوبن جي ڀيٽ ڀر ٻوڏ تمامر گهڻو وقت هلي ٿي. انهيءَ 
ڀيٽ هڪ غريب ماڻهوءَ جي جهوپڙيءَ سان ڪري سگهجي ٿي. جيڪا مينهن 
بند ٿيڻ کان پوءِ ب ٽمندي رهي ٿي. ٻين صوبن پر درياهھ ماٿرين ۾ر وهن ٿا. سنڌ ۾ 
سنڌو مٿاهينءَ تي وهي ٿو. جنهن کي انگريزيءَ ۾ (1]006]) چُجي ٿو. يعني 
ٻين صوبن ڀر آباد زمينن جي ليول درياھ جي ليول کان مٿي آهي. ٻوڏ ۾ درياھ 
جو پاڻي اٿل ڪري ڪجه زمينون ٻوڙي ٿی پر درياه لهڻ کان پوءِ اهو اٿليل پاڻي 
وري درياهھ ۾ر موٽي اچي ٿو. سنڌ ڀر آباد زمينن جي ليول ٻوڏ واري وقت ۾ 
درياهھ جي ليول کان هيٺ آهي. جيڪڏهن درياھ جي اٿل ڪري ڪٿي ڪنهن بند 
۾ کنڊ پوي ٿو ت اهو پاڻي ٻين صوبن وانگر درياھ ۾ موٽڻ بدران ملڪ ٻوڙيندو 
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هيٺ وهندو ويندو ۽ درياھ ۾ موٽي اچي ن سگهندي تنهن ڪري اسان سنڌ ۾ 
درياھ جي بند ۾ کنڊ پوڻ برداشت نٿا ڪري سگهون. 


بندن ٺاهڻ جي ٿيوري 


مٿي ٻڌائي آي آهيون ت سنڌ ۾ر ٻوڏ ڏ واري وقت پر درياھ جي ليول آباد 
زمينن کان مٿي ٿنُي ٿي ۽ جيڪڏهن ڪجه ن ن ڪيو وڃي ت ٻوڏ واري وقت ۾ر 
سڄي سنڌ پاڻي هيٺ اچي وجي. انهيءَ صورتحال کان بڄڻ لاءِ درياھ جي ٻنهي 
پاسي مٽيءَ جا بند ٺاهيا ويا آهن, جن جو ڪر ٻوڏ واري وقت ۾ درياھ جي اٿل . 
کي روڪي ملڪ کي ٻڏڻ کان بچائڻ آهي. سنڌ پر انهيءَ مقصد لاءِ اٽڪل 8072 
ميل ڊگها سامهون وارا (فرنٽ لاٿين بند) ٺاهي ٻنهي پاسي ڪشمورکان سمنڊ 
تائين ٺاهيا ويا آهن, جن هنڌن تي زمينون مٿي آهن. يا جابلو علائقو آهي جيسُن 
سيوهڻ کان هيٺ ڪوٽڙي تاين سنڌو جي سڄي پاسي. اتي پاڻي جي ٻوڙڻ جو 
سوال ئي ناهي ت اتي بند ن ٺاهيا ويا آهن. وري بند مٽيءَ جا ٺاهيا ويا آهن ۽ 
سنڌو بادشاھ پنهنجي مرضيءَ سان پنهنجو رستو ڦيرائيندو رهي ٿو ۽ مٽيءَ جي 
ٺهيل بندن جي پائڻ جو خطرو ٿي وڃي ٿو. جنهن ڪري سامهون وارن بندن تي 
اعتبار نڻو ڪري سگهجي. اتي پويان بند (لوپ بند) ٺاهيا ويا آهن. اصول اهو 
رکيو ويو آهي ت جتي درياھ جو مکي واهڙ(]6٣٣000‏ 8( بند جي ٽي هزار فوٽ 
ويجهو اچي وڃي. اتي پويون بند ٺاهڻ کپي. وري ڪن هنڌ تي پويوڻ بند ٺاهڻ 
جي جاءِ ناهي. ڇاڪاڻ جو پويان ڪو وڏو شهر آهي. ڪا ريلوي لان يا مکيہ روڊ 
آهي ت اتي درياھ جي وڌي اچڻ کي روڪڻ لاءِ پکرن جو اسپريا بيراج تي ٺهندڙ 
گائيڊ بينڪ واري نموني جي اسٽون پچنگ ۽ ايپرن ٺاهجي ٿو. جن هنڌن تي هوا 
تمامر گهغي لڳي ٿي ۽ هوا جي پيد اڪيل ڇولين ٣865‏ ڪري بند کاڄڻ جو 
خطرو هجي ٿو, اتي اسٽون پڄنگ يعني پٿرن جي مهاڙي ٺاهجي ٿي 


آبپاشي کاتي جو رول 


ٻوڏن کي منهن ڏيڻ جي ذميداري سنڌ جي آبپاشيءَ جي کاتي - جي آهي. 
انهن جو اهو ڪر آهي ت ٻوڏ کان بچاءِ واري نظامم کي صحيح سلامت رکن. يعئي 
2 ميل ٺهيل بند ٺيڪ رهن. کاڌ وارن هنڌن يعني اسپر ۽ پچنگ کي نقصانن 


ٿٌُي. 322 ميل ٺهيل لوپ بند اڳيان بند ٽٽڻ جي صورت ۾ر ٻوڏ کي منهن ڏيڻ 
کان بح تڻ ۾ رول ادا ڪرڻ سان گڏ سموري سنڌ وارن جي مدد جي ضرورت آهي. 
ٻيلي کاتي کان انهن کي پنجي منا ۽ ٻيو ڪاٺ کپي. زرعي کاتي کان انهن کي 
ڊوزر کپن, مالي کاتي کان ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ پسُسا کپن. پوليس کان بند تي 
امن امان کپي ت جيتُن آبپاشي جو عملو ڏينهن رات ڊيوٽي ڏکي سگهن ۽ 
زميندارن کان ڇيڙ کپي ت ماڻهو ن ملڻ جي صورت پر اهي بند تي ڊيوٽي ڏيئي 
سگهن. 


(روزان ڪاوش: 7 آگسٽ 6 ع) 
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هڪڙو جهور پوڙهو لٺ هٿ ۾ر کڻي هوريان هوريان پځي هليو, سندس ڪنڌ 
هيٺ جهڪيل ۽ چيلهھ چٻي ٿيل هئي. ائين پئي لڳو ت ڄڻ ڪا وجايل شيءِ پيو 
ڳولهي. هڪڙي نو جوان مسخري ڪندي پڇيو ت ”پوڙها ڇا پيو ڳولهين؟” پوڙهي 
ڪنڌ مٿي کڻي وراڻيو ”ابا! پنهنجي وڃايل جواني پيو ڳولهيان." 

سنڌ آبپاشيءَ جي بندن تي ڊيوٽي ڏيندڙ بيلدارن جي حالت ب انهيءَ 
پوڙهي وانگر آهي, جيڪو لٺ هٿ ڀر کڻي ڏينهن رات ڪا شيء ڳولهيندو نظر 
اچي ٿو, پر پنهنجي جواني ڳولهڻ بدران هو بند کي ٻوڏ جي پاڻيءَ ڪري ٿيل 
ڪنهن خرابي یا نقصان کي ٿا ڳولهين, جنهن جي وقتائتي خبر پوڻ تي انهيءَ 
خرابيءَ کي يڪدم ٺيڪ ڪري سگهجي ٿو ت جيڪڏهن انهيءَ جي وقت تي خبر 
ن پئي ت اتان کنڊ پحُجي ويندو ۽ وڏونقصان ٿيندو. : 

انگريزيءَ ۾ چوندا آهن ت: 

۱060 5885 ,6اأ 1أ (]10أااٿ له 
...هر ٻوڏ جو پاڻي سرحد صوبي مان نڪري پنجاب مان لنگهي اچي ٿو 

پنجاب صوبي ۾ر درياءَ ماٿري پر وهن ٿا. يعني زمينون درياء کان مٿڀريون ۽ چاڙھ 
تي آهن. ٻوڏ واري وقت پر درياءَ چاڙهي تي اٽل ڪري اتي آباد ٿيل زمينن کي 
ٻوڙي ٿو. پر ٻوڏ لهڻ کان پوءِ اهو پاڻي بيهي نٿو رهي, بلڪ واپس درياءَ ۾ موٽ 
کائي ٿو, جنهتڪري فيصلن جو بچاُ ٿي وجي ٿو. انهيءَ ڪري اتي ٺهيل بيراجن 
۾ر ”کنڊ وارا هنڌ" 56001000 8]680]00) ٺهيل هوندا آهن. يعني جڏهن ٻوڏ 
بيراج جي ڊيزائن واري گنجائش کان مٿي متدار جي اچي ٿي ت ڊيزائن کان میي 
واري مقدار کي بيراج جي مٿين ڀر ٺهيل بند مان هٿرادو کنڊ ڏٿي. اهو پاڻي 
بيراج جي پاسي کان پاس ڪري وري درياءَ ۽ وجهي ڇڏجي ٿو. ان جي ابتڙ سنڌ 
۾ درياءَ بادشاھ ٻوڏ واري وقت مٿانهين تي وهي ٿر يعني درياءَ جي ليِول ڀر واري 
زمينن ۽ آباد ڳوٺن ۽ شهرن کان مكي ٿٌي ٿي. جنهن جي اٿل ڪري, اهي آباديون, 
ڳوٺ ۽ شهر ٻڏي سگهن ٿا ۽ اهو اٿليل پاڻي درياءِ ۾ر موٽ نٿو کائي سگهي. 
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جنهنڪري سنڌ ۾ر درياءَ جي اٿل سبب گهڻو نقصان ٿي سگهي ٿو. درياءَ جي 
انهيءَ اٿل کي روڪڻ لاءِ بند ٺاهيا ويا آهن ت جيُن درياءِ جو پاڻي آبادين ۽ ڳوٺن 
کي نقصان ن پهچائي, پر بند مٽيءَ جا ٺهيل آهن, جن کي درياءَ جو مک وهڪرو 
”9 9 پائي سگهي ٿو۔ جتي درياءَ بند جي ويجهو وهي ٿر, اتي درياءَ 
جي کاڌ کي روڪڻ لاءِ يا ت پويان بند ]010٣10(‏ 060)) ٺاهيا ويا آهن يا پگر جا اسپر 
پڄنگ ۽ ايٻرن ٺاهيا وڃن ٿا. وري جتي هوا جي ڇولين ڪري مٽيءَ جو بند کاڄڻ 
جو خطرو هوندو آهي. اتي پٿر جي پڄنگ ٺاهي وڃي ٿي. ٻوڏ کي منهن ڏيڻ وارن 
انهن ڪمن کي ”ٻر کان بچاءَ وارا ڪر" يعني (65]٣0/اا‏ 00]60ع)ت) )٣]6060‏ 
چُجي ٿو. سنڌ ۾ درياءَ جي ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ اٽڪل 872 ميل اڳيان بند ۽ 
3 ميل پويان بند آهن. وري کير ٿر جبلن کان لهندڙ پاڻيءَ کي آباديون ٻوڙڻ کان 
بچائڻ لاءِ 120 ميل ڊگها بند ٺاهيا ويا آهن, جن کي ايف بي بند چُجي ٿى درياءَ 
جي کاڌ کي روڪڻ لاءِ پکر جا اسپر ۽ پچنگ سکر ويجهو رڪن وٽ, گهوٽڪي 
ويجهو قادر پور لاڙڪاڻي ويجهو آگاٽي عاقل ۽ موتُن جي دڙي وٽ, دادو ويجهي 
دادو مورو پل ۽ هالا وٽ ٺاهيا ويا آهن, هوا جي ڇوليون واري کاڌ لاءِ ڪيترن 
هنڌن تي پٿر جي پجنگ ٺاهي وٿي آهي. 
ٻوڏ کي منهن ڏيڻ جو مطلب اهو آهي ت ”ٻوڏ کان بچاءَ وارا ڪر" صحيح 
.سي ‬ره ۽ کنڊ نہ پوي. آبپاشي کاتي کي انهيءَ لاءِ مناسب منصوبہ بندي ۽ 
ويڙھ ڪرڻي پوي ٿي. جيڪڏهن هو پنهنجي ڊيوٽي ۾ ڪامياب ٿيا ت ملڪ ٻڌڻ 
کان بڄي ويندي انهن جي منصوبہ بندي ۽ ويڙه تي ڳاله ڪرڻ کان اڳي اچو ت 
انهن شين جو ذڪر ڪريون, جن جي واقع ٿيڻ سان بند کي نقصان ٿي سگهي ٿي 
انهيءَ ۾ پهريون ”اوور ٽاپنگ" يعني ٻوڏ جي پاڻيءَ جو بند مٿان ورڻ آهي. بند 
اهڙي طرح ٺاهيا ويا آهن ت جيئن بند جي سطح يعتي ٽاپ ڪنهن ب آيل ٻوڏ 
واري سطح کان 6 فوٽ مكي هجي. جيڪڏهن ڪنهن سال ٻوڏ اچڻ ڪري ٻوڏ 
واري سطح اڳ پر آيل سطح کان مُٿي ٿي اچي ت بندن کي ايترو مٿي ڪرڻو پوي 
ٿو ت جيُن (6800] )٣٣60‏ 6 فوٽ ٿي. هر ٻوڏ واري مند ۾ اهو ڏسڻو پوندو آهي 
ت اهو فري بورڊ ڪٿي ب 6 فوٽن کان گهٽ نن ٿئي. ٻيو سبب ”روڻ" (681]) آهي. 
درياءَ جو پاڻي بند کي لڳي ۽ ليول مٿي چڙهي ٿي ت اهو پاڻي بند ۽ ٿيل ڪنهن 
ڪمزوريءَ جي ڪري بند جي ٻُي پاسي نڪري اچي ٿو ۽ پاڻ سان گڏ بند جي 
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مٽي ب کنيو ٿو اچي. جيڪڏهن اها ”روڻ” وقت سر ملي وئي ت اڳيان مهاڙي ٻڌي 
سولائيءَ سان ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿي. پر جيڪڏهن اها چار ڇھ ڪلاڪ بنا 
ڪنهن وٿي وهندي رهي ٿي ت کنڊ پمُجي وجي ٿو ۽ هلندڙ ٻوڏ ۾ جيستائين پاڻي 
صئا ن گهٽجي وجڃي. کنڊ بند ڪرڻ ناممڪن آهي. انهيءَ روڻ جو سبب ڪنهن 
ڪئي جو ٻي ڪنهن سهي جو ٺاهيل سوراخ يا گرميءَ سبب بند جي مٽيءَ جو 
ڦنڊڻ ۽ سسڻ ب روڻ جو سبب ٿي سگهي ٿو.۔ ٿيون سبب ”بلو آئوٽ“" ٿئٌي ٿو. بند 
جي هيٺان جيڪڏهن واري هجي ت انهيءَ مان ٻوڏ جو پاڻي ٻُي پاسي ٻڙڪا 
ڏيئي نڪري اچي ٿو تت ڪجه وقت کان پوءِ جڏهن تمامر گهڻو پريشر پيدا ٿئي ٿو 
ت بند ٺڪاءُ ڏيگي ڪري پوي ٿو. انهن جاين جي اڳي ئي خبر آهي. جن تي پاڻيءَ 
جي سطح هڪ جهڙي ڪرڻ لاءِ منگليون ٺاهيون ويون آهن. ٻوڏ واري وقت ۾ 
انهن تي ڌيان جي ضرورت ٿئي ٿي. چوٿون سبب 85]۱/لا 80/اا آهي. جنهن 
لاءِ پٿر جي پچنگ ٺاهي وئي آهي. ٻوڏ واري وقت پر ڏسڻو آهي ت اها بيلي هجي 
۽ ڪري ن, جن هنڌن تي پٿر جي پچنگ ٺهيل ناهي ۽ هوا جي ڪري ڇوليون پيدا 
ٿين ٿيون ۽ اتي بند جي مٽيءَ کي کاتن ٿيون, اتي ڪائين جون مهاڙيون ٺاهيون 
وڃن ٿيون. يا واريءَ جون ڳوڻيون ڀري رکيون وجن ٿيون, پنجون سبب درياءَ جي 
کاڌ آهي, جنهن لاءِ پٿر جا اسپر ۽ گائيڊ بينڪ نموني واري پچنگ ۽ ايپرن 
ٺاهجي ٿي. ٻوڏ واري وقت ۾ جيڪڏهن پٿر هيٺ رڙهي ٿو ت وقت بوقت ان جو 
پورائو ڪرڻو آهي ت جيمُن هو وڌيڪ ن ڪري, هي ڪج مکي سبب آهن, انهن 
کان علاوه ب ٻيا سبب ٿي سگهن ٿا. جن کان آبپاشي کاتي وارا بيلدار ۽ داروغا 
خوب واقف آهن ۽ انهن کي منهن ڏيڻ وارا طريقا ب انهن کي چڱي طرح اچن ٿا. 
ٻوڏ اچڻ کان اڳ ۾ر آبپاشي کاتي وارا فوج جي انجنيگرن سان گڏ بندن جي 
شروعاتي چڪاس ڪندا آهن ت جيىُن انهن جي حالت جو اندازو هڻي خامين کي 
دوست ڪري سگهجي. هن سال ريڪي کان پوءِ هنن 148 حساس جاين -)16٣1لا/ا)‏ 
(60]]!5] 8616 جي نشاندهي ڪئي., جن مان 114 سنڌوءِ تي ۽ 34 ايف پي بند 
تي هيون, انهن جاين تي خاص ڌيان ڏيڻ جي گهرج آهي. انهيءَ کان پوءِ هن 
چيف سيڪريٽري سنڌ وٽ هڪ وڏي گڏجاڻي ڪئي, جنهن پر انهن کاتن جا 
ماڻهو ب هئا. جن جي مدد آبپاشي کاتي کي گهرجي. مثال طور ٻيلو کاتي, زراعت 
کاتو وغيره. فوج وارا ب ان ڀر گهرايا ويا تت جيڪڏهن ڪا ايمرجنسي واري 
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صورتحال ٿُي ت انهن کي مدد لاءِ گهرائي سگهجي. ٻوڏ جي صورتحال وٺڻ لاءِ 
ڪراچيءَ ۾ ”ٻوڏ جي خبرداري وارو مرڪز" يعتي 6٣ا26۱)‏ 8171۱90/اٺا 06060[]] 
قائمر ڪيو ويو. جيڪو مٿين درياهن جي ڇهن ڇهن ڪلاڪن جي صورتحال جي 
خبر وٺي سڀني واسطي دارن کي آگاھ ڪري ٿو. اتي وائرليس سيٽ ب هنيو ويو. 
ٻوڏ سان ويڙھ دشمن سان ويڙه وانگر آهي. جنهن لاءِ ماڻهو ۽ سامان کپي. بندن 
تي مختلف گهرجن لاءِ ڪيترين شين جو بندوبست ڪيو ويو. جنهن کي 
آبڪلاڻي مٽيريل چُجي ٿو, جيغُن ڪاٺ, بتيون. ڳوڻيون, ڀاڻ وغيره. جانچ ركڻ 
لاءِ وائرليس جي موبائل سيٽن جو ب بندوبست ڪيو ويو. چڪاس ۽ پيٽرولنگ 
لاءِ آٻڪلاڻي بيلدار ب رکيا ويا. انهن جي سخت چڪاس لاءِ هر سطح جا 
سرڪاري ڪامررا بندن تي ڊيوٽي ڏين ٿا. يعني داروغي کان وٺي چيف انجنيگُر 
تائين. سيڪريٽري آبپاشي هينگر سکر ۾ ڪيمپ ڪري مختلف بندوبستن جو 
جائزو وئي رهيو آهي ۽ وقت بوقت بنا پروگرامر جي بندن جو معائنو ڪري رهيو 
آهي. 
:ڪاوش پر منهنجو مضمون جيڪو 7 آگسٽ تي ڇپيو هو. تنهن ۾ر مون 
ٻڌايو هو ت گڊو بيراج تي اٽڪل 6 لک ڪيوسڪ پاڻي 12 آگسٽ تائين ايند 
جيڪو وڏي ٻوڏ جي حد ۾ اچي ٿو. 14 آگسٽ واري ڊيٽا مطابق صبح گڊو بُراج 
تي آيل پاڻي پنج لک 96 هزار ڪيوسڪ آهي. جيڪو هن مند جو چوٿي وارو 
وهڪرو آهي. 13 آگسٽ تي اهو گهٽج ي ‏ 5 لک 74 هزار ٿي ويو. ياد رهي ت 
6 ع پر گڊو بيراج وٽان 12 لک ڪيوسڪ پاڻي پاس ٿي چڪو آهي. ۽ هن 
سال اتي پاڻي انهيءَ جو اڌ آهي, سکر بيراج تي 16 آگسٽ تي ڪوٽڙي بيراج تي 
وڌ ۾ وڌ 4 لک ڪيوسڪ پاڻي پهچندو. ياد رهي ت سکر بيراج تي 1976ع ۾ 12 
لک ۽ ڪوٽڙي بيراج تي 1956 ۾ 9 لک 81 ڪيوسڪ پاڻي پاس ٿي چڪو 
آهي: . 
جيتوڻيڪ هن سال ٻوڏ جو چوٽي وارو وهڪرو گهڻو ناهي ۽ آبپاشي کاتي 
وارا ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ پوري جاکوڙ ڪري رهيا آهن. الله تعاليٰ جي فضل ۽ 
انهيءَ جاکوڙ جي نتيجي پر سنڌ ۾ خير ٿيند پر تنهن هوندي ب آبپاشي کاتي . 
.ند مل“ چو ٿا ۽ جنهن پر بندن جي باري 
آ ۾ مڪمل معلومات ڏنل آهي. ان جي هيٺين چوڻي ياد رکڻ کپي ت: 
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(توهان بند کي مضبوط ۽ مڪمل ڪرڻ تي ڪيترا ب پُسا خرچ ڪيو, پر 
پوءِ ب اهو بند ڪئي. اونداهي رات ۽ پوري احتياط سان گشت نہ ڪندڙ بيلدار 
جي رحمر وڪرم تي هجي ٿو). 

جيڪڏهن گشت ڪندڙ بيلدار کان آفيسر پاڻ گشت 7 صحيح ڊيوٽي 
وَٺن تہ پوڙهي واري جواني ت موٽي نہ ايندي, پر سنڌوءَ واسين کي ٻوڏ جي خطرن 
کان نجات ملي ويندي. 
(روزان ڪاوش: 16 آگسٽ 2006ع) 
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كيرٿر جبلن واري ٻوڏ کي 
ڪين روڪجي؟ 


7 ۽ 28 جون وارين طوفاني برساتن بلوچستان ۾ وڏي تباهي آندي. 
انهن برساتن جو کيرٿر جبلن تي پيل پاڻي نين ذريعي هيٺ وهي آيو. انهن نين جو 
تيز ۽ تكو وهڪرو 29 جون تي سنڌ جي ايف پٻي بند کي لڳو, جنهن ڪري قبو 
سعيد خان سامهون اهو پاڻي ايف پي بند مٿان وري ويو, يعني ايف پي بند آوور 
ٽاپ ٿيو. پاڻي بند مٿان ورڻ ڪري, ايف پي بند کي ٿن هنڌن يعني آر ڊي 179. 
0 ۽ 184 تي گهارا پُجي ويا. چوٿون گهارو شهدادڪوٽ شهر سامهون آر ڊي 
0 تي پيو. جنهنڪري نين جوڙيل قمبر شهداد ڪوٽ ضلعي جي ٻنهي 
شهرن شهدادڪوٽ ۽ قمب رکي ٻڏڻ جو خطرو پيدا ٿي ويو. اهي ٻُي شهر ٻڌڻ کان 
بڄي :ويا. پر پاڻي ٻوڙ ٻوڙان ڪندي وارھ شهر کان هيٺ مين نارا ريلي ڊرين 
(با.ا!./ا) جي منهن تائين پهتو ۽ انهيءَ کي ٽوڙي, جو هي شهر ڏانهن وڌڻ لڳو. 
ٻيُي پاسي اهو پاڻي خيرپور ناٿن شاھ ۽ هيٺ اڳتي وڌي رهيو آهي. اهو پاڻي 
رستي تي ننڍا وڏا ڳوٺ ٻوڙيندو پڇاڙيءَ ۾ منڇر ڍنڍ ۾ پوندي جتان اهو درياھ 
۾ ڪري, سمنڊ ڏي هليو ويندو. 

انهيءَ وهڪري, جيڪا تباهي آندي آهي, تنهن سان اخبارون ڀريون 
پيون آهن. ماڻهو پنهنجون جانيون بچائي., گهر ٻار ڇڏي, بندن تي چڙهي ٫يٺا‏ 
آهن. جتي ن کاڌي خوراڪ جو بندوست آهي. پيسُڻ لاءِ صاف پاڻي. برساتن 
وارو پاڻي پيسُڻ ڪري گيسٽري پيٽ ۽ چمڙيءَ جي بيمارين منهن ڪڍيو آهي. 
سڄو ڏينهن کليل آسمان هيٺ ويهڻ يقينن سخت تڪليف ڏيندڙ آهي. شابيس 
هجي سنڌ جي چيف منسٽرارباب غلام رحيمر کي. جنهن ڪراچي وارو ٿڌو چيف 
منسٽرهائوس ڇڏي. ڪيترا ڏينهن قمبر. شهداد ڪوٽ ۽ دادو ۾ِ ڪيمپ هنئي, 
ماڻهن جو حال احوال ورتو ۽ جيڪو ممڪن ٿي سگهيى انهن جي مدد ڪئّي. پر 
تباهي ايتري تڪڙي ۽ گهڻي هئي, جو جيستائين مدد پهچي. تيستائين ماڻهن 
جا لاھ نڪري ,يا. ٻځي پاسي سيڪريٽري آبپاشي ۽ ان جو عملو گرميءَ ۽ ٻوسٽ 
۾ر سڄو ڏينهن اهو ڏسڻ لاءِ پيا هلن ت ڪين ٻوڏ جي پاڻيءَ کي صحيح رستو 
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ڏين ت جيئُن ماڻهن ۽ جڙيل آبپاشي نظامم کي گهٽ ڀر گهٽ نقصان پهچي. 
جيستائين اهو پاڻي منڇر ۾ پهچي. اهي ڪوششون جاري رهنديون. 

سوال ٿو اٿي ت اها تباهي ڇو آئي. انهيءَ لاءِ ڪير جابدار آهي ۽ 
اڳتي انهيءَ کان ڪين بچجي. اچو ت ان جو تفصيلي جاٿزو وٺون. 


(1) اها تباهي ڇو آئي؟ 


دراصل سنڌ ۾ ٻن ذريعن کان بوڏ اچي ٿي. هڪڙو سنڌو درياھ وسيلي. 
جڏهن سانوڻيءَ جي مند ۾ جبلن تي مينهن پوڻ ڪري وهڪرا وڌي وڃن ٿا ۽ 
درياهھ اٿلي پوي ٿو. درياھ جي اُٿل کي روڪڻ لاءِ سنڌ ۾ سنڌو درياھ جي ٻنهي 
پاسي بند ٻڌا ويا آهن. انهن ۾ حڪمت عملي اها رکي وئي آهي ت درياھ کي وهڻ 
جو رستو ڏئي., بند ٺاهيا وڃن. اهي ايترو مٿي هجن, جو ٻوڏ اچڻ ڪري اوور ٽاپ 
نن ٿين ۽ ٽاپ تي وري ايترا ويڪرا هجن, جيئن معائني واريون ٻ گاڏيون آمهون 
سامهون لنگهي سگهن. انهيءَ ڪري بند جي ٽاپ 20 فوٽ ويڪري رکي وئي 
آهي ۽ اها ڪڏهن ب آيل ٻوڏ جي ليول کان 6 فوٽ مٿي رکي وجي ٿي. يعني فري 
بورڊ 6 فوٽ آهي. ٻيو ذريعو کيرٿر جبلن تي پوندڙ برسات آهي. جنهن ڪري نيون 
چست ٿي وڃن ٿيون. تنهنڪري سکر بيراج جي ساڄي ڪپ ارين ايراضين کي 
ٻڏڻ جو خطرو ٿي وڃي ٿو جيڪي قمبر. شهدادڪوٽ ۽ دادو ضلعن ۾ اچن 
ٿيون. مشهور نيون جيڪي کيرٿر جبلن تان لهندڙ پاڻي آڻين ٿيون, سي آهن: 
رب کانجي. مزاراڻي, گرالا. ٻوڙي, گهارا, سالارى کرب ۽ جڳ مشهورگاج. سکر 
بيراج جي ساڄي ڪپ ,ارين ايراضين کي انهن نين جي پاڻيءَ جي نقصان کان 
بچائڻ لاءِ انگريزن سکر باج واري منصوبي تحت هڪ بچاءَ بند ٺاهيي جنهن 
جو نالو آهي ايف پي بند 80000 ٣068 ٣٣006010٣‏ اهو بچاِ بند بلوچستان 
صوبي کان وئي گاج نمُن تائين جبلن تان لهندڙ پاڻيءَ کي روڪي. آباديون ٻڏڻ 
کان بچائي ٿو ۽ اهو پاڻي گڏ ڪري. منڇر ڍنڍ تائين پهچائي ٿو. اتان سنڌو درياھ 
۾ر پگي. اهو سمنڊ ۾ وڃي ڪري ٿو. وچ پر غيبي ديري ڀرسان بند سان لڳ حمل 
ڍند ۾ پاڻي اچي گڏجي ٿو. جنهن جي نيڪال لاءِ مين نارا ويلي ڊرين ٺاهي وي 
آهي. جيڪا اهو پاڻي منڇر ڍنڍ ۾ وجهي ٿي. 

انگريزن جي زماني ڀر ايف پي بند جي ٽاپ 12 فوٽ ويڪري هئي ۽ 
فري بورڊ 4 فوٽ هو. انهيءَ بند سکر بيراج جي ساڄي ڪپ وارين ايراضين کي 
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تمامر گهڻو فائدو ڏنو. پر جبلن تي پوندڙ مينهن ڪنهن خاص نموني نٿا پون. 
ڪيترا سال مينهن نٿا پون. وري اوچتو هڪڙي سال ايترا يون ٿا, جو پويان 
ريڪارڊ ٽوڙي ٿا ڇڏن. جنهنڪري ڪيترن سالن جا اڻ سيڪيل بند يا ت پاڻيءَ 
جي دٻ جهلي نٿا سگهن ۽ ٽٽي پون ٿا يا ڪڏهن وري اوور ٽاپ ٿيو وڃن. يعني 
پاڻي مٿن وري وجي ٿو. 1976ع ۾ر تمامر گهڻا مينهن پيا, جنهن ڪري گاج 
ڊاگورشن بند ٽٽي پيو ۽ ايف . پي بند تي 30 کان مٿي کنڊ پيا. 1976ع جي تجربي 
جي بنياد تي هن بند جون 0810]آ60606 سڌاريون ويون. بند جي ٽاپ تي 
ويڪر 12 فوٽن مان وڌائي 20 فوٽ ڪٿُي وئي ۽ فري بورڊ 4 فوٽن مان وڌاثئي, 
6 فوٽ ڪيو ويو. هن بند جي ڪل ڊډيگه هاڻي 120 ميل آهي. 1995ع پر وري ٰ 
تمام گهڻا مينهن پيا. گاج نمُن وارو پاڻي ورائيندڙ بند وري ٽٽو ۽ ايف پي بند ۾ 
4 کنڊ پيا. هن سال ب اوچتا تمامم گهڻا مينهن پيا. پهرين جوهي ڀرسان هڪ روڻ 
پئي. آبپاشي کاتي.وارا چوڪس هئا. اها روڻ وقت سر معلوم ٿي وئي ۽ ڪنٽرول 
ڪٿي وئي. وري اوچتو بلوچستان واري علائقي ۾ جبلن تي پيل پاڻي تمام تكو 
۽ تيزهن بند کي لڳو. اهو پاڻي ايترو وڌيڪ هو. جو آبپاشي کاتي جي آفيسرن 
مطابق بند کي اوور ٽاپ ڪري ويو, يعني پاڻي بند مٿان وري ويو ۽ تنهن بند کي 
ٽوڙي ڇڏيو. جڏهن پاڻي بند مٿان وري ويو ت اهو لهواري پاسي وجڻو هو. جو 
زمين جو سلوپ منڇر ڏانهڻ ٿو لهي. انهيءَ پاڻيءَ جو بند واري پاسي موٿڻ 
ممڪن ٺاهي. جو بند ڀر واري آباد زمينن کان مٿانهين تي آهي. تنهن ڪري قبو 
سعيد خان کان منڇر تائين ايف ٻي بند سان لڳو لڳ انهيءَ پاڻيءَ وڏي تباهي 

اندي. 


بچاءَ بند کي سنڀالڻ آبپاشي کاتي جي جوابداري آهي. کاتي رارا ٻوڏ 
جي مند کان اڳ ئي تياري شروع ڪري ڏيندا آهن. هنن کي انهيءَ ڏس ۾ر ٻين 
کاتن جي مدد ب کپندي آهي. مغلن زراعت کاتي کان بلڊوزر کپن. ٻيلي کاتي کان 
بليون, پنجر ۽ ٻيو ڪاٺ کپي. پوليس کان امن امان لاءِ مدد کپي. وغيره. انهيءَ 
لاءِ سنڌ جي سڀئي کان وڏي اعليٰ عملدار يعني چيف سيڪريٽري وٽ گڏجاڻي 
ڪوٺائي, سڀني واسطيدار ماڻهن ۽ کاتن کي گهرائي, مدد لاءِ چيو ويندو آهي, 
پوءِ هوريان هرريان مٽيريل ۽ ماڻهو رکيا ويندا آهن ۽ بند تي گشت ڪبا آهن. 
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انهن گشتن دوران ٿي هنن جوهي ويجهو ررڻ پڪڙي, جنهن کي ڪنٽرول ڪيو 
ويو. جيڪڏهن اها روڻ وقتائتي ن ڏٺي وڃي ها ت اتان کنڊ پئجي سگهي ها. قبو 
سعيد خان سامهون ب بند تي ماڻهو هئًا. گشت هلي پيو, پر چون ٿا ت اتي برساتن 
جو تكو ۽ تيز پاڻي بند مٿان وري ويو. يعني پاڻي 6 فوٽ واري فري بورڊ کان 
گهڻو مٿي هو. يعني جنهن عمق کي منهن ڏيڻ لاءِ بند ٺهيل هو. انهيءَ کان مٿي 
پاڻي اچي ويو. انهيءَ حالت ۾ گشت ڪندڙ عملو ڇا ٿي ڪري سگهيو ۽ انهيءَ 
لاءِ ڪيئن جوابدار ٿي سگهي ٿو. ها, اهو خاطريءَ سان پتو لڳانلو پوندو د سچ 
پچ بند مٿان پاڻي وري ويو هو يا ن. جيڪڏهن ايئُن ٿيو آهي ت انهيءَ کي هڪ 
آسماني آفت چئي سگهجي ٿو. جنهن لاءِ ڪير ب جوابدار ڪونهي. ڀلا 8 
آڪٽوبر 2005 ۾ر زلزلو آيو, جنهن وڏي تباهي آندي, جو اڃا تائين ماڻهو بي گهر 
۽ ڏتڙيل آهن. انهيءَ لاءِ ڪير جوابدار آهي؟ ۔ 


(3) اڳتي ڇا ڪجي؟ 


درياهن جي ڀيٽ پر جتي پاڻي هوريان هوريان چڙهي ٿو, جبلن تي پيل 
برساتن جو پاڻي نين ۾ر تمام تيز ۽ تكو اچي ٿو. جيڪو جيڪڏهن مٽيءَ جي 
ٺهيل ۽ اڻ سيڪيل بند کي اوچتو ڌڪ هڻي ٿو ت انهيءَ کي ٽوڙي وجهي ٿو يا 
انهيءَ مٿان وري وڃي ٿو. اسان بند 6٣٣0٣‏ 810 ا7(8آ واري اصول تي ٺاهيون 
ٿا. هينگُر تائين 6 فوٽ فري بورڊ واري بند ڪر پئي ڏنو. هاڻي انهي هنڌ ري 
بورڊ هن سال واري آيل ليول کان 6 فوٽ مٿي ڪرڻو پوندو. يعني بند جي ٽاپ 
مٿي ڪرڻي پوندي. ٻي ڳالھ جيڪا اڃا تائين اسان ڌيان پر ن آندي آهي, سا 
آهي نسُن پر آيل پاڻيءَ جي رفتار. انهيءَ کي ب گهٽائڻ جي ضرورت آهي. خاص 
طرح انهن هنڌن تي, جتي گهڻو ڪري کنڊ پون ٿا. اهو مقصد ٽن ذريعن سان 
حاصل ڪري سگهجي ٿو. هڪڙو اهو ت نسُن جو پاڻي پکيڙي ڇڏجي, جنهن کي 
انگريزيءَ ۾ 0806)5]00] چُجي ٿو. ٻيو اهو ت انهيءَ پاڻيءَ جو رخ ڦيرائي 
ڇڏجي, جنهن کي انگريزيءَ ۾ 8100 ]0:٣6]‏ چئجي ٿو. ۽ ٽيون اهو ت انهيءَ 
پاڻيءَ کي ننڍا نندا روڪ وارا ڊير ٺاهي. بيهاري ڇڏجي., جنهن کي (01أ!96167] 
چُجي ٿو. ڪنهن نسُن تي ڪهڙو طريقو لڳي سگهندر اهو نىُن جي جاگرافيءَ تي 
مدار رکي ٿو. وري هڪڙي خاص ڳالھ, جنهن تي اسان ڌيان نٿا ڏيون. سا آهي بند 
ٺاهڻ مهل انهيءَ کي مناسب مٽين جي تهن ۾ پڪو ڪرڻ, جنهن کي انگريزيءَ ۽ 
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) چُجي ٿو. کيرٿر جبلن تان لهندڙ پاڻي پاڻ سان جيڪا مٽي کڻي 
اچي ٿو, سا سٺي ناهي. اها گريڊڊ ناهي يعني ان ۾ مختلف سائٌزجا جزا ڪونهن. 
گهڻو ڪري انهيءَ مٽيءَ مان بند ٺاهيا وڃن ٿا. اها صحيح نموني ۾ مضبوط 
(000861) نٿي ٿي سگهي. مضبوط ڪرڻ لاءِ مٽي اهڙي کپي. جنهن ۾ 
مختلف سائزن جا جزا هجن. پر انهيءَ لاءِ مٽي پري کان آڻغي پوندي, جنهن تي 
خرچ وڌيڪ ايندو. پوءِ ب ماڻهن کي ٻوڏ جي تباهين کان بچائڻ لاءِ اها ايتري 
گهڻي ناهي. جو اسان ن ڏئي سگهون. 

منهنجي ناقص سمجه مطابق اسان کي ايف پي بند کي اڳتي ٽٽڻ کان 
بچائڻ لاءِ ٽي ڪر ڪرڻ کپن. پهريون جتي بند اوور ٽاپ ٿيو آهي. اتي فري بورڊ 
وڌائي بند کي مٿي ڪرڻ کپي. ٻيو جتي تمامر گهڅا کنڊ اڪفر پون ٿا. اتي ايندڙ 
پاڻيءَ جي رفتار گهٽائڻ وارا اپاءَ وٺڻ کپن. ٿيون ت جيڪو ب نون بند ٺاهيون. 
تنهن ۾ر پري کان ب مٽي آڻي. صحيح (2001080110) ڪئي وڃي. برساتون, 
ٻوڏون, زلزلا, سامونڊي طوفان قدرتي آفتون آهن, جن تي انسان جو ڪنٽرول 
ڪونهي. اهي اينديون رهيون آهن ۽ اينديون رهنديون. انهيءَ ڪري نقصان ٿيندا 
رهيا آهن ۽ ٿيندا رهندا. پر جيڪڏهن اسان پنهنجو عقل ۽ گهريل ذريعن جو 
استعمال ڪري, مناسب بندويست ڪريون ت انهن آسمائي آفتن جون تباهيون ۽ 
نقتصان گهڻا گهٽائي سگهون ٿا. 


(روزان ڪاوش 17 جولائي 2007ع) 


باب ستون 


- 
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سکر بيراج ۾رکڏو ڪين پُجي ويو؟ 


سنڌ جي آبپاشي کاتي 14 فيبروري تي سکر بيراج ۾ر پيل کڏي جي 
سلسلي پر اي اين جي عباسي ۽ عبدالرشيد شيخ جي گڏيل سربيراهي ۾ هڪ 
فني ڪاميٽي جوڙڻ جو اعلان ڪيو آهي. جنهن ڪاميٽيءَ جي ٻين ميمبرن ۾ 
آبپاشيءَ جي اڳوڻي سيڪريٽري مزمل حسين قريشي سان گڏ اڳوڻا رٽائرڊ چيف 
انجنيُرز سردار احمد مفل. ڪاڪا رسول بخش, عبدالحفيظ شيخ ۽ شمس 

.مي ال آهن. انهيءَ ڪاميٽي جا مول متا هي آهن ت: 

(1) سکر بيراجم جي ساڄي پاسي مٿين ڀرواري فرش ۾ر پيل کگڏي جي 
نقصان جو ڪاٿو لڳائجي. _َ 

(2) انهيءَ نقصان جو بيراج جي سلامتي تي آثر معلوم ڪجي. 

)3 هاڻوڪي ڪيل مرمت جي افاديت. 

(4) پيل نقصانن كيِ ٺيڪ ڪرڻ لاءِ ٿوري عرصي ارا اپاءَ تجويز ڪجن. 

(و سکربيراج جي سلامتيءَ لاءِ ڊگهي عرصي وارا اپاءَ ٻڌائجن. 

ڪاميٽيءَ جي پهرين گڏجاڻي اڄ ڇنڇر ڏينهن يعني 21 فيبروري تي سکر 
۾ر رکي وئي آهي ت اچو ت ڪاميٽيءَ جي جوڙجڪ ۽ مول متن جي باري ۾ 
ڳالهائڻ کان اڳ ڪجه سوالن جا جواب ڏيون, جيڪي سنڌ جي هر ڪنهن 
ماڻهوءَ کي پريشان ڪري رهيا آهن. 


ڇا ٿيو؟ 


پاڻيءَ سان واسطو رکندڙ هر ڪنهن اڏاوت ۾ ڪجه جزا پاڻيءَ کان مٿي 
ڏسڻ ۾ر ايندا آهن ۽ ڪجه پاڻيءَ کان هيٺ لڪل هوندا آهن. بيراج جي پاڻيءَ 
هيٺ ٻ مك جزا آهن, جيڪي اسان کي ڏسڻ ۾ر ناهن ايندا. هڪڙو ڪنڪريٽ 
فلوريعني پڪو فرش ۽ ٻيو شيٽ پائل يعني لوهي ڀت. انهن ٻنهي تي بيراج جي 
سلامتيءَ جو دارومدار هوندو آهي. سکر بيراج جي پڪي فرش جي ڊيگه 190 
فوٽ آهي ۽ انهيءَ ۾ چار لوهيون ڀتيون آهن, پهرين ٽين ۽ چوٿين ۽ ڀت جو 
عميق 14 فوٽ ۽ ٻي ڀت جو عميق 22 فوٽ آهي. پهرين ۽ ٻي لوهي ڀت ۾ر 
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مفاصلو 40 فوٽ. ٻي ۽ ٿين ۾ر 70 فوٽ ۽ ٽين ۽ چوٿين پر 80 فوٽ آهي. بيراج 
جي سڄي ڪپ واري پاڪيٽ ۾ر ٻي نمبر پلر جي مٿين ڀر پهرين لوهي ڀت ڪري 
پئي آهي ۽ 35 فوٽ پڪو فرش اڏري ويو آهي. يعني انهيء هنڌ پهرين لوهي ڀت 
ڪونهي ۽ اتي 35 فوٽ پڪو فرش ب ڪونهي. اين سمجهو ت پلر نمبر 2 وٽ 
0 فوٽ پڪي فرش جو 155 فوٽ بڄيو آهي ۽ چار لوهي ڀتن مان ٿي ڀتيون 
بچيون آهن. 
ڇو ٿيو؟ 

ايڊشنل سيڪريٽري آبپاشي خادم علي ميمڻ کي نقصان جو سبب معلوم 
ڪرڻ ۽ ان جو ذميوار ڪير آهي. بابت معلومات گڏ ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو., هن 
صاحب پنهنجي رپورٽ ۾ر نقصان جو سبب 11960018110 يعني غير مناسب 
ورجڃ ۽ نقصان جي رپورٽ ۾ر دير ڪرڻ ٻاڻايو آهي. هن انهن آفيسرن ۽ عملي کي 
انهيءَ نقصان جو جرابدار قرار ڏنو آهي, جيڪي بيراج کي هلائڻ, ان جي 
چڪاس ڪرڻ ۽ جاچ لاءِ مقررٿيل آهن. 


ڇا ڪيو ويو؟ 


سکر بيراج جي واهن جي بندي هر سال جنوري واري مهيني ۾ر 6 هين 
تاريخ کان 20 هين تاريخ تائين ٿيندي آهي. انهيءَ پر سکر بيراج جا دروازاکوليا 
ويندا آهن, جنهنڪري بيراج تي روڪيل پاڻي هيٺ وهي ويندو آهي ۽ بيراج جي 
چڪاس ڪځُي ويندي آهي. انهيءَ دوران جيڪي جزا پاڻيءَ کان هيٺ هوندا آهن. 
تن جي ماڻهن کي پنڌ هلائي یا )5001٣0٣10(‏ وٺرائي جاچ ڪرائي ويندي آهي. 
انهيءَ کان پوءِ جيڪي نقص هوندا آهن, تن کي ٺيڪ ڪرايو ويندو آهي. سکر 
بيراج اٽڪل ستر سال پراڻو بيراج آهي. عامر طرح ڏسبو آهي ت گاڏي ب جڏهن 
0 کان 15 سال پراڻي ٿيندي آهي ت نٽ بلٽ دِلا ٿي وڃڻ جي ڪري کڙڪا شروع 
ٿي ويندا آهن. پر جيڪڏهن وقت بوقت انهيءَ جي چڪاس ڪبي رهجي ۽ مرمت 
ڪرائبي رهجي ت گاڏي ٺيڪ هلي سگهي ٿي. بيراج جو ب ساڳيو حال آهي. اڳي 
هن جي آرچز ۾ ڪريڪ پيا. جيڪي ٺيڪ ڪيا ويا. وري هن جو گيٽ ٽٽو ۽ سڀ 
گيٽ ثوان وڌا ويا. سال 2001ع جي نومبر پر ريٽائر ٿيڻ کان اڳ مان ٽي سال 
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آبپاشي کاتي جو سيڪريٽري رهيس,. ان دوران مان ٽنهي سالن جي جنوري يعني 
9ع. 2000ع ۽ 2001ع پر پاڻي بندي پوري ٿيڻ کان اڳ سکر بيراج تي 
ويندو هوس ۽ هيٺ لهي واهن جا هيڊ ريگيوليٽر چيڪ ڪندو ۽ پاڻيءَ کان هيٺ 
ورتل عميق )8001701٣05(‏ ڏسندو هوس ۽ مون کي انهن ٽنهي سالن پر انهيءَ 
نقصان جي ڪا رپورٽ ن ڏني ۽ ن ئي ذاتي طرح ٻڌائثي وئي, جنهن جي معني اها 
ھئي ت پاڻيءَ هيٺ موجود سڀ جزا ٺيڪ هئٌا, خبر پئځي ت هن سال بندي دوران 
فيلڊ آفيسرن 17 جنوري تي سيڪريٽري آبپاشيءَ کي فون تي کڏي جي باري ۾ 
ٻڌايو. سيڪريٽري صاحب ٻّي ڏينهن پاڻ سکر پهچي معائنو ڪيو ۽ پاڻيءَ مان 
چڪاس ڪري معلوم ڪيائين ت کڏ 60 فٽ ڊگهي, 40 فوٽ ويڪري ۽ 9 فوٽ 
اونهي هئي. ويهن جنوري رات بيراج تي پاڻي ذخيرو ڪرڻ جو عمل شروع ڪرڻو 
هو, جنهن لاءِ اڳواٽ چشما وٽان پاڻيءَ ڇڏرايو ويو هو ۽ 18 جنوري گڊو بيراج کان 
هيٺ 13000 ڪيوسڪ پاڻي هيٺ پاس ٿي رهيو هو. انهيءَ صورتحال ۾ 
سيڪريٽري کي ٻ آپشن هئا. هڪڙو ت بندي جو مدو وڌائي ها ت جيمُن نقصان 
جي وڌيڪ جاچ ڪري انهيءَ کي ٺيڪ ڪجي ها. ٻيو ڌ پروگرار مطابق يندي 
ختمر ڪرڻ واھ کولي ۽ نقصان کي وقتي طور منهن ڏئي ها. جيڪڏهن بنديءَ جو 
مدو وڌائي ها ت سنڌ ۾ر وڏي ايمرجنسي ٿي وجي ها. ميرپوخاص. نوابشاھ, ۽ 
ٻين ڪيترن شهرن ۽ ڳوٺن ۾ر پيکُڻ جو پاڻي واهن مان ورتو وڃي ٿو. واه نن کلڻ 
جي ڪري پيُڻ جي پاڻيءَ جو مسمُلو پيدا ٿي وڃي ها ۽ ڪيترا ماڻهو ۽ جانوراج 
مرن ها. فصلن کي 15 ڏينهن بندي پر پاڻي ن مليو هو. جيڪڏهن اڃا پاڻي ن ملي 
ها ت پوکيل فصل سڪي وڃن ها وڃن ها ۽ سنڌ جي زراعت تباهھ ٿي وڃي ها. 
وري چڪاس جاج ۽ مرمت ڪرڻ وارو ڪر ٽاثمر وٺي ها ۽ تڪڙ تڪ ۾ صحيح 
فيصلا ن وٺي سگهجن ها ۽ ڪر ب صحيح ن ٿئي ها. انهن حالتن کي نظر ۾ رکي 
بندي پروگرامر مطابق ختمر ڪري واھ کوليا ويا ۽ کَڏي کي وقتي طور پٿرن سان 
ڀريو ويو ت جيُن وڌيڪ نقصان تن ٿُي ۽ سوچي سمجهي منهن ڏنو وڃي. 
منهنجي ذاتي راه ۾ اهو بلڪل صحيح فيصلو هو. 

سکر بيراج گرهوڙي بزرگ جي اڳڪٿي مطابق ٺهيى جنهن ٻڌايو هو ت, 
پوءِ پوندا در درياءَ کي ۽ سکر وٽ سنڌو درياءَ کي سکر بيراج جي شڪل ۾ 66 در 
وڌا ويا انهيءَ بيراج سنڌ ۾ر وڏو زرعي انقلاب آندو ۽ سنڌ وارا خوشحال ٿيا. سنڌ 
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پر جر جو پاڻي ڪوڙو هئڻ ڪري هي بيراج ماڻهن کي پيُڻ جو پاڻي ب پهچائي 
وڃي. 


منهنجي ناقص راءِ ۾ اهى سڀ سنڌ آبپاشى جي (2)681) آهن. مان أميد 

ٿو ڪريان ت ڪاميٽي جا اهل ۽ قابل ماڻهو اهڙا اپاء ٻڌائيندا د جيئن سنڌ جي 
هاٹرڪي ۽ مستقبل واري زراعت محفوظ رهي سگهي. 

(روزان ڪاوش: 21 فروري 2004ع( 
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هاڻى تہ حڪومت ٿي 
ڪجه ڪري ڏيكاري! 


مون پنهنجي مضمون ۾ جيڪو ڪاوش پر 21 فيبروري تي ڇپيو. سکر 
بيراج ۾رکڏي جي پوڻ, انهيءَ جي سبب ۽ انهيءََ کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ ڇا ڪيو ويو؟ 
بابت ڪجه تفصيل ٻڌايا. اهو ب ٻڌايم ت آبپاشي کاتي جي ايڊيشنل 
سيڪريٽري جي ابتدائي جاچ رپورٽ ۾ کڏ جي پوڻ جو سبب (٣810الا15]60ابا‏ 
۽ ٻڌائڻ ۾ر دير ڪرڻ ڄاڻايو ويو هو ۽ انچارج آفيسرن ۽ عملي کي انهيءَ جو 
جوابدار قرار ڏٺو ويو هو. 

روڊ تي جڏهن ڪو حادثو ٿيندو آهي ت پهرين حادثي جي ڦٽيلن کي ترت 
علاح (4/0 ]85]آ]) ڏبو آهي ۽ پوءِ حادثي جي سبب ۽ جرابداريءَ جي جاچ 
ڪبي آهي. وري انهيء, عرصي ۾ جيڪڏهن ضرورت هوندي آهي ت ماهر ڊاڪٽر 
(018151) کي ڏيکاربو آهي ت جيسُن منجهيل ۽ ن سمجه پر ايندڙ تڪليف 
جو علاج ڪري سگهجي. سکر بيراج ۾ر پيل کڏ لاءِ ب ساڳيو طريقو اختيار ڪيو 
ويو. پهرين ترت علاج طور ۽ بيراج کي هلڻ جهڙو ڪرڻ لاءِ کڏ ۾ پٿرن جي ڀرائي 
ڪرائي, پوءِ جاچ آفيسر مقرر ڪيو ويو, جنهن پنهنجي رپورٽ ڏئي ڇڏي آهي. پر 
نقصان ايڏو گنڀير هو جو مڪمل ۽ صحيح درستگيءَ لاءِ ماهرن جي راءِ وٺڻ 
ضروري سمجهي وئي. جيئُن مريض کي اسپيشلسٽ ڊاڪٽر ڏي موڪليو ويندو 
آهي. 

انهيءَ لاءِ اڪيلي برک ماهر بدران سنڌ جي ڪريم فني ماهرن جي هڪڙي 
فني يا صلاح ڪار ڪاميٽي جوڙي وئي ت جيُن هو پنهنجي علم ۽ تجربي جي 
بنياد تي هن حادثي جي ڦٽيل جو علاج تجويز ڪن. انهيءَ لاءِ ٻن اڳين 
سيڪريٽرين يعني اي اين جي عباسي ۽ شيخ عبدالرشيد کي گڏيل چيكرمين. 
هڪڙي ريٽائر ٿيل سيڪريٽري مزمل حسين قريشي ۽ چُن ريٽاثر ٿيل چيف 
انجنيئرن يعني سردار احمد مغل, ڪاڪا رسول بخش شيخ, عبدالحفيظ شيخ ۽ 
شمس الدين ميمڻ کي ميمبر مقرر ڪيو ويو. انهن صاحبن سکر بيراج ۾ر پيل کڏ 
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جي سر زمين تي معاثني کان پوءِ تفصيلي غور ڪيو ۽ بحث مباحثي کان پوءِ 
پنهنجي رپورٽ 4 مارج تي سنڌ سرڪارکي ڏئي ڇڏي. اچو ت ڏسون ت سنڌ جا 
برک ۽ ماهر انجنيگر پنهنجي رپورٽ ۾ر پيل کڏ ۽ انهيءَ ي ٺيڪ ڪرڻ بابت ڇا ٿا 
چون. 


بيراج کي ٿيل نقصان 


بيراج جي مٿين ڀر ساڄي پاسي واري پاڪٽ پر ٻُين ۽ ٽين در سامهون 
هڪ کڏو پُجي ويو. جيڪو ايراضي ۾ 2625 چورس فٽ آهي ۽ عميق ۾ر 10 
فٽ اونهو آهي. انهيءَ کان مٿي پٿر واري فرش پر ب انهيءَ کان ٻيڻي ايراضي ۾ 
کڏو پيل آهي. انهيءَ کان سواءِ پهرين لوهي ڀت (6|[] ]166 ]5) 130 فٽن ۾ 
غائب آهي. >7 َ‫ 


کڏو ڇو ٿيو؟ 


جيتوڻيڪ ڪميٽي جي ڏنل مول متن پر کڏي جي پوڻ جو سبب معلوم 
ڪرڻ شامل ن آهي. تنهن هوندي ب هُنن سبب انهيءَ ڪري معلومم ڪرڻ ضروري 
سمجهيو ت انهيءَ طرح جي نقصانن کي اڳتي ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ ضروري اپاء 
ٻڌائي سگهجن. ڪميٽي کڏي جي پوڻ جا هيٺان سبب ڄاڻايا آهن. 

(۱) پاڪٽ واري ايراضيءَ مان لٽ ڪڍڻ لاءِ لٽ ڪڍڻ وارو عمل 
)5000٣6 )00806٣811609(‏ 

(آآ) پاڪٽ جي ٽئين, چوٿين ۽ پنجين درن سامهون دڙو ٺهڻ ڪري 
پنجين درکان دادو ڪينال ڏانهن پاڻيءَ جو وهڪرو (007[] 2088)) 


(آآ۱) دادو ڪينال جي تري وارن درن جو كولڂ 


دڙي ٺهڻ ڪري ساڄي ڪپ واري پاڪٽ جي پاڻي کڻڻ جي صلاحيت 
گهٽجي وئي آهي. پاڻي جي کوٽ واري وقت ۾ر دادو ڪينال جي تري وارا گيٽ 
کوليا ويا. جنهن ڪري وهڪرو وڌيو ۽ سوڙهي رستي جي ڪري پاڻي وهڻ جي 
رفتار وڌي. پاڪٽ مان ايندڙ پاڻيءَ جي رخ ۽ دادو ڪينال پر ٿري ويندڙ پاڻيءَ جي 
رخ ۾ مخالفت هجڻ ڪري هڪڙو ڪن ([۱]000الاٺا) ٺهي ٻيو. جنهن پهرين 
پٿرن کي ڪيرايو ۽ کڏو ٺاهيو, پوءِ اهو کڏو اڳتي وڌيو ۽ لوهي ڀت ب انهيءَ ۾ر 
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ڪري پبُي ۽ پوءِ پڪو فرش ب ڪرندو ويو ۽ کڏو ٺاهيائين. 


ٻعي نمبر در سامهون پهرين لوهي ڀت جي 130 فٽ ڊيگه ۾ رگم ٿيڻ ۽ 40 
فٽن مان 35 فٽ پڪي فرش جي ٽٽڻ ڪري بيراج پنهنجي 18.5 فٽ (0 )00( 
لاءِ محفوظ ن آهي ۽ هاڻوڪي حالت پر رڳو 14 فٽن لاءِ محفوظ آهي. يعني 
نقصان ٿيڻ کان پوءِ جيڪڏهن بيراج تي 14 فٽ ڪٽ آف رکيو وڃي ت انهيءَ کي 
ڪو خطروناهي. 


ترت ڪيل علاحج جي افاديت 


ڪميٽي پنهنجي رپورٽ پر چيو آهي ت کڏي پر وڌل پٿر مهيني گذرڻ کان 
پوءِ ب پنهنجي جاءِ تي بيٺل آهي. جنهن مان اهو نتيجو ڪي سگهجي ٿو د 
جيڪڏهن ڪڙي نظر رکجي ۽ صحيح اصولن مطابق پاڻي هلايو وڃي ت ٿيل 
ڪر ايندڙ بندي تائين ٺيڪ آهي, جيستائين پاڪٽ جا دروازا ڪنهن اوچتو آيل 
وڏي ٻوڏ لاءِ کوليا ند وڃن. اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ٽٽتل پڪي فرش 
واري کڏي ۾ر وڌل پگر مٿان ڪنڪريٽ جو پڪو فرش پاڻي هيٺ وڌو وڃي. اهو 
هڪ خاص ڪر آهي. جنهن لاءِ تمامر ڄاڻو ۽ برک ٺيڪيدار هٿ ڪيو وڃي. 


ايندڙ واهن جي بنديءَ تائين ورتل اپاثُن کي ڪميٽي گهٽ مدي ,ارا اپاءِ 
سڏي ٿي, جيڪي هي آهن. 

(۱) ٽٽل فرش ۾ر ٻيل پکرن مٿان ڪنٽريڪٽ وجهڻ. 

(آا) 600181100 تي سختي سان عمل ڪرڻ. 

(0 بيراج تي ً0 ٤لا9)‏ 14 فٽ اندر رکڻ. 

(17) رائيٽ پاڪٽ مان دڙي جو ايندڙ بندي کان اڳ ڪڍڻ. 

(۱) جيترو ٿي سگهي دادو ڪينال جي تري وارن درن کي ن استعمال 
ڪرڻ. پرتمامر ضرورت ۾ هلائڻ وقت وهڪري تي ڪڙي نظر رکڻ. 

(آا) نقصان ٿيل هنڌ ۾ ٿيل ڪم جو تمام سختي سان معائنو. 

(/۱) پڪي فرش هيٺان مناسب هنڌن تي پاڻي جي پريشر ماپڻ وارا اوزار 
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يعني پيزا ميٽر هٹڻ ۽ انهن جي هڅڻ ۽ چڪاس ڪرڻ وقت تما گهڻو احتياط 
ڪرڻ. 


ڊگهي عرصي وارا اپاِ 


ڪميٽي موجوده نقصان کان مستقل بچاءِ ۽ بيراج جي ڪنهن ب 
ڪمزوري کان بچاءَ کي ڊگهي عرصي ارا اپاءَ سڏي ٿي. جيڪي هي آهن. 

(۱) جنوري 2005ع واري بندي پر پهرين لوهي ڀت جي ٽٽل ٽڪري ۾ يا 
انهيءَ ويجهو نمُين لوهي ڀت کوڙڻ ۽ انهيءَ حصي ۾ پڪي فرش جو وجهڻ. 

(۱) واڌاري سلامتي لاءِ هيٺين ڀر واري پڪي فرش کي 40 فٽ وڌائڻ ۽ 
انهيءَ کان هيٺ نين لوهي ڀت کوڙڻ. 

(00۱) ساڄي ۽ كٻي وارن پاڪٽن مان دڙي يا پاسي جو مڪمل ڪڍڻ 
(جنوري 2005 واري بندي ۾( 

(10) وڌل پڪي فرش جو جنوري 2005ع واري بندي ۾ معائنو ڪرڻ ۽ 
جيڪڏهن گهرج هجي ت انهيءَ کي ٺيڪ ڪرڻ. 

(۱) بيراج جي سڀني جزن جي جديد ٽيڪنالاجي ذريعي چڪاس ڪرائڻ 
۽ انهيءَ لاءِ عالمي ليول جي تجربيڪار ماڻهن جون خدمتون حاصل ڪرڻ. 

ڪميٽي پنهنجي مول متن کان علاوه اهو ب چيو آهي ت پهرين پلر ۾ پيل 
ڪريڪن کي سميئٽ سان ڀريو وڃي ۽ ٿيل چينل جي ٻاهرين ڪپ پر پيل کنڊ کي 
بند ڪيو وڃي. فني ماهرن جي پينل سکر بيراج پر پيل کڏي کي ٺاهڻ ۽ ٻين 
ڪمزورين کي منهن ڏيڻ لاءِ سفارشون ڏئي ڇڏيون آهن. هاڻي آبپاشي کاتي ۽ 
سنڌ سرڪار جو فرض آهي ت انهن سفارشن تي سختي سان تڪڙو عمل ڪن ت 
سکر بيراج جنهن تي سنڌ جو گهڻي ڀاڱي دارومدار آهي, سلامت رهي ۽ سنڌ 
واسين کي فائدو ڏيندي رهي. 

(روزان ڪاوش: 10 - مارچ 2004ع( 


سکر بيراج ”فيل ٿيڻ 
جي صورت پر ڇا ٿيندو؟ 


مون فيبروري ۽ مارج 2004ع ۾ر ”ڪاوش“ پر 2 مضمون اهڙا لکيا هئا. 
جن ۾ر سکر بيراج جي مٿين ڀر واري رائٽ پاڪٽ پر پيل کڏ ۽ اُنهيءَ سلسلي ۾ 
اي اين جي عباسيءَ جي سربراهيءَ ۾ جوڙيل فني ڪاميٽيءَ جي رپورٽ جو ذڪر 
ڪيو هو. فني ڪاميٽي گهٽ عرصي يعني ايندڙ بنديءَ کان اڳ ڪرڻ وارا هيٺان 
ڪر ٻڌايا: 

(1) ٽٽل فرش ۾ ٻيل پٿرن مٿان ڪنڪريٽ وجهڻ. 

(2) ريگيوليشن تي سختيءَ سان عمل ڪرڻ. 

(3) بيراج جو ڪٽ آف 14 فوٽن اندر رکڻ. 

(4) رائٽ پاڪٽ مان دڙي کي ايندڙ بنديءَ کان اڳ ڪڍڻ. 

(5) جيترو ٿي سگهي. دادو ڪينال جي تري وارن درن کي استعمال تن 
ڪرڻ پر ضرورت ۾ر هلا گڻ وقت وهڪري تي نظر رکڻ. 

(6) نقصان واري هنڌ تي ٿيل ڪم جو معاتنو. 

(7) پڪي فرش هيٺان مناسب هنڌن تي پريشر ماپڻ وارا پيزو ميٽر هڅڻ ۽ 
اُنهن جي هڻڻ ۽ چڪاس ڪرڻ وقت تمام گهڻو احتياط ڪرڻ. 

عام ماڻهن کي خبر ناهي ت سکر بيراج سنڌ جي زراعت ۽ ماڻهن جي 
جيتاپي لاءِ ڪيترو ضروري آهي ۽ انهيءَ کي نقصان جي صورت ۾ ڇا ٿيندو. 
جنگي حڪمت عمليءَ پر جنگ وڙهڻ جي تياري طور ”جنگ ۾ ڇا ٿيندو“ يعني 
((00]00عح]ع6ا ]۱0)68آ ]8ا۱) جي باري ۾ سوچڻ ۽ مناسب منصوبہ بندي 
ڪرڻ کي اهميت حاصل هوندي آهي. انهيءَ ساڳي سوچ مطابق اچو ت سکر 
بيراج لاءِ ب سوچيون, جنهن کي -:76] !168 68٣)806 ٣8100٣06‏ ٣ناه!؟1‏ 8 
00 چئُي سگهجي ٿو. يعني جيڪڏهن سکر بيراج فيل ٿئي ت سنڌ پر ڇا 
ٿيندو. ڪو ب بيراج گهڻو ڪري پاڻي ڎخيرو نٿو ڪري, بلڪ رڳو درياھ جي 
پاڻيءَ جي ليول مٿي ٿر ڪري, ت جيُن واهن ۾ر پاڻي چڙهي سگهي. انهيءَ جي 
ڀيٽ ڀر ڊير پاڻي ذخيرو ڪري ٿو, جيڪو ڀرڻ کان پوءِ هيٺ ڇڏجي ٿو. جيڪڏهن 
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اهو هڪڙي ربيع ۾ ئي خالي ٿي وڃي ت عام ڊيم ۽ جيڪڏهن هڪ ربيع کان 
وڌيڪ پاڻي ڏئي, ت ان کي ڪيري اوور ڊيم چُجي ٿو. 

بيراج ٺهڻ کان اڳ ب واھ وهندا هُئا پر اُنهن کي ٻوڏ يا اُٿل وارا واھ چبو 
هو. سکر وٽان نڪرندڙ نارا ڪينال اڳي اُٿل راھ هو. ساڳئي نموٺي حيدرآباد وٿان 
نڪرندڙ ڦليلي ڪينال اڳي اٿل واھ هو. جيڪڏهن سکر بيراج کي (خدا ن 
ڪري) ڪجه ٿي وجي ۽ پاڻيءَ جي ليول تي ڪنٽرول ختر ٿي وڃي. ت سکر 
بئراج جا واھ اٿل واھ طور ڪر ڪندا. سکر بيراج 1932ع پر واهن کي پاڻي 
ڏيڻ شروع ڪيو. اُنهيءَ کان اڳ سنڌ ۾ ڪَل آبادي 32 لک ايڪڙن تي ٿيندي 
هئي ۽ تنهن ۾ ب خاص فصل ڪو ن ٿيندا هُئا. اانهن جي پيداوار ب تمامر گهٽ 
هوندي هئي. جو خاطريءَ وارو پاڻي ن ملندو هو. هاڻي سنڌ ۾ ڪُل آبادي هڪ 
ڪروڙ ايڪڙن کان مٿي ٿئي ٿي. جنهن ۾ گهڻي اُپت ڏيندڙ فصل جهڙوڪ باغ, 
ڪيلا, ڪپهھہ ۽ ڪمند ٿين ٿا. اها آبادي بيراجن منجهان نڪرندڙ واهن ڪري ئي 

ٻوڏ وارن واهن جا مکيہ ٻ مسكلا آهن, هڪڙو پاڻيءَ پر تمامر گهڻو لاھ 
چاڙھ ٿئي ٿو. ٻيو اُنهن جا منهن لٽجن ٿا ۽ هيٺ ب تمامم گهڻي لٽ اچي ٿي. 
جنهن ڪري تما گهڻي کاٽي کپي ٿي. وري پاڻي گهڻي ڀاڱي ڇھ ماهو ٿئي ٿ 
يعني ربيع ۾ر پاڻي ڪو نہ ٿو اچي. وري اچو پيسُڻ واري پاڻيءَ تي. سنڌو درياھ 
جي ٻنهي پاسي واري پٽيءَ کان علاوه سنڌ جو جر کارو آهي. سنڌ جي ڪراچي 
شهر سوڌو سڀني شهرن ۽ ڳوئن جو پيئُڻ جو پاڻي واهن مان ئي کڻجي ٿو. وري 
کنڊ واريون ملون, فيڪٽريون سڀئي واهن جي پاڻيءَ تي مدار رکن ٿيون. سنڌ جي 
ستر سيڪڙو ماڻهن جو روزگار فصلن يا اُنهن مان پيدا ٿيندڙ جنسن يا اُنهن مان 
ٺهندڙ شين تي آهي. سکر بيراج تي آباد ٿيندڙ ايراضي ٻنهي باقي بيراجن تي 
ٿيندڙ ايراضيءَ کان گهڻي آهي. رڳو سکر بيراج تي رکيل ايراضي 78 لک ايڪڙ 
آهي جڏهن ت گڊو بيراج تي 21 لک ۽ ڪوٿڙي بيراج تي 30 لک ايڪڙ آهي. 
سکر بيراج فيل ٿيڻ جي صورت ڀر سنڌ پر حياتي مفلوج ٿي ويندي. اش ن ڪري 
ت ائين ٿي ۽ شاھ جي دعا مطابق سنڌ سدائين شاد ۽ آباد رهي. پر اُهو تڏهن 
ٿيندو جڏهن اسان هٿ تي هٿ رکي ويهڻ بدران جدوجهد ۽ جاکوڙ ڪنداسين ۽ 
سکر بيراج جي ٿيل نقصان کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ ڀرپورڪوشش ڪنداسين. 

اُچو ت هاڻي فني ڪاميٽيءَ جي برک ۽ ڄاڻو انجنيگرن پنهنجي رپورٽ پر 
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ايندڙ بنديءَ کان اڳ ڪرڻ لاءِ جيڪو ڪجه چيو هي اُنهيءَ جي ڪم جي رفتار 
جو جاٿزو وٺون. 


(1) ٽنل فرش ۾ر پيل پٿرن مٿان ڪنڪريٽ وجهڻ: 


پهرين رڳو کڏي پر پٿر وڌا ويا. جنهن مٿان ڪنڪريٽ وجهڻي هئي. ت 
جيمُن ٻوڏ وارن وهڪرن ڪري پٿر ن لڙهي وڃن. انهيءَ کان پوءِ ٽوٻن ذريعي خبر 
پئي ت پيل پٿرن ۽ بچيل ڪنڪريٽ وچ پر ب خال آهن, جن ۾ر ب ڪنڪريٽ 
وجهڻي پوندي. انهيءَ ڪري ڪنڪريٽ وجهڻ وارو ڪر ٻيڻو ٿي ويو آهي. هي 
ڪم 3 جون 2004ع تي شروع ڪرڻو هو ۽ 30 جون تي پورو ٿيڻو آهي. جيسُن ت 
هن ڪر پر هٿ وڌو ويو آهي, تنهنڪري اهو جون پر پورو ٿي ويندو. ٻوڏ جا 
وهڪرا, جن ڪري پاڪٽ جا دروازا كولغا پوندا, اُهي گهڻو ڪري آگسٽ مهيني 
۾ ايندا آهن. 


(2) ريگيوليشن تي سختيءَ سان عمل ڪرڻ: 


منهنجي ڄاڻ مطابق انهيءَ تي عمل ٿئي پيو. پر اهو ڪر رڳو هيٺين 
عملي تي ڇڏي ن ڏنو وڃي ۽ مٿيان آفيسرب وقت ب وقت چڪاس ڪندا رهن. 

(3) بيراج جو ”ڪٽ آف" 14 فوٽ اندر رکڻ: 

”ڪٽ آف" جو مطلب آهي ت سکر بيراج جي مٿين ڀر ۽ هيٺين ڀر پاڻيءَ 
جي ليول جو تفاوت. سمجهو ت هيٺين ليول آهي 184 فوٽ, ت مٿين ليول 198 
فوٽن کان مٿي نہ رکڻ کپي. انهيءَ ۾ اها ڏکيائي ٿيندي ت پانڊ ليول درياھ جي 
هيٺين ڀر واري ليول تي مدار رکندي ۽ جيڪڏهن درياھ جي هيٺين ڀر واري ليول 
گهٽ هوندي ت ڪن مٿين ليول وارن واهن پر پاڻي گهرج مطابق وهائي ن 


(4) رائٽ پاڪٽ مان دڙي کي ايندڙ بنديءَ کان اڳ ڪڍڻ: 


ااهو ڪر اپريل ۾ شروع ڪيو ويو. پهرين مشينن سان مٿين ليِول واري 
مٽي ڪڍي وئي ۽ تنهن کان پوءِ هڪ وڏو ڊريجر لڳايو ويو آهي. جيڪو هينگر ب 
ڪر ڪري پيو. 
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(5) دادو ڪينال جي تري وارن درن جو استعمال: 


منهنجي ڄاڅ مطابق اڃا تائين دادو ڪينال جي تري وارا در استعمال ن 
ڪيا ويا آهن. 


(6) ٿيل نقصان واري هنڌ تي ٿيل ڪر جو سختي سان معاثنو: 


نقصان واري هنڌ تي مسلسل معائنو ٿئُي پيو. ڪراچيءَ مان سمنڊ پر ڪمر 
ڪندڙ ٽرٻا گهرايا ويا آهن. اُنهن ئي جاچ ڪري ٻڌايو آهي ت پيل پٿرن ۽ ٽٽل 
ڪنڪريٽ وچ ۾ر خال آهن, جن کي پڻ ڪنڪريٽ سان ڀريو ويندو. چڪاس 
ڪنڪريٽ وجهڻ کان پوءِ ب جاري رهڻ گهرجي. 


(7) پڪي فرش هيٺان مناسب هنڌن تي پريشر ماپڻ وارا پيزو 
ميٽر هشڻ: 


اهو ڪمر اڃا شروع ن ڪيو ويو آهي. انهيءَ بدران اڳي لڳل پائيپن کي 
فعال ڪيو ٻيو وڃي ت جين پڪي فرش هيٺان پريشر وٺي سگهجن. 
هن مضمون لکڻ مان منهنجو مطلب سنڌ واسين کي آگاھ ڪرڻ آهي د 
جنهن بيراج تي سنڌ جي خوشحالي ۽ جيثاٻي جو دارو مدار آهي. اُنهيء تي 
”چڱن مڙسن" جي ٻڌايل هدايتن تي ڪم جي رفتار ڪهڙي آهي. جيڪو ڪيو 
ٻيو وڃي تنهن کي وقت اندر پورو ڪرائڻ کپي ۽ جيڪو رهيل آهي تنهن کي 
ڪرائڻ جي ياد گيري ۽ ياد دهاني هجي. اُميد ت سنڌ وارا جلد تٿي انهي خطري 
مان نڪري ايندا ۽ شاه جي دعا مطابق سنڌ سدائين شاد ۽ آباد رهندي. 
(روزان ڪاوش: 11 - جون 2004ع) 
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سگريگراج کي تباهيءَ کاڻ بچاكڻ 
لاءِ تڪڙن اپاتن جي ضرورت 


سکر بُراج, جنهن کي سنڌ جي زراعت ۽ جيًاپي جي شه رڳ سمجهيو 
وڃي ٿو, جنهن جي اهميت ۽ افاديت جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ت ان 
تي سنڌ جي آباديءَ لاق ايراضيءَ جو 60 سيڪڙو آباد ٿئي ٿو, سو سنڌ جو اهم 
بسُراج اڄ پوين پساهن پر آهي ۽ انهيءَ جي ناڪاره ۽ ناڪام ٿيڻ واري خطري 
جي گهنڊڻي وڄي رهي آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن تڪڙا ۽ اثرائتا اُپاءِ ن 
ورتا ويا ت انهيءَ اهم بُراج جي ”فيل" ٿيڻ ڪري ث رڳو سنڌ جي مالي ۽ 
اتتصادي حياتي مفلوج ٿي ويندي پر ڪن علائقن ۾ر پيسُڻ جو مٺو پاڻي ن ملڻ 
ڪري ڪيتريون حياتيون زيان ٿيڻ جو خطرو پڻ آهي ۽ انهن علائقن مان لڏ پلاڻ 
ب شروع ٿي ويندي. 

تازو چيف انجٽيئر سکر بئراج هڪ 8.0.8 موڪلي آهي ت سکر بڪراج 
جي ساڄي پاسي واري پهرئين تن ويو آهي. انهيءَ پر هنيل 
شيشي واري ٻڌائغي (7816-!ا76) ٽٽي پئي آهي ۽ انهيءَ ڪري ڪريڪ جي 
وڻي هڪ سوت 7 وڌي ٻ سوت ٿي وئي 9 ڳالھ جنوري 2004ع واري 
سالياني واهن جي بنديءَ ۾ ساڄي پاڪٽ ۾ر پُجي ويل کڏي کان شروع ٿي هتي 
پهتي آهي. مون هن کان اڳ پنهنجي هڪ مضمون ۾ جيڪو هن موضوع تي 
ڪاوش ۾ر 21- فيبروري 2004ع تي ڇپيو, سنڌ واسين کي ٻڌايو هو ت سکر 
بُراج ۾ر اهو کڏو ڪيهُ, پيو. تنهن کان پوءِ ترت تدارڪ طو رکڌي کي پٿرن سان 
ڀريو ويو ۽ بندي پوري ڪري ,اھ کوليا ويا. انهيءَ کان پوءِ يڪدر انهيءَ وقت جي 
آبپاشي سيڪريٽري بشير احمد ڏهر آبپاشي کاتي جي ٻن برک ۽ تجربيڪار 
ريٽائرڊ سيڪريٽرين اي اين جي عباسي ۽ شيخ عبدالرشيد جي گڏيل سريراهيءَ 
۾ هڪ ڪاميٽي جوڙي, ان ڪاميٽيءَ جي حوالي اهو ڪم ڪيو ويو ت اها جاچ 
ڪري ت بُراج پر اها کڏ ڇو پئي ۽ انهيءَ کي درست ڪرڻ لاءِ ڪهڙا اُپاءَ ورتا 
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وڃن. انهيءَ ڪاميٽيءَ ۾ ٻيا ميمبر, آبپاشي جو هڪ رٽاثر ٿيل سيڪريٽري 
مزمل حسين قريشي ۽ چار ريٽاثر ٿيل چيف انجٽيُر سردار احمد مفل. 
عبدالحفيظ شيخ, ڪاڪا رسول بخش ۽ شمس الدين ميمڻ شامل هئا. انهيءَ 
ڪاميٽيءَ سکر وڃي سر زمين جي معاثني ڪِرڻ ۽ سڄو رڪارڊ ڏسڻ کانپوءِ 
پنهنجي رپورٽ ڏني, جنهن ۾ر ٿيل نقصان جي تدارڪ ڪرڻ ۽ اڳتي لاءِ خيال 
ڪرڻ لاءِ گهٽ عرصي وارا ۽ ڊگهي عرصي وارا اپاء ڏسيا ۽ مشورا ڏنا ويا هئا. 
مون انهن جا تفصيل پنهنجي هڪ مضمون ۾. جيڪو ڪاوش ۾ر 10- مارچ 
4ع تي ڇپير. سنڌ واسين کي ٻڌايا هئا. وري يادگيري ڏيارڅ لاءِ مان گهٽ 
عرصي وارا اُپا جيڪي ايندڙ بنديءَ کان اڳي ڪرڻا آهن, هيٺ ورجايان ٿو. 

(۱) ٿٽل فرش مٿان ڪنڪريٽ وجهڻ. 

(آ) بيراج جي ريگيوليشن تي سختيءَ ساڻ عمل ڪرڻ. 

(۱آآ) بيراج جو ڪٽ آف 14 فوٽ اندر رکڻ. 

(ب0) ساڄي پاسي واري پاڪٽ مان دڙي کي ڪڍڻ. 

َ‫ 9 جيترو ٿي سگهي دادو ڪينال جي تري وارن درن کي استعمال ہ 

ڪرڻ., ڀر تمام ضرورت پر هلائڻ وقت وهڪري تي ڪڙي نظر رکڻ. _ُ 

(آا) اهو هنڌ, جتي نقصان رسيو آهي. اتي ٿيل ڪر جو سختيءَ سان 
معائنو ڪرڻ . 

(آا۱) ساڄي پاڪٽ جي هيٺين ڀر مناسب هنڌن تي پڪي فرش هيٺان 
پريشر ماپڻ وارا پيزو ميٽر هڻڻ ۽ انهن جي هڻڻ ۽ چڪاس ڪرڻ وقت تمام 
احتياط کان ڪم وٺڻ. 

سکر بگراج پر پيل کڏ کي ٺيڪ ڪرڻ کان علاوه مٿي ڄاڻايل ماهرن ساڄي 
پاسي واري پهرئين پلر ۾ پيل ڪريڪ جو ب معائنو ڪيو هو ۽ مشورو ڏنو هو ت 
ڪريڪ کي سيمنٽ گرائوٽ سان ڀريو وڃي ۽ ڪريڪن جي وڌڻ تي ڪڙي نظر 
ت هچڳ<ح<؟ 

مون ڪاوش پر ٿي پنهنجي مضمون ۾ر لکيو هو ت, ”هاڻي آبپاشي کاتي ۽ 
سنڌ سرڪار جو فرض آهي ت اهي ڪاميٽيءَ جي انهن سفارشن تي سختيءَ سان 
تڪڙو عمل ڪن., ت سکر بگًراج, جنهن تي سنڌ جي زراعت ۽ جيًّاپي جو گهڻي 
ڀاڱي دارو مدار آهی, سلامت رهى ۽ سنڌ واسين کی لاڀ ملندو رهي." مون 
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پنهنجي ٽين مضمون ۾٬‏ جيڪو ڪاوش ۾ر 11- جون 2004ع تي ڇپيو. سکر 
بُراج تي ڪم جي رفتار جو جائزو پڻ پيش ڪيو هو ۽ ٻڌايو هر ت (خدا 
نخواست) سکر بگراج فيل ٿيڻ جي صورت ۾ر سنڌ ۾ ڪهڙي قسم جو نقصان ٿي 
سگهي ٿو. ٿلهي ليکي ائين سمجهو ت خيرپور, داد لاڙڪاڻي, نوشهرو فيروز, 
نوابشاھ, سانگهق ميرپورخاص, ٿرپارڪر حيدرآباد ضلعن جون زرعي آباديون 
ذري گهٽ ختمر ٿي وينديون ۽ انهن علاتقن ۾ جتي جُر کارو آهي. پيحڻ جو پاڻي 
ب نہ ملندو. انهيءَ مضمون ۾ر مون اهو ب ٻڌايو هو ت, ”ٽوٻن ذريعي وڌيڪ جاچ 
ڪرڻ تي اهو ب معلومر ٿيو آهي ت پيل کڏ ۽ بسُراج جي پلرن وچ پر وڌيڪ خال لڌا 
ويا آهن, جن کي ڀرڻ ضروري آهي ۽ ڪنڪريٽ جو ڪاٿو ٻيڻو ٿي ويو آهي.” ٽوٻن 
ذريعي اهو ب معلوم ٿيو آهي ت خال تمامر گهڻا آهن, ڪن هنڌن تي مٹي 
ڪنڪريٽ جو فرش بيٺو آهي ۽ انهيءَ هيٺئان خال آهن. انهيءَ جو صحيح ڪاٿو 
لڳائڻ ڏکيو آهي. جيستائين اکين سان نہ ڏسجي. تخمينو اهو لڳايو ويو آهي ت 
سمينٽ, ڪنڪريٽ اصلي ڪاٿي کان پنجوڻي ڇهوڻي ٿي ويندي. صورتحال اها 
آهي ت سمينٽ, ڪنڪريٽ وجهڻ جو ڪر حڪومت طرفان فنڊ صحيح نموني ۽ 
وقت سرن ملڻڂ ڪري گهريل رفتار سان نٿو هلي. گهٽ عرصي وارن ڪمن مان ٿي 
هيٺيان ڪر يا ت ڍرا هلن ٿا يا شروع کي ن ڪيا ويا آهن: 

(0) ڪنڪريٽ وجهڻ وارو ڪر اڻپورو آهي. جيڪو يڪدم پورو ڪرڻ 
7 

(1ا) پيزوميٽرن هنيا ويا آهن. 

(00) ڪريڪن ۾ر سيمنٽ گرائوٽ نہ وڌو ويو آهي. 

بيراج جي پهرئين پلر ۾ ڪريڪن جي وڌڻ ڪري نوان خوف ۽ انديشا 
پيدا ٿيا آهن. ٿي سگهي ٿو ت آهي ڪريڪ بنيادن جي وهڻ ڪري وڌيا هجن. 
جيڪڏهن اهو سبب آهي ت بنيادن جي وڌيڪ وهڂ ڪري ڪريڪ وڌي پلر جي 
ڪرڻ جو خطرو پيدا ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن ائين ٿيو ت دروازا ڪر تن ڪري 
سگهندا ۽ بُراج تي پاڻيءَ جي ليول (ا6«6ا ت(0) ن رکي سگهبي ۽ واهن کي. 
پاڻي نہ ڏئي سگهبو. اهو سنڌ جي بريادي جو ڪارڻ ٿيندو. 

سنڌ جي وزير اعليٰ کي منهنجي گذارش آهي ت انهيءَ سنجيده ۽ ڳنڀير 
صورتحال جو نوٽيس ورتو وڃي ۽ هن ڪر کي سڀ کان وڌيڪ اهميت ڏيڻ 
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گهرجي. انهيءَ ڏس پر منهنجا هيٺيان مشورا آهن: 

(۱آ) سکر بُراج کي بچائڻ لاءِ ڄاڻو ماڻهن جي هڪ نئين ڪاميٽي 
تشڪيل ڏني وڃي. 

(۱آ) ان ڪاميٽيءَ جي سفارش تي يڪدم عمل ڪيو وڃي. 

(آآ۱) ڪم ڪرڻ لاءِ يڪدم گهريل فنڊ مهيا ڪيا وڃن. 

(ا) چيف منسٽران ڪر جو پاڻ ذاتي طور جائزو وٺي, جيڪڏهن آئين ن 
ڪيو ويو ت مون کي خدشو آهي ت سکر بگراج تباھ, ناڪام ۽ ناڪاره ن ٿي 
وڃي. 

(روزان ڪاوش: 23 - جولاءِ 2004ع( 
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جهڙيءَ طرح قائد اعظ محمد علي جناح جي چوڻ مطابق, ”ڪشمير 
پاڪستان جي شه رڳ آهي" اهڙيءَ طرح سنڌو ۽ انهيءَ جو پاڻي سنڌ لاءِ آب 
حيات آهي. اسان جو جيُڻ انهيءَ تي دارومدار رکي ٿو, اسان جي زراعت انهيءَ 
تي آهي. اسان جون فيڪٽريون ۽ ڪارخانا انهيءَ ڪري هلن ٿا, اسان جا شهر ۽ 
ڳوٺ انهيءَ ڪري آباد آهن. 

سنڌوءِ جي پاڻيءَ کي واهن وسيلي بيراجن مان ڪڍيو وجي ٿو ت جيڻُن 
سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڃ ۾ر پهچايو وڃي. ٽنهيءَ بيراجن مان سکر بيراج سڀئي کان 
پراڻو ۽ اهم آهي, جيڪو اٽڪل 76 لک ايراضيءَ کي پاڻي پهچائي ٿو ۽ جنهن 
تي رکيل ايراضي باقي ٻنهي بيراجن يعني گڏو بيراج ۽ ڪوئڙي بيراج جي گڏيل 
ايراضيءَ کان وڌيڪ آهي. انهيءَ بيراج ذريعي سکرکان وٺي بدين تائين آباديون 
ٿين ٿيون, جهنگ ۽ جهر آباد آهن. جنوري 2004ع جي بنديءَ ۾ سکر بيراج جي 
ساڄي ڪپ واري پاڪٽ ۾ر مٿىئين ڀر فرش ٽُٽڻ ۽ لوهي ڀت (6ا1م (58166٤‏ 
ڪرڻ جي خبر پئي. مان وقت بوقت ڪاوش جي ذريعي سنڌ واسين کي عارضي 
مرمت ۽ ٻين ڳالهين بابت اطلاع ڏيندو رهيس ت جيڪُن اهي انهيءَ بابت باخبر 
رهن. انهيءَ وچ پر آيتررگيپ پُجي ويو جو اها خبرت پوي پُي ت ڪجه ٿي رهيو 
آهي. پر اهو مونجهارو پكي رهيو ت ڇا ٿي رهيو آهي؟ مان هن مضمون ذريعي سنڌ 
واسين کي تازہ ترين حال احوال ڏيان ٿو. سکر بيراج جي ٿيل نقصان جي اهميت 
جو اندازو لڳائي ۽ پئسن جي مشڪلات جو نوٽيس وٺندي صدر ۽ وزير اعظم 
وفاق طرفان مالي مدد ۽ فوج طرفان نظرثاني ڪرڻ ۽ ڪر ڪرڻ جو واعدو ڪيو. 
انهيءَ ڏس ۾ هڪڙي رٿا ٺاهي وئي, جنهن تحت 887 ملين رپيا خرچ ايندو. 
انهيءَ لاءِ طي ٿيو ت 150 ملين سنڌ سرڪار ڏيندي ۽ 737 ملين وفاقي 
حڪومت ڏيندي. انهيءَ رٿا مطابق هيٺان ڪم ڪرڻا آهن, جن لاءِ هيٺ ذڪر 
ڪيل رقم ط٬ٌي‏ ڪئي وئي آهي. 

سڄي پاڪٽ ۾ر هيٺ ۽ مٿي ڀر ڳندا ٺاهڻ لاءِ 58 ملين رپيا رکيا ويا. 
جڏهن ت ٽٽل فرش ٺاهڻ ۽ ڪريڪن کي ڀرڻ توڙي ٻيا اوزار هڻڻ لاءِ 402 ملين 
رپيا. لوهي ڀت (6ا01 !5]66) لاءِ 184 ملين رييا. ٻنهي پاڪٽن مان لٽ ڪڍڻ 
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لاءِ 132 ملين رپيا, رائيس ڪينال مان رڪ وٽان دادو ڪينال کي لنڪ ذريعي 
پاڻي ڏيڻ لاءِ 30 ملين رپيا, جڏهن ت اڻ ڏٺل خرچ (٣01086566٣لا)‏ لاءِ 81 
ملين رپيا مختص ڪيا ويا, جيڪو ڪل خرچ 887 ملين رپيا بڻجي ٿو. 
مٿين ڪمن لاءِ مالڪي سنڌ آبپاشي کاتي جي. صلاح مصلحت (-000 
/(01180ا5) هڪڙي فرر نيشنل ڊيولپمينٽ ڪنسلٽنٽ جي. نظرداري جي ايچ 
ڪيو جي انجنيئرنگ برانچ جي. ۽ ٺيڪيداري فوج جي ()./اا. ٣‏ ونگ جي 
هوندي. .مر اهو آهي ت سڄي پاسي واري پاڪٽ ۾ر دادو ڪينال ۽ رائيس 
ڪينال جي هيڊ ريگيوليٽرن جي وچ ۾ر هڪ ڳنڍو ڏبو ۽ هائي وي واري پل کان 
هيٺ ٻيو ڳنڍو ڏيو ت جيمُن نقصان واري ايراضي مرامت ڪرڻ لاءِ جدا ڪري 
سگهجي. انهيءَ مان ٽيوب ويلن ذريعي پاڻي ڪڍبو ۽ اها ايراضي سڪائبي ت 
ين ٿيل نقصان اکين سان ڏسي انهيءَ جي مرمت ڪري سگهجي. اهو ڪم 15 
اپريل 2005ع تائين پورو ڪرڻو آهي ت جيُن دادو ڪينال کي مئي جي مهيني 
۾ خريف وارو پاڻي ڏئي سگهجي. بنديءَ کان پوءِ مئي تائين دادو ڪينال کي 
راڻئيس ڪينال مان هڪ لنڪ ڪينال ڪڍي پاڻي ڏبو. هينثر تائين ٿيل جاچ 
مطابق نقصان جو ڪارڻ پاڪٽ ۾ر لٽ پوڻ ڪري سوڙهي رستي مان پاڪٽ وارو 
پاڻي وهائڻ ٻڌايو ويو آهي. تنهن ڪري ٻنهي پاڪٽن مان لٽ ڪڍڻ ضروري آهي. َ 
اها لٽ ڊريجر مشينن ذريعي ڪڍڻ جو پروگرام آهي. جو بنذي کان پوءِ پاڪيٽن ۾ 
.. ڪري اهو ٻين مشينن سان نٿو ڪري سگهجي. اهو ڪر ب فيبروري 
جي پڇاڙي تائين پورو ڪرڻو آهي. ڳنڍي هڻڻ ۽ ڳندن جي وچ واري ايراضي مان 
پاڻي ڪڍ ڻ لاءِ بندي وارا پندرنهن ڏينهن ناڪافي هئا, تنهن ڪري هن سال سکر 
بيراج جي بندي پندرنهن ڏينهن بدران پنجويه ڏينهن ڪئي وئي آهي. يعني 
پهرين کان پنجويهين جنوري تائين انهيءَ ڪري شهرن ۽ ڳوٺ وارن کي تڪليف 
ٿي رهي آهي. جو انهن جي پيمُڻ جو پاڻي سکر بيراج جي واهن مان ئي سپلاءِ 
ٿي ٿو. پر اها ڪوڙي گوري سکر بيراج جي نقصانن کي ٺاهڻ لاءِ کائڻي پوندي, 
تہ ت بيراج جي مرمت جو ڪر پورو نہ ٿي سگهندو. هينگر سکر بيراج جي بندي 
هلي رهي آهي. اهو ڏسڻ لاءِ ت ڪم ڪين هلي رهيو آهي. خادم علي ميمڻ 
ايڊيشنل سيڪريٽري آبپاشي مون کي ۽ مزمل حسين قريشي ريٽاثر سيڪريٽري 
آبپاشي کي بہ دعوت ڏني. اسان ڇنڇرائين جنوري تي بيراج ڏئوسين. آبپاشيءَ 
جي سکر واري چيف انجنيگر نواز ميمڻ اسان کي ٿيندڙ سمورا ڪر ڏيکاريا. 
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٣.1).‏ جي برگيڊيگُر جاويد اشرف باجوا اسان کي پاور پوائنٽ تي بريفنگ ڏني. 
ڪنسلٽنٽ جي پراجيڪٽ مگنيجر ملڪ احمد خان اسان کي مرمتي ڪر جي 
پروگرامر جو ٻڌايو. اتي اسان هيٺيان ڪر ڏٺا. 

(آ) مٿئين ۽ هيلتين ڳنڍي (ڪافر ڊيم) جو مٽيءَ جو ڪر پورو ٿي ويو 
هو: ٤‏ 

(ز۱) ڳنڍن جي وچ واري ايراضيءَ مان دلدل واري مٽي هيڊرالڪ 
ايڪسڪرويٽر ذريعي ڪڍي پُّي وڃي. 

(0آ) ڳنڍن جي وچ واري ايراضي ۾ ڪجه ٿيوب ويل لڳي چڪا هئا. 

(۱0) بيراج ۾ وجهڻ لاءِ پٿر پهچي ويا هئا. 

(۱) بيراج واري ٻيٽ تي پهچڻ لاءِ ڪائي جي ترندڙ پل ( 081199 
06)) ٺاهي وئي, جنهن مٿان گاڏيون هلي ٿي سگهيون. 

ڪنسلٽنٽ جي پراجيڪٽ مگنيجر ٻڌايو ت رڪ وٿان رائيس ڪينال مان 
پاڻي كڅڻ لاءِ لٺڪ ڪينال کوٽجي ويو هو. لوهيون ڀتيون 11 جنوري تي ٻاهران 
ڪراچي جي بندرگاھ تي پهچنديون. هُن وڌيڪ ٻڌايو آبپاشي کاتي وارن دادو 
ڪينال جي هيڊ ريگيوليٽر ۾ هڪ دروازو وڌائڻ جي ممڪنات معلوم ڪرڻ لاءِ 
چيو هو ڇو جو دادو ڪينال هارڊ ڪمانڊ چينل آهي ۽ ان جي ٿيل تي ۽ انهيءَ 
مان نڪرندڙ جوهي ڪينال تي سدائين پاڻي جي کوٽ رهي ٿي. جيڪڏهن 
انهيءَ ڊگهي بندي جو فائدو وٺندي هڪڙو در پُجي ويو ت دادو ڪينال ۾ 25 
سيڪڙو پاڻي وڌيڪ کڻي سگهبي ڇو جو هينگر چار در آهن ۽ پوءِ پنج ٿي وينداُ 
هن ٻڌايو ت اهو ممڪن پڃي لڳو ۽ هُنن جا ڊيزاگن وارا انجنيُر انهيءَ جو نقشو 
ڪڍن پيا ۽ هو جلد آبپاشي کاتي وارن کي انهيءَ باري ۾ معلومات ڏيندو. 

سڄي پاڪٽ جي مرمت ۽ ٻنهي پاڪيٽن مان لٽ ڪڍڻ کان پوءِ 0 .نڳ 
جو ڪر اپريل ۾ر پورو ٿي ويندو, پر ڪنسلٽنٽ اڃا ڇھ مهينا ٻيو ڪم ڪندا تڌ 
جيخن بيراج جي سڄي جاچ ۽ معائنو ڪن ۽ ٻين نقصانن ۽ اُنهن کي ٺاهڻ جا بہ 
تفصيل ۽ پروگرام ڏين. 0 ا9 . 
ڪيل طريقي تحت ٿئي ٿي ت انشاءِ ال سکر بيراج ٺيڪ ٿي ويندو ۽ سنڌ واسين 
کي اڳي وانگر فائدو ڏيندو رهندو. 

(روزان ڪاوش, 24 - جنوري 2005ع) 
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سکربيراج جا نقص ۽ مرمت جي ڪهاڻي! 


سکر بيراج اُهو مكيہ زميني نشان (8]10008)16]) آهي. جيڪو هوائي 
جهازن کي سکر ايئرپورٽ تي لهڻ پر مدد ڪري ٿو. هوائي جهاز لهڻ کان اڳ 
جڏهن بيراج مٿان لامارا ڏئي ٿو ت بيراج ۽ اُنهي منجهان نڪرندڙ ست ئي واھ 
ڏاڍو دلڪش نظارو پيش ڪن ٿا. وري درياهھ جا ور وڪڙ دل کي لُڀاثن ٿا ۽ 
محبوب جي گهنڊي دار ذلفن جي ياد ڏيارين ٿا. جڏهن درياھ بادشاھ ڇڙيو ۽ 
مست ٿي وهندو هو ت ڪنهن سوچيو هو ت انهيءَ جي مستي ۽ موجن کي 
ڪنٽرول ڪري انهيءَ کي زراعت لاءِ ڪتب آندو ويند, ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙجچ 
انهيءَ پاڻي تي آباد ٿيندي. اهو اه وارن جو کي ڪم هو ت انهيءَ باري ۾ 
اڳڪٿي ڪن. اهو بزرگ گرهوڙي وارو هو, جنهن گهڻو اڳ پيشن گوئگي ڪندي 
چيو هو ت, ”پوءِ پوندا در درياھ کي" پر انهيءَ وقت ماڻهن جي سمجھ پر ن پُځي 
آيو تہ درياھ بادشاھ کي در ڪيڪًن ٿا پُجي سگهن. نيٺ جڏهن 1932ع ۾ 
سکر بيراج تين پورو ٿيو ۽ انهيءَ ۾ 66 دروازا (38166)) هنيان ويا. تڏهن 
خبر پُي ت بزرگ صاحب جي اڳڪٿي جو ڇا مطلب هو. انهن دروازن جي مدد 
سان پاڻي جي ليول ڪنٽرول ڪري واهن پر پاڻي ڇڏيو ويو. انهيءَ مان نڪرندڙ 
ستن واهن مان ٻ واه اٽڪل 200 ميل ڊگها آهن. انهن مان هڪڙو نارا ڪينال 
آهي. جيڪو عمرڪوٽ تائين پاڻي پهچائي ٿو جتان ٿر جو برپٽ شروع ٿو 
ٿئي. اِها اها ئي جاءِ آهي. جتي مغل بادشاه همايون پنهنجي نکين ڄاول ٻار 
اڪبر کي ۽ پنهنجي زال کي پنهنجي گردش دوران پر ڇڏي رڻ پر گهڙي پيو ۽ 
انهن کي راجپوتن جي حوالي ڪري ويو. اهو اڪبر وري وڏو ٿي بادشاھ ٿيو ۽ 
مفل اعظم سڏيو ويو ۽ هن راجپوتن سان خوب نڀايو, جن هن کي نندپڻ ۾ 
پناھ ڏني هئي. ٻيو واھ روهڙي ڪينال آهي. جيڪو سنڌ جي ستن اٺن ضلعن 
کي آباد ڪري بدين تائين پاڻي پهچائي ٿو. سکر بيراج مان نڪرندڙ واهن جي 
ڪري سنڌ جو جهر جهنگ آباد ٿئي ٿو, ماڻهن کي پيہُڻ جو پاڻي ملي ٿو. خاص 
ڪري انهن علاثقن ۾ جتي جرکارو آهي. انهن واهن جي پاڻي تي پکي پکڻ. 
جيت جشيا ۽ مال متاع زنده رهن ٿا ۽ سنڌ ۾ر وڏي خوشحاليءَ جو ڪارڻ آهن. 
ننڍي فوندي هڪ بيت پڙهندا هُاسين, جنهن جو عنوان هو ”وقت چوي آون 
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بادشاه" انهيءَ جا هيٺان بيت مون کي هنيگر ب ياد آهن. 

پوڙهڻ جي پيشانيءَ ۾. پيرا مون پسجن 

ڪارن منجهان. مون ڪيا اڇا سر سندڻ 

کتيو لٺ ڌڏن, پاڻهيءَ پوندا پيش مون 

وفت سان هر شي پر تبديل اچي ٿي. ماڻهن ۾ بيماريون ٿين ٿيون, حادثا 

ٿين ٿا. ٺهيل شين پر نقص ۽ خرابيون پيدا ٿين ٿيون, پر زندگي پنهنجي توڙ 
تائين هلندي رهي ٿي. سکر بيراج رب ائين ٿيندو رهيو آهي ۽ ٿٌي ٿو پيو۔. سکر 
بيراج جي سڄي پاڪٽ ۾ تازي ٿيل نقصان بابت ۽ انهيءَ جي مرمت بابت ڄاڻ 
وٺڻ کان اڳ اچو ت سکر بيراج تي هيل تائين ٿيل نقصان ۽ انهيءَ کي ٺيڪ 
ڪرڻ بابت ڄاڻ وٺون. 


(1) ساڄي ڪپ وارن واهن پر گهڻي لٽ جو وڃڻ: 


2ع پر راھ هلڻ لڳا. واھ هلڻ کان پوءِ خبر پځي ت ساڄي ڪپ وارن 
واهن ۾ تمامر گهڻي لٽ پُي وڃي ۽ جيڪٽڏهن انهيءَ جو تدارڪ نن ڪيو ويو ت 
گهريل پاڻي واهن مان ن لنگهي سگهندو. انهيءَ جو تدارڪ ڪرڻ لاءِ پوٽا ۾ 
تجريا (06)]0165 1/0061) ڪيا ويا. انهن تجرين جي بنياد تي سفارش 
ڪئي وئي ت بيراج جا ڏھ دربند ڪري هڪ ٻيٽ ٺاهيو وڃي. ٻيٽ جي ڪنڊ تي 
هڪڙي شاخ ([018]16 اآ98آ) ٺاهي وجي ت جينُن گهڻي لٽ وارو پاڻي انهيءَ ۾ 
هليو وڃي ۽ گهٽ لٽ ٫ارو‏ پاڻي سڄي پاڪٽ ۾ اچي. اهو ڪم ڪرايو ويو ۽ 
. ٽه وي پر يراج جا ڏه در بند ٿيڻ ڪري بيراج جي ٻوڏ 
پاس ڪرڻ واري صلاحيت جيڪا اڳي 15 لک ڪيوسڪ هئي., سا گهٽجي ٽون 
لک ڪيوسڪ رهجي وئي. 1976ع واري ٻوڏ ۾ جڏهن سکر وٿان 12 لک 
ڪيوسڪ پاڻي پاس ٿيو. بيراج لُڏي پئي ۽ ڪافي نقصان ٿيو ۽ تمام ڏکيائي ۽ 
چوڪسي سان اها ٻوڏ پاس ڪئٌي وئي. 


(2) بيراج پلرن ۾ ڪريڪن جو پوڻَ 


بيراج هلڻ کان 16 سال پوءِ يعني 1949ع ۾ بيراج .ٿي ڪن پلرن ۾ 
ڪريڪ ظاهر ٿيا. انهن کي ڏسڻ لاءِ بيراج کي ڊزائين ڪن وارو انگريز سر آرٽلڊ 
مسٽو پڻ انگلستان کان هتي آيو. انهن ڪريڪن کي ( ه٣ا666٣٣ )1006٣‏ 
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0068ات]2)) ذريعي ڀريو ويو ۽ پلرن جا مٿين ڀر وارا پاسا (0666اا) سمينٽ 
ڪانڪريٽ سان مضبرط ڪيا ويا. 


(3) بيراج جي آرچن ۾ ڪريڪن جو ظاهر ٿيڻ 


0ع ۾ ر بيراج جي آرچن ۾ر ب ڪريڪ ظاهر ٿيا. اهي ب 00اآ٣لا2)‏ 
ذريعي ڀريا ويا. پر 1956ع ۾ اهي ڪريڪ ٺيڪ ڪرڻ واري هنڌ وري ظاهر ٿيا. 
ڪوشش ڪئي وئي ت جنهن انگريزي ڪمپني اهي ٺيڪ ڪيا هئا. انهن کان اهي 
درست ڪرايا وڃن. پر انهن منهن ن ڏنو. 1964ع پر هڪ مٿين سطح واري فني 
ڪميٽي جوڙي وئي. اهو ڪر وري 1984ع کان 1986ع واري وقت ۾ ڪيو ويو. 
هاڻي اتڪل 20 سال گذرڻ کان پوءِ انهن کي وري ڀرڂ جي ضرورت آهي. 


(4)سکربيراج جي درجو ڪرڻ 


2ع ۾ر سکر بيراج جو 31 نمبر دراوچتو ڪري پيو. انهيءَ زماني ۾ 
آبپاشي جو سيڪريٽري جناب ايچ اير ڏهرهو., جنهن هنگامي بنيادن تي ڏھ بند 
ٿيل درن مان هڪڙ و درکولاثي نقصان ٿيل در جي جاءِ تي لڳرايو ۽ بيراج کي هلڻ 
جهڙو ڪيى پر اهو محسوس ڪير ويو ت ٻين درن جي حالت ب ٺيڪ ن هئي, تنهن 
ڪري انگريز سرڪار جي مدد سان هوريان هوريان سڀ درنوان هنيا ويا ۽ اهو ڪم 
5 ع ۾ پوروٿيو. . 


(5) ساڄي پاڪٽ پر کڏو 


سال 2004ع جي جنوري واري بندي پر بيراج جي مٿين ڀر سڄي پاڪٽ 
۾ر پڪي فرش پر کڏو پُجي ويو, جيڪو 60 فٽ ڊگهی 40 فوٽ ويڪرو ۽ 9 فوٽ 
اونهو هو. انهيءَ کي ان وقت رڳو پٿرن سان ڀريو ويو ۽ پوءِ هڪ اسڪير منظور 
ڪراي وئي, جنهن ۾ 15 ڪروڙ روپيا سنڌ سرڪار جا ۽ اٽڪل 74 ڪروڙ روپيا 
وفاقي حڪومت جا هوندا. انهيءَ ۾ مالڪي سنڌ آبپاشي کاتي جي هڪڙي 
صلاح مصلحت فرمر نيشنل ڊيولپمينٽ ڪنسلٽنٽس جي. نظرداري جي ايچ ڪيو : 
جي ۽ ٺيڪيداري فوج جي اداري (؟لالا-] جي هوندي. پهرين ضرورت هي ٻيٽ 
تي وڃڻ لاءِ پل ٺاهڻ جي. ۱/0 وارا انهيءَ ڪمر ۾ ماهر هئا. هنن هڪ ڏينهن 
۾ ٻيڙين جي پل ٺاهي ڇڏي. مکي ڪر پاڪٽ ,اري ايراضي جو خالي ڪري 
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ڏسڻو هو ت نقصان ڇا ٿيو ۽ اُن کي ئيڪ ڪرڻو هو. انهيءَ لاءِ پاڪٽ ۾ر مٿين ڀر 
دادو ڪينال ۽ رائيس ڪينال جي هيڊ ريگيوليٽرن وچ ۾ هڪڙو ڳنڍو (-000)8 
177) ۽ هيٺين ڀر روڊ واري پل کان هيٺ ٻيو ڳنڍو هڻڅو هو. اهي ٻئي هنيا ويا. 
بيٺل پاڻي کي ڪڍڻ لاءِ 60 ٽيوب ويل هنيا ويا. انهن ٿي ٽيوب ويلن سان پاڻي 
جي ليول ب ڪنٽرول ڪي وئي. دادو ڪينال کي پاڻي ڏيڻ لاءِ راڻيس ڪينال 
مان هڪ لنڪ ڪڍيو ويو ۽ انهيءَ کي انهيءَ لنڪ ذريعي پاڻي ڏنو ويو. جڏهن 
پاڪٽ واري ايراضي خالي ٿي وئي ۽ پڪي فرش تائين ليول ڪيرائي وئي ت 
نقصانن جي جاچ ڪئي وئي. انهيءَ جاچ جي نتيجي ۾ هيٺان ڪمر ضروري 
سمجهيا ويا. 

ه پاڪٽن مان لٽ ڪڍڻ 

* مٿين ڀر واري پهرين شيٽ پائل جيڪا ٽٽي پئي هئي., انهيءَ کان 45 
فٽ مٿي نين شيٽ پاثل هڻڻ. 

* انهن شيٽ پائلن جي وچ ۾ر 4 فٽ عميق ۾ پڪو فرش وجهڻ. 

* نين شيٽ پائل کان مٿي 40 فوٽ ويڪر ۾ ڪنڪريٽ جا بلاڪ 
وڃهڻ. 

۾ انهن بلاڪن کان مٿي پكر وجهڻ. 

* پراڻي شيٽ پائل کان پلرن تائين پڪو فرش وجهڻ. 

* داد ڪيِنال جي فرش هيٺان خالن کي ڀرڻ. 

* داد رڪينال جي سامهون نين شيٽ پائل هڅڻ. 

* داد ڪينال جي ڪريڪ ٿيل فرش کي ڊاهي نگون فرش هڻڻ. 

* ٻلرن جي وچ پر پڪي فرش هيٺان خالن کي ڀرڻ. 

‫* پهرين نمبر پلر ۾ر ڪريڪ کي اپاڪسي سان ڀرڻ ۽ سيخون وجهي 


مضبوط ڪرڻ. 
* سڀني کان هيٺين شيٽ پائل کان اٿڪل 6 فٽ هيٺ نين شيٽ پاثل 
هاڻڻ. 


* هيٺين نين شيٽ پائل کان هيٺ فلٽر بلاڪ وجهڻ. 

* فلٽر بلاڪن کان هيٺ پگر وجهڻ. 

اه جي فضل سان سڀ ڪر پورا ٿي ويا آهن اڄ (30 اپريل تي) سول 
پاڪٽن مان لٽ ڪڍڻ جو (0؟/ا/ا٣‏ وارن جو ڪمر پورو ٿي ويندى ٣/00‏ وارا هليا 
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ويندا, پر ڪنسلٽنٽس اڃا رهندا, جو باقي بيراج جي سلامتي ۽ حفاظت لاءِ ب 
رپورٽ ڏيڻي آهي. انهن جو مدو نومبر 2005ع تائين آهي, مون ڪر هلڂ جي 
دوران ڪيترا دفعا سکر بيراج جي ڪرم جو معائنو ڪيو آهي. مون کي 
ڪنسلٽنٽس جي پراجيڪٽ مينيجر ملڪ احمد خان ٻڌايو آهي ت, هڪڙي هنڌ 
پلرن جي هيٺ واري ٻيو نمبر شيٽ پاثل ب چٻي ٿي وئي هئي ۽ انهيءَ جي 
پٺيان مٽي نڪرڻ ڪري خال پُجي ويو هو, جنهن کي سيمينٽ مارٽر سان ڀريو 
ويو آهي. انهيءَ خال ڪري ئي پهرين نمبر پلر ۾رڪريڪ پُجي ويو هو. 
جيڪڏهن اهو ن ٺاهيو وڃي ها ت ڪجه ڏينهن پر بيراج جو پلر ڦهڪو ڪري 
ڪري پوي ها ۽ وڏو نقصان ٿئي ها. انشا ال موجوده ڪمن کان پوءِ بيراج کي 
نقصان ٿيل هنڌن مان ڪو خطرون ٿيندو ۽ سکر بيراج اڳي وانگر سنڌ جي ڪنڊ 
ڪڙج ۾ پاڻي پهچائي خوشحالي ڏيندو رهندو. 

(روزان ڪاوش: 30 - اپريل 2005ع( 


باب آٺون 


حيدرآباد شهر جو برساتن پر ٻڏڻ 
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حيدرآباد شهر کي 
ڪنهن جي نظرلڳي وئي آهي؟ 


سال 1959ع جي جولاءِ مهيني ۾ جڏهن مان گورنمينٽ ڪاليج حيدرآباد 
۾ر پهرين سال سائنس جي مضمون پر داخلا وٺڻ لاءِ ٽرين ذريعي لاڙڪاڻي کان 
ڪوٽڙي اسٽيشن تي لٿس ت لاڙڪاڻي ضلعي جي سارين جي اوٻر ۽ گهٽ کان 
پوءِ حيدرآباد جي ٿڌي هير مون کي ايڏي فرحت ڏني جو ٽانگي ۾ ڪاري موري 
کان ڦليلي تائين پهچندي پهچندي مون کي ڪيتر اڀيرا ننڊ جا جهوٽا آيا. 
حيدرآباد مون کي هڪ روحاني, افسانوي ۽ الف ليلائي شهر لڳو. گورنمينٽ 
ڪاليج حيدرآباد جي نيو هاسٽل پر 2 سال رهڻ دوران پڙهائي پر تمامر گهڻي 
محنت ڪرڻ باوجود حيدرآباد جي هوائن ڪڏهن ٿڪجڻ جو احساس د ڏياريو. 
موڪلن دوران اونهاري ۾ جڏهن قمبر ويندو همُس ت أييُن محسوس ٿيندوهو ڄڻ 
ت ٿڌي هير مان نڪري باھ پر پهچي ويو آهيان, ۽ چاهيندو هُُس ت جلدي 
موڪلون پوريون ٿين تہ موٽي حيدرآباد وڃان. 

سال 1972ع کان 1976ع تائين مان ڪوئڙي بيراج تي انجنيئر هئس ۽ 
منهنجو هيڊڪوارٽر ڄامشورو ڪالوني هو, اتي ڪا خاص سوشل لائيف ن هئي. 
تنهنڪري شام حيدرآباد ويندو هس ۽ رات جو ڄامشورو موٽندو هھئُس. 
حيدرآباد جي مند ۽ ماحول شاندار هو. سال 1984ع پر مان روهڙي ڪينال 
سرڪل جو ايس اي ٿي حيدرآباد آيس. رهڻ لاءِ سرڪاري جاءِ ن ملڻ سبب ٽين 
نمبرلطيف آباد پر پبلڪ اسڪول جي سامهون هڪ جاءِ مسواڙ تي ورتم. روهڙي 
سرڪل جي ٻن ڊويزن يعني نصرت ڊويزن نواب شاھ ۽ نصير ڊويزن پر پاڻي جي 
ڏاڍي کوٽ هوندي هئي. جنهن ڪري هفتي ۾ر ٿي چار ڏينهن صبح کان شام 
تائين شاخن تي هلڻو پوندو هو, پر جڏهن سڄو ڏينهن شاخن تي هلڻ کان پوءِ 
ٿڪي ٽٽي گهر پهچندو هھُس ت حيدرآباد جون ٿڌيون هوائون سڀ ٿڪ ڀجي 
ڇڏينديون هيون. لطيف آباد ۾ مان جڏهن نمُون نمُون آيس ت منهنجي گهر مان 
چوري ٿي وئي. چور دروازو ٽپي ٻاهران ئي ٻاهران مٿي چڙهي آيا. ۽ هڪ ٽي وي 
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ٻ ڪمبل ۽ ٻ ماکيءَ جون بوتلون منهنجي ڀر واري ڪمري مان کڻي ويا. گهر ۾ 
مون کان سراءِ ڊرائيور, بورچي ۽ چو ڪيدارب هثا. مان چوڪيدار تي گرم ٿيس ت 
تنهنجي غفلت سبب چوري ٿي آهي. هن چيو ت, برابر سائين مون کي ننڊ وٺي 
وٿي هكي. پر حيدرآباد جون ٿڌي ۽ ننڊ آڻيندڙهواگن ۾ ڪير ٿو سڄي رات جاڳي 
سگهي. هن وڌيڪ چيو ت جيڪڏهن ڪوب چوڪيدار گرمي جي مند ‏ لڳندڙ 
اهڙين هوائن ۾ سڄي رات جاڳي ڏيکاري ت مان ڏنڊ ڀرڻ لاءِ تيار آهيان, مون هن 
جو اهو چيلنج قبول ڪري ڪيتريون راتيون اويل سويل جاڳي پاڙي وارن 
چوڪيدارن کي چيڪ ڪي ۽ هر ڪنهن کي ڪنهن تن مهل ستل ۽ اڌ ستل ڏٺم, 
نتيجي پر مون پنهنجي چو ڪيدارکي نوڪري مان ن ڪڍيو. 
اونهاري جي مند ۾ حيدرآباد جون هواتن واريون فرحتي راتيون مشهور 
آهن, هيرآباد مان لڌي ويل عابل هوندو, هندوستان ۽ ٻين ملڪن ڀر حيدرآباد 
جون ٿڌيون راتيون ياد ڪري هنجون ٿا هارين ۽ ٿڌا ساھ ٿا ڀرين, حيدرآباد ن رڳو 
سنڌ جو بلڪ پاڪستان جو اهڙو شهر آهي, جتي رهڻ کان پوءِ ماڻهو وري وري 
اچڻ چاهي ٿو. مان ڪراچيءَ جي ڊفينس واري علا ئقي گذري ۾ر رهان ٿو, جيڪو 
ڪراچي جي تمام سٺن علائقن مان هڪڙو آهي. پر اونهاري ۾ جيڪا فرحت ۽ 
مزو حيدرآباد جي ٿڌي هير ۾ اچي ٿو., سو هتي (ڪراچي) ۾ ب ڪونهي, ميڊم 
نورجهان 1965ع واري جنگ دوران پنهنجي ڳوٺ قصور کي هيٺين ريت ڳائي 
وٿي هئي: ڇ 
ميراسبناشم اصورل 
ٻٳ مورروررورلَ 
مون ب قصور شهر ڏٺو آهي. پرمون کي قصرر ۾ر بزرگ بلهي شاھ جي مزار 
کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ خاص ت لڳي. جيڪٽڏهن سنڌ ۾ نورجهان جهڙي ڳائڻي 
هجي ها ت حيدرآباد کي ائين ڳائي ها جو سڄي دنيا انهيءَ کي ڏسڻ لاءِ پلٽي 
پوي ها. پرهاڻي ڄڻ ت هن سهڅي ۽ ٿڌين هوائن واري شهرکي ڄڻ ت ڪنهن جي 
نظر لڳي وئي آهي. هن سال ستين ۽ اٺين سيپٽمبر واري برساتن هن کي ٻوڙي 
ڇڏي. ائين ڄڻ ت هن شهر تي طوفان نوح پلٽي پيو. 18 ڪلاڪ بنا وقفي واري 
برسات پر 180 ملي ميٽريعني اٽڪل 7 انج مينهن پيو, سڄو شهر پاڻي پاڻي ٿي 
. رس يس هجو ڏيکاءِ ڏيڻ لڳا, جتي ماڻهن جو اچڻ وڃڻ 
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ٻِڙين رستي ٿٿئي ٿو. ماڻهو پنهنجن گهرن ۾ر قيد ٿي ويا. جن جي گهرن ۾ پاڻي 
اچي ويو. سي ڇتين تي وڃي چڙهيا. لطيف آباد جي يونٽ نمبر 11.8.2 ۽ 12 ۾ 
اٺ فوٽ پاڻي بيهجي ,٫يو.‏ قاسم آباد ۽ ان جا سڀ ڳوٺ پاڻي پر اچي ويا ۽ اچ 
وڃ بند ٿي وئي. وقار ٽائون بشيري ڳوٺ, نيو وحدت ڪالوني, ڳاڙها ڪرارٽرن 
ڏومرا ڳوٺ الشهباز ڪالوني ب پاڻيءَ پر ٻڌي ويا. ذيل پاڪ ڀرسان واپڊا ڪالوني 
۾ 4 فوٽ پاڻي بيهي رهيو ۽ ٿڌي سڙڪ تي ايترو پاڻي بيٺو جو ٽرينڪ بند ٿي 


يڻ 

برساتون ت ٻين هنڌن تي ب پون ٿيون., پر اتي برساتن کان پوءِ ڏينهن ٻن ۾ 
پاڻي نڪري وجي ٿى پر حيدرآباد ۾ اهو پاڻي نڪري ن سگهيو ۽ ماڻهو ڦاٿل 
رهيا. 11 سيپٽمبر تي چيف منسٽر سنڌ دوري تي آيو ۽ ماڻهن کي مدد ڏيڻ جو 
انجام ڪيائين چون ٿا ت دوري ۾ هڪڙيءَ مائيءَ رڙ ڪري چيف منسٽر 
کي چيو ت: ”اسان کي مددن کپي. اسان کي رڳو پاڻي ڪڍرائي ڏيز." 12 سيپٽمبر 
تي فوجي ڪور ڪمانڊر دؤري ٿي آين ڪنهن:پاڻي ڪڍڻ جا بندوبست ڪيا پر 
وء نيٽ ال تن امناغ شيڄو مهيڻو پاڻي ذانيڪري سگهي ٻڏل غلائتن 
اسپتالن مان مريضن کي ٻين اسپتالن پر نيو ويو, ڪن کي ت .---- 
ويو. انسانن سان گڏ جانور ب تڪليف ۾ر اچي ,يا. راڻي باغ ۾ پاڻي بيهڻ ڪري 
جانورن جي حياتي ب خطري پر پُجي وئي, جو اهي آزاد ڪون هئا,. ڪيترن 
جانورن کي ڪراچيءَ جي چڙيا گهر ڏانهن موڪليو ويو. 

سڄي ٻوڙ ٻوڙان انهيءَ ڪري ٿي جو برسات جو پاڻي جلدي نيڪال ن ٿي 
سگهيو. اها ذميواري پاڻيءَ جي نيڪالي وار ي اداري حيدرآباد ڊيولپمينٽ 
اٿارٽي, واسا يا شهري انتظاميہ جي هي تنهنڪري عوام انهن خلاف احتجاج 
ڪيو. ڪن اهو ب الزام هنيو ت ڄاڻي واڻي پاڻي انهيءَ ڪري ن ڪڍيو ويو تڌ 
جيُن وزيراعظم کي ڏيکاري وڏو پيڪيج يا مالي مدد ماڻي سگهجي. ڪن اهو 
ب چيو ت اير ڪيو اي واري شهري انتظاميہ قاسم آباد سان انهيءَ ڪري ٻ 
آکيائي ڪکي. جو اتي اير ڪيو اي وارن جا ووٽر ڪونهن, پرپاڻي وقت سرن ايم 
ڪيو اي جي حمايت وارن علائثڻن مان ٽڪتي ت مخالنت وارن علاثقن مان۔ 
جڏهن ڪنهن تي تنقيد ٿئي ٿي ت هو پنهنجو دفاع يا بچاءَ ڪري ٿو. ان ڪري 
حيدرآباد ڊيولپمينٽ اٿارٽي جي ڊائريڪٽر جنرل پنهنجي بچاءِ ۾ پريس ڪانفرس 
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ڪئي. جنهن ۾ هن ٻڌايو ت دير سان پاڻي نڪرڻ جا ٿي مکيہ سبب هئا. پهريون 
تمام وڏي برسات, ٻيو مدي خارج ڊرينج نظام ۽ ٿيون پيسُن جي کوٽ. گهڻي 
برسات بابت هن ٻڌايو تہ آگسٽ جي مهيئي تائين 12 انچ مينهن پُجي چڪو هو 
۽ وڌيڪ صورتحال 7 ۽ 8 سيپٽمبر جي مينهن خراب ڪکي. پاڻي ڪڍڻ واري 
نظام بابت هنن ٻڌايو ت انهيءَ ۾ِ 24 ڪلاڪن دوران هڪ انج پاڻي ڪڍڻ جي 
صلاحيت آهي. 40 سيڪڙو ايراضيءَ پر ت پاڻي ڪڍڻ وارو نظام ئي ڪونهي. 
لطيف آباد وارو پاڻي ڪڍڻ جو نظام 1956ع ۾ر ٺاهيو ويو, جنهن جي گارنٽي 32 
سال هئي. جيڪا ختر ٿي چڪي آهي. اهو نظام ب رڳو 60000 ماڻهن جي 
آباديءَ جي حساب سان ٺاهيو ويو هي جڏهن ت هينگر آبادي تمامر گهڅي وڌي 
وي آهي. هن چيو ت انهن برساتن ۾ر 300 ملين گيلن پاڻي گڏ ٿيو. جنهن کي 
ڪڍڻ ۾ر 30 ڏينهن لڳن ها. پر هنن اهو پاڻي 13 ڏينهن ۾ ڪڍي ڇڏيى قاسم 
آباد بابت هن صاحب ٻڌايو ت, اتي ٻن فيزن پر رڳو 80 ۽ 150 ايڪڙ ايراضيءَ کي 
ترقي وئرائڂي هي پر ماڻهن جي اچڻ ڪري 2000 ايڪڙ زمين تي خلق آباد ٿي 
وي آهي پسُسن جي باري ۾ هن چيو ت هنن وٽ ڊرينج نظام کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ 
گهريل پسُسا ڪونهن. جنهنڪري پراڻي نظام کي درست رك ممڪن ناهي. وري 
ضلعي ناظم حيدرآباد ڪنور نويد جميل. جيڪو ايج ڊي اي جي گورٺنگ باڊيءَ 
جو چيگرمين ب آهي. تنهن چيو ت ايج ڊي ۱ ي جي خراب ڪارڪردگيءَ سبب 
ماڻهو انهيءَ تي تنقيد ڪن ٿا. ۽ ٿي سگهي ٿو ت انهيءَ جا ڪجه آفيسر ب 
ذميوارهجن, پر موجوده مسمُلي جو مکي ڪارڻ پڪُسي جي کوٽ آهي. حالت اها 
آهي ت اهو ادارو پنهنجي ماڻهن جي پگهار ب نٿو ڏيئځي سگهي ۽ ن وري سال 
4ع کان پاڻي جا اگ وڌايا ويا آهن. ۽ ن ئٿي نين آمدنيءَ جا ڌريعا ڳوليا ويا 
آهن. مٿان وري سرڪاران اداري لاءِ سيسڊي يعني مالي امداد ب بند ڪري ڇڏي 
آهي. هن اداري جون وفاقي سرڪار ڏانهن 66 ڪرو صوبائي سرڪار ڏانهن 20 
ڪروڙ ۽ ماڻهن ڏانهن 63 ڪروڙ روپين جو رهتون آهن. هر مهيئي خرچ لاءِ هڪ 
ڪروڙ روپيا کپن. انهيءَ کي حاصل ڪرڻ لاءِ اداري سمُو سيڪڙو وصولي وڌائثي, 
پر وصولي برساتن سبب صفا گهٽجي وئي آهي. وفاقي سرڪار حيدرآباد کي 
ترقي وٺرائڻ لاءِ 10 أارب روپين جو پيڪيج ڏٺو آهي. جنهن مان 50 سيڪڙو 
وفاقي سرڪار ڏيندي ۽ 50 سيڪڙو سنڌ سرڪار. سنڌ سرڪار ڪجه پُسا ڏنا 
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آهن پر اڇا وفاقي سرڪار کان ڪجه ب ن مليو آهي, هن وڌيڪ چيو ت, ماڻهن 
جي تنقيد انهيءَ ڪري ب جائز ۽ صحيح آهي جو حيدرآباد وارن کي تمامر گهڻو 
نتصان ٿيو آهي. انهن کي تڪليفون ٿيون آهن, پر ڇا رڳو تنقيد ۽ نقص ڪڍڻ 
مستّلي جو حل آهي. هاڻي جذبات ڇڏي ٿڌي دماغ سان سڄي صورتحال جو 
جائزو وٺڅو آهي ت اها صورتحال ڇو ٿي. يعني انهيءَ جا ڪارڻ ڪهڙا هئا. انهن 
جو ڪين تدارڪ ۽ مستقبل لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺجن ت جيُن اها ٻيهرن ٿئي. 
(روزان ڪاوش 3 نومبر2006ع) 
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سياڻن ماڻهن جي غلطين کي 


بيوقوف ورجائيندا آهن! 


گذريل سال سانوڻيءَ جي دير سان پيل تيز ۽ تکي برسات حيدرآباد جي 
سهڻي ۽ ٿڌي هوائن واري شهر کي ٻوڙي ڇڏيو. عام طرح سانوڻيءَ جا مينهن 
جولاءِ ۽ آگسٽ جي مهينن پر پوندا آهن. ۽ انهن جو سراسري ساليانو مقدار رڳو 
7 انج آهي. پرگذريل 7 ۽ 8 سيپٽمبر تي 170 ملي ميٽر يعني اٽڪل 6.7 انج 
ساندھ مينهن پيو, جيڪو 15 ڪلاڪ هليو. يعني اهو 15 ڪلاڪن ۾ر سالياني 
پوندڑ مقدار جيترو هو. اهو مينهن ت نت هو ڄڻ طوفان نوح هو. جيڪو حيدرآباد 
تي پلٽي پيو. روڊ رستا ٻڌي ويا. گهٽين ۾ر 4 کان 6 فٽ پاڻي بيهي ويو ۽ اهو پاڻي 
5 کان 30 ڏينهن تائين بيٺو رهيو. ماڻهن کي ڪڍڻ لاءِ فوج ٻيڙيون استعمال 
ڪيون. يعني حيدرآباد شهر اٽليءَ جي وينس شهر جو ڏيکاء ڏنو. جتي روڊن بدران 
پاڻي بيٺو هوندو آهي ۽ ماڻهو ٻيڙين رستي سفر ڪندا آهن. جن کي مقامي ٻولي 
پر گنڊولا چُبو آهي. حيدآباد ۾ ماڻهن جي گهر ٻڌي ويا هيٺين منزل تي پاڻي 
اچي وڃڻ ڪري ماڻهن مٿين منزلن ۽ ڇتن تي پناه ورتي. اسپتالن مان مريضن 
کي ڄامشوري منتقل ڪيو ويو. راڻي باغ جي جانورن کي ڪراچيءَ جي چڙيا گهر 
نيو ويو. مطلب ت انسانن ۽ جانورن کي تمام گهڻي تڪليف آئي. اهي تڪليفون 
رڳو انهيءَ ڪري آيون ت مينهن جو پاڻي تڪڙو نڪري وڃجڻ بدران 15 کان 30 
ڏينهن تائين بيٺو رهيو. سوال اهو ٿو اڀري ت اهو پاڻي تڪڙو ڇو تن نڪتو. يا ڇو 
نہ ڪڍيو ويو ۽ ڇو 15 کان 30 ڏينهن تائين بيٺو رهيى جنهنڪرن ماڻهن جو 
جيئُڻ جنجال ٿي ويو. نتيجي ۾ ماڻهن شهري انتظام سنڀاليندڙ ادارن يعني ايچ 
ڊي اى واسا ۽ شهري انتظاميہ تي الزام هنيا ۽ انهن کي جوابدار قرار ڏٺ, وري 
انهن ادارن پنهنجي بچاءِ ۾ بنا ڏنا ۽ ادارن وٽ پئُسا نہ هجڻ واري شڪايت 
ڪئي. يعني ”الزام هٹڻ ۽ بچاءَ ڪرڻ وارو سلسلو” هلندو رهيو. جذباتي بيانن ۽ 
الزار هڻڻ ۽ جواب ڏيڻ وارين ڳالهين کي ڇڏي اچو ت تڌي دل ۽ دماغ سان 
سوچيون ت آئين ڇو ٿيو؟ ڪير جوايدار آهي. ۽ ڪهڙي نموني ڪر ڪجي ڌ 
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اڳتي اهو ساڳيو معاملو ن ٿئي. مٿين صورتحال جي جائزي لاءِ هيٺيان سوال 
مدنگارثابت ٿيندا. 

(1) ڇا اهڙي صورتحال اڳي ڪڏهن ٿي آهي؟ 

(2) انهيءَ وقت ۽ انهيءَ کان پوءِ ڇا ڪيو ويو؟ 

(3) جيڪي انهيءَ کان پوءِ ڪيو ويو. اهو هينگُر ڇو ڪرر نہ آيو؟ 

(4) انتظام سنڀاليندڙادارن جون ذميواريون ۽ مشڪلاتون ڇا آهن؟ 

(5) اڳتي ڇا ڪجي؟ 

اچو ت مٿين سوالن تي ڪجه ويچار ڪريون. 


(1) ڇا اهڑي صورتحال اڳي ڪڏهن ٿي آهي؟ 


6 جولاءِ 1978ع تي حيدرآباد شهر پر 16 ڪلاڪن ۾ر 5.52 انج مينهن 
پيو. جنهن ڪري گنجي ٽڪر پراڻي شهر ۽ لطيف آباد جي ڪن يونٽن مان لهندڙ 
پاڻي لطيف آباد کي ٻوڙي ڇڏيو. برساتي پاڻي سبب لطيف آباد پر تمابر گهٹا ننڍا 
گهر خر ٿي ويا. ۽ هزارين ماڻهن کي ٻڏل علا تن مان ڪڍيو ويو. جن لاءِ ٻيڙيون 
ب استعمال ڪيون ويون. لطيف آباد ۾ يونٽ نمبر 9.8.2 ۽ 12 مڪمل ٻڏي ويا ۽ 
يونٽ نمبر 10 ۽ 11 جا ڪجه حصا ٻڏا. انهيءَ کان علاوه مڪراني پاڙو ريس 
ڪورس ۽ شهباز ٽائون وغيره والا علاتا ب پاڻي هيٺ اچي ويا. 


)2( انهيءَ وقت ۽ انهيءَ کان پوءِ ڇا ڪيو ويو؟ 


انهيءَ وقت جي انتظامي فوج کان مدد وٺي پهرين ماڻهن کي پاڻي وارن 
علائقن مان ڪڍيو ويو و۽ نيڪاليءَ واري نظام ۽ پمپن ذريعي پاڻي ڪڍيو. ياد 
رهي تہ 1977ع ۾ر ملڪ پر مارشل لا لڳي چڪو هو. انهيءَ وقت جي چيف مارشل 
لاءِ ايڊمنسٽريٽر جٽرل ضياالحق 2 آگسٽ 1978ع تي حيدرآباد شهر جو دورو 
ڪيو. هن ماڻهن کي ڪڍڻ ۽ پاڻي ڪڍڻ جا تڪڙا انتظام ڪرايا ۽ واپڊا وارن کي 
اهڙن مينهن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ اهڙو ماسٽرپلان ٺاهڻ لاءِ چيو, جنهن پر گهٽ 
عرصي ۽ ڊگهي عرصي وار ا اپاءَ هجن. واپڊا وارن گهٽ عرصي رارو پلان 
8ع پ۾ر تيار ڪيو. جيڪو ايڄ ڊي اي 1980ع ۾ر پورو ڪيو. ڊگهي عرصي 
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واري پلان ۾ واپڊا وارن مينهن جي پاڻيءَ کي ڪڍ ڻ لاءِ كليل نالين ذريعي مينهن 
جي پاڻيءَ کي مناسب هنڌن تي گڏ ڪري زميني وهڪري يا پمپن ذريعي ڦليلي ۽ 
پنڃاري واهن ۽ درياءَ ۾ِ وجهڻ جو چيو. هن هڪڙي اسڪير 1980ع ۾ر ٺاهي. 
جنهن جي ڪل قيمت 11 ڪروڙ ٽيه لک روپيا هئي. جنهن مان 7 ڪروڙ 85 لک 
نالين, پمپن, پاڻي گڏ ڪرڻ وارين جاين ۽ ٻين ڪمن لاءِ هئُا. واپدا وارن چيو ت 
اها اسڪيمر ٽن سالن ۾ پوري ڪرڻ کپي. هن اسڪير مطابق سڄي شهرکي 12 
يوئٽن ۾ر ورهايو وىو. يعني يونٽ نمبر (1) راجپوتان اسپتال, يونٽ نمبر (2) 
عامل ڪالوني هيرآباد, يونٽ نمبر(3) لياقت ڪالوني ڪاري, موري, يونٽ نمبر 
(4) پريٽ آباد يونٽ نمبر (5) اميريڪن ڪوارٽ رشي گهاٽ, يوٽٽ ٽنمبر (6) 
گنجو ٽڪر ۽ سائٽ وارو علاتقو, يونٽ نمبر (7) پراڻو شهر ۽ قلعى يونٽ نمبر 
(8) ريس ڪورس گرائونڊ ۽ ڪينٽونمنٽ وارو علاتقو. يونٽ نمبر (9) لطيف 
آباد جا يونٽ 119.8 ۽ 12 يونٽ نمبر(10) لطيف آباد جا يونٽ 5.4.,3,2٫ن.‏ ۽ 7 
يونٽ (11) جي ارآرگارڊن ۽ جي ٽي ايس ۽ يونٽ نمبر(12) وحدت ڪالوني. 
ياد رهي ت انهيءَ زماني مر قاسم آباد تن ٺهيو هو. واپڊا مطابق انهيءَ 
اسڪيم تي ٿن سالن ۾ ڪر پورو ڪرڻو هو. پر اسڪير ٺاهڻ کان پوءِ پنجن 
سالن تائين پسُسا ن مل ڪري ڪم ٿي شروع ن ڪيو ويو. 1985ع ۾ ڪم شروع 
ڪيو ويو, پراڃا تائين ڪر پورو نہ ٿيو آهي. منهنجي ناقص ڄاڻ مطابق ڪوب 
يونٽ مڪمل طرح نہ ٺاهيو ويو آهي. جيُن پُسا مليا تين ضرورت آهر ڪمر 
ڪرايا ويا آهن. پهرين مرحلي ۾ر ائيرپورٽ, لوپ بند ٽنڊي يوسف واريون ناليون 
ٺاهيون ويون. ٻُُي مرحلي پر ٺنڊي سڙڪ ۽ آٽو ڀان واريون ناليون ٺاهيون ويون. 
ٽين مرحلي ۾ر راجپوتانا, لطيف آباد يونٽ نمبر 10 ۽ 5 واريون ناليون ٺاهيون ُ 
ويون. چوٿين مرحلي ۾ر ماروي ٽائون, ڀٽائي ٽائون گلستان سجاه, يونٽ منمبر 2 
۽ لطيف آباد جي اوآر ڪالوني واريون ناليون ٺاهيون ويون. 


(3) جيڪو انهيءَ کان پوءِ ڪر ڪيو ويو, اهو هينگُر ڪر ڇو نہ آيو؟ 


برسات جي پاڻيءَ کي ڪڍڻ لاءِ جيڪو نظام تجويز ڪيو ويىي جيڪڏهن 
اهو سڄو ٺهيل هجي ها تہ 1978ع واري برسات جو آيل پاڻي ت ڪڍي ها. جيڪو 
5 انج جي مينهن لاءِ ٺاهيو ويو هي پر پوءِ ب سڄو پاڻي نہ نڪري سگهي ها. 
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ڇو جو هن سال وارو مينهن 6.7 انچ يا 28 سيڪڙو وڌيڪ هو. ٻيو اهو منصوبو 
قاسم آباد لاءِ هيو ٿي ڪو:. پر جيڪڏهن سڄو ٺهيل هجي ها ت ماڻهن جون 
تڪليفون تمام گهٽجي وڃن ها. سوال ٿو اڀري ت جتي سم ناليون ٺهيل هيون ۽ 
پمپ لڳل هئا. اتي پاڻي ڇو ن نڪري سگهيو. انهيءَ جو هڪڙو سبب ت اهوهو ت 
ڪوب يونٽ پورو ٺهيل ڪون هو ۽ وچ ۾ ڪجه ڪر يا لنڪ کٽل هئٌا. ان کان 
سواءِ ڪيترا سال مينهن ند پوڻ ڪري جيڪو نظام ٺهيل هو. انهيءَ جي ب 
صحيح سار سنڀال ن رکي وئي, جو ڪيتريون ناليون گند سان ڀريل هيون ۽ پاڻي 
کڅڻ جي گنجائش ڪون هئي. اوچتي ۽ تکي برسات لاءِ سار سنڀال لهڻ وارو 
عملو ب مڪمل طورتيارن هو. وري پاڻي ن نڪرڻ جو مکي سبب اهو هو ت پاڻي 
ڪڍڻ وارن پمپن جا موٽر ٻڏي ويا. اهي پمپ ت زمين جي سطح کان هيٺ رکيل 
هًٌا. پر انهن جا موٽر جيڪي بجليءَ تي هلندا هئا. سي زمين کان 2 فوٽ مٿي 
کيل هئا, اوچتي ۽ تيز برسات سبب انهن موٿرن وٽ 4 کان 6 فوٽ پاڻي گڏ ٿي 
ويو ۽ اهي ٻڌي ,يا. ٻيا پمپ ۽ موٽر ڪون هئا. جيڪي ترت هلاثي سگهجن. 
اهي حسن ابدال (پجاب) کان گهرائڅا پيا, جن جو بندويست ڪرڻ ڀر وقت لڳو. 
تنهتڪري پاڻي ن نڪري سگهيیى انهيءَ ۾ر بجليءَ جي اک ٻوٽ جو ب عنصر 
شامل رهيو. 


(4) سنڀاليندڙادارن جون ذميوأريون ۽ مشڪلاتون ڇا آهن؟ 


شهر کي پيًڻڂ جو پاڻي ڏيڻ گندو پاڻي ۽ مينهن جو پاڻي ڪڍڻ حيدرآباد 
ڊوليمينٽ اٿارٽي ۽ ان جي ذيلي اداري واسا جي ذميواري آهي. سڌو سنُون 
چُجي ت اهي ٻئٌي ادارا حيدرآباد شهر جو پاڻي ڪڊ ڻ ۾ ناڪام ٿي ويا. پرسڄي 
جوابداري انهن تي وجهڻ زيادتي ٿيدي, جڏهن مينهن جي پاڻي ڪڍ ڻ جو نظام 
مڪمل ٺهيل ئي ناهي ت پاڻي ڪيئن نڪري سگهي ها. ۽ جيڪو ٽڪرو ٺهيو 
هو. اهو ڊزائين وارو پاڻي ڪڍي سگهي ها. پر مينهن رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا ۽ جنهن 
متدار لاءِ نظام ڊيزاگن هی انهيءَ کان مٿي مينهن پيا. اداري کي پاڻيءَ جي بلن 
جي وصولي ايتري گهٽ ٿٌي ٿي. جو اسٽاف کي پگهارون ڏيڻ ب مسكلو آهي. پوءِ 
اسپيگُر پمپ ڪٿان وٺن؟ باقي ايتري جوابداري انهن جي آهي ت ٺهيل نظام جي 
سارسنڀال صحيح نموني پر ڇون ڪيائون ۽ پمپن جا موٽر مٿي ڇو تن رکياتُون ت 
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جيمُن نن ٻڏن ها. ٻيو مکيہ مسگلو نظامم هلائڻ جو آهي. يعني 006٣118٣106‏ جو, 
ادارن ۾ تيڪنيڪل عملي جي گهٽتائي آهي. ڊي سي او وٽ جيڪو ترقياتي 
ڪمن لاءِ پراجيڪٽ ڊائريڪٽر آهي. رڳو هڪڙو 8[ گريڊ جو انجنيمُر آهي. اها 
سطح وڌائڻ جي ضرورت آهي. ساڳي نموني ايچ ڊي اي ۽ واسا ۾ 19 ۽ 20 گريڊ 
جا آفيسرکپن ت اهي فني طرح مضبوط ٿين. ضلعي ناظم, ايچ ڊي اي ۽ واسا 
پر ٽيمر ورڪ کپي ت هو گڏجي آيل مهل کي منهن ڏين, اين ن ت هڪ ٻئي ڏي 
واجهائين ت ڇا ڪجي؟ 


(5) اڳتي ڇا ڪجي؟ 


سياڻا اهي ٿا ليکجن. جيڪي ٿيل غلطين ۽ ڪمزورين تي روئڻ ۽ پٽڻ 
بدران انهن مان سبق حاصل ڪن. واسطي دار ڌرين کي کپي ت ٿڌي دماغ سان 
سوچين ت حيدرآباد جهڙي سهٹڻي ۽ هرا دار شهر جي بريادي ڇو ٿي ۽ ڪهڙا اپاءِ 
وئجن ت اڳتي اها صورتحال ن ٿئي. واپڊا جي 1980ع واري ماسٽر پلان مطابق 
گهٽ عرصي وارا ۽ ڊگهي عرصي وارا پلان ٺاهيا ويا. هاڻي ب ائين ڪرڻ کپي. 
گهٽ عرصي وارو پلان اهڙو هجي جو ايندڙ سال جي برساتن کان اڳ انهيءَ تي 
عمل ڪجي. يعني اهي ڪر جون 2007ع کان اڳ پورا ڪري سگهجن. انهيءَ 
لاءِ پُُسا ڪنهن هلندڙ پررگرام مان ڪڍجن. ڊگهي عرصي واري پلان لاءِ واپڊا 
جي تيار ڪيل پروگرام کي موجوده حالتن موجب نمُون ڪجي. ڇاڪاڻ جو هينگر 
نيون ڪالونيون (جيُن قاسم آباد) ٺهي ويون آهن ۽ سر زمين تي ڪيتريون 
تبديليون آيون آهن. اهو پلان جلد ٺاهي انهيءَ کي عمل ڀر آڻڻ لاءِ پگسن جو 
بندوبست ڪرڻ کپي. آئين ن ٿځي جو اسان جي سستيءَ سبب گذريل سانوڻيءَ 
واري صورتحال ٻيهر ٿئي ۽ دنيا اسان کي بيوقوف چوي. ڇو جو انگريزيءَ ۾ 
چوندا آهن ت: 

٣06٣ 000111] ٣115181665 80 006015 ٣6]068] 9671.‏ 156/*ا 

(سياڻا ماڻهو غلطيون ڪندا آهن, ۽ بيوقوف انهن کي ورجائيندا آهن). 

(روزان ڪاوش 13 جنوري 2007ع) 
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برسات ۾ ٻڏڻ کاڻ بچاء وارا 


منصوبا ڪين جوڙجن؟ 


گذريل سائوڻيءَ جي ساندھ 15 ڪلاڪ پوندڙ برسات حيدآباد شهر کي 
ٻوڙي ڇڏيو, روڊ ۽ رستا ٻڏي ويا. گهرن جي گراگئونڊ فلور تي پاڻي بيهي ويو. 
وڌيڪ مصيبت انهيءَ ڪري ٿي جو اهو پاڻي ڪيترا ڏينهن بيٺو رهيى ذ نڪري 
سگهيو, تن ڪڍيو ويو, پاڻي سنڀاليندڙ ادارا يعني ايڇ ڊي اي ۽ واسا پاڻي ڪڍڻ 
۾ 15 ڏينهن تائين ڪامياب ن ٿي سگهيا. جنهنڪري لطيف آباد, قاسر آباد 
ٻين هيٺين علائتن ۾ رهندڙ ماڻهن کي تمامر گهڻي تڪليف پهتي. اها 
صورتحال پهريون دفعو ن ٿي. پر سال 1978ع پر ب ذري گهٽ ساڳي صورتحال 
ٿي هئي. انهيءَ سال ب حيدرآباد شهر ٻڌو هو ۽ ڪيترا ڏينهن پاڻي بيٺو رهيو. 
8ع جي برساتن کان يڪدر پوءِ انهيءَ وقت جي چيف مارشل لاءِ ايڊڍ 
منسٽريٽر جنرل ضياءالحق شهر جو دورو ڪيو ۽ واپڊا وارن کي برساتن کان بچڻ 
وارو پلان ٺاهڻ لاءِ چيو, واپڊا وارن هڪڙو منصوبو ٺاهيو, جنهن پر گهٽ عرصي 
وارا اپاءِ ۽ ڊگهي عرصي وارا اپاءَ ٻڌايا ويا. گهٽ عرصي واري پلان تي ايج ڊي 
اي وارن عمل ڪيو, پر ڊگهي عرصي واري پلان تي مڪمل طرح ٽيهن سالن ۾ 
عمل نت ٿي سگهيو, جنهن جي نتيجي پر گذريل سال برساتن سبب وري شهر ٻڏو 
مستقبل ڀر اهڙين برساتن جي تباهيءَ کان بچڻ لاءِ ٻ ڳالهيون ڪري سگهجن 
مون, هڪڙو ت واپڊا جي اڻپوري پلان کي پورو ڪجي. ٻيو ت نون پلان ٺاهجي. 
اچوت انهن تي وڌيڪ ويچار ڪريون. 


واپڊا جي اڻپوري منصوبي کي پورو ڪرڻ: 


جيڪٽهن واپڊا جي ٺاهيل منصوبي تي پوري طرح عمل ڪيو وڃي ها ۽ 
ٺهيل شين جي صحيح نموئي پر سار سنڀال لڌي وڃي ها ت گذريل سال جي 
برسات ۾ر ايتري تڪليف ن ٿئي ها, جيتري ٿي. پر سوال ٿو اڀري ت واپڊا واري 
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متصوبي تي هينگر عمل ڪرڻ سان گهريل ٺتيجا نڪري سگهندا؟ حيدرآباد جا 
اهي رهواسي. جن 1978ع وارو وقت ڏٺو هو, سي چڱي نموني ڄاڻن ٿا ت انهيءَ 
عرصي کان پوءِ ڪيتريون کي ڪالونيون ٺهي ٻيون آهن. ۽ اڃا ب ٺهن ٿيون پيون. 
ڪيترا رستا, پليون ۽ عمارتون ٺهي ويون آهن. جو شهر جي شڪل ئي مٽجي 
وٿي آهي. انهيءَ ڦير گهير سبب واپڊا جي منصوبي تي عمل ڏکيو آهي. وري 
واپڊا جي ٺاهيل منصوبي ۾ر نين ٺهيل ڪالوئين جي پاڻي ڪڍڊڻ جو بندوبست 
ڪونهي. ڇاڪاڻ جو اهي انهيءَ وت هيون ئي ڪون, مثال طور 1978ع ۾ 
قا.۔م آبادهيو ئي ڪون, وري اهو منصوبو 5.25 انچ جي برسات کي منهن ڏيڻ 
لاءِ ٺاهيو ويو, جڏهن ت گذريل سال ساڳي وقت ۾ 6.7 انج مينهن پيو, نتيجو اهو 
نڪتو ت واپڊا جي اڻپور منصوبي کي مڪمل ڪرڻ سان گهريل نتيجا ن نڪري 
سگهندا. 


نمُون منصوبو ٺاهڻ 


موجوده حالتن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ نين منصوبي ٺاهڻ جي ضرورت 
آهي. پر اهو اهڙي نموني ڀر ٺاهڻ کپي جو هينگر تائين ٿيل ڪر ۽ نين ڪمر جو 
ڳانڍاپو هجي. يعني پراڻو ٿيل ڪر اهڙي نموني ۾ استعمال ڪجي جو نئين 
ڪر سان ملي هڪ ٿي وجي. وري واپڊا جي ٺاهيل منصوبي مان سبق وٺندي 
انهيءَ منصوبي جا ٻ جزا هُڻ کپن. هڪڙو گهٽ عرصي وارو پلان, ٻيو ڊگهي 
عرصي وارون پلان, اسان کي ايندڙ سال جي برسات کان اڳ اهتا اپاءَ وٺڻ کپن جو 
جيڪڏهن ساڳي برسات وري پوي ت شهر وارن کي وڌيڪ تڪليف ن ٿئي. يعني 
پاڻي پنجن کان ستن ڏينهن پر نڪري وڃي. اهو ڪم هن سال جون مهيني تائين 
مڪمل ڪرڻ کپي. انهيءَ کي گهٽ عرصي وارو پلان چئجي ٿو. پنجن کان ستن 
ڏينهن ۾ر پاڻي نڪرڻ ۾ر ب ماڻهن کي تڪليف ٿيندي. پاڻي ٻن ٽن ڏينهن پر 
نڪرڻ کپي. اهو منصوبو جنهن جي ٺاهڻ سان پاڻي ٻن ٿن ڏينهن نڪري انهيءَ 
کي ڊگهي عرصي وارو پلان چُجي ٿو ۽ جنهن کي ٺاهڻ سان حيدرآباد شهر جا 
رهواسي مستقل بنيادن تي برسات جي تڪليفن کان بچي ويندا. 
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ڇاپيوٿئي 


حيدرآباد سان گذريل برساتن پر جيڪا ويڌن ٿي. انهيءَ لاءِ هر ڪو ماڻهو 
پريشان رهي ٿو, پر عامر ڏٺو ويو آهي ت جڏهن ڪا آفت یا مصيبت اچي ٿي ت هر 
ڪو ماڻهو چست ٿي وڃي ٿو پر جيئُن جيئُن وقت گذري ٿو ماڻهو ڳالهيون 
وساري دِرا ۽ سست ٿي وڃن ٿا. ساڳيو حال ادارن ۽ حڪومتن جو آهي. جڏهن 
تڪليف اچي ٿي ت هر ڪو همدردي ۽ مدد لاءِ اچي ٿو پر وقت گذرڻ سان هررڪو 
ٿڌو ٿي ويهي ٿو رهي. پر اسان کي حيدرآباد تي ايندڙ مصيبت کان بچڻ لاءِ 
سستي ۽ ويسر جي نذرن ٿيڻ کپي. ۽ مناسب اپاءَ ۽ جوڳا بندوبست ڪرڻ کپن ت 
جيُن ساڳيو قصو ٻيهرن ورجائي سگهي. 

مون جاچ ڪي آهي ت ايج ڊي اي اهو ڪر حيدرآباد ڊيولپمنٽ پيڪيج 
وارن ڪنسلٽنٽس جي حوالي ڪري ڇڏيو. 26 آگسٽ 2003ع تي صدر 
پاڪستان حيدرآباد آيو ۽ حيدرآباد ضلعي جي ترقي ۽ ان کي سهولتون مهيا 
ڪرڻ لاءِ ساڍا ڏه ارب روپين جو پيڪج ڏئي ويو. انهيءَ مان اڌ رڌم پاڪستان 
سرڪار ۽ اڌ سنڌ سرڪار ڏيندي ۽ اها اسڪيم 4 سالن پر مڪمل ڪئي ويندي. 
انهيءَ پروگرام پر 1.56 ڪروڙ ماسٽرپلان ٺاهڻ لاءِ ۽ 375 ڪروڙگندو پاڻي ڪڍڻ 
۽ پاڻي جي نيڪالي لاءِ رکيا ويا آهن. جنهن مان 32 ڪروڙ رڳو مينهن جي پاڻي 
سان واسطو رکندڙ ڪمن لاءِ رکيا ويا آهن. حيدرآباد ترقياتي پيڪيچ لاءِ عثماني 
اينڊ ڪمپني کي ڪنسلٽنٽ رکيو ويو آهي. گذريل سال جي سانوڻي واري برساتن 
کان پوءِ هنن کي ماسٽر پلان ٺاهڻ جو ٽاسڪ مليو, ۽ کين گهٽ عرصي واري پلان 
هن سال جون تاڻين ٺاهڻ لاءِ چيو ويو. هئن گهٽ عرصي واري پلان لاءِ جيڪو 
هن سال جون تائين مڪمل ٿيڻ کپي. لطيف آباد., قاسمر آباد ۽ شهر جي ٻين 
حصن ۾ چُُن قسمن جا ڪم تجويز ڪيا آهن. 

(1) ٺهيل پمپنگ اسٽيشن جو درست ڪرڻ. 

(2) نيون پمپنگ اسٽيشنزٺاهڻ. 

(3) پاڻي مٿي چاڙهڻ لاءِ پاڻپ وجهڻ. 

(4) نيون ناليون ٺاهڻ. 
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انهن ڪمن جي ڪل خرچ جو ڪاٿو 55 ڪروڙ 30 لک روپيا لڳايو ويو 
آهي. جنهن مان لطيف آباد لاءِ 33 ڪروڙ 80 لک, قاسم آباد لاءِ 13 ڪروڙ 70 
لک ۽ باقي شهر لاءِ 5 ڪروڙ 80 لک ۽ زمين وٺڻ لاءِ 2 ڪروڙ روپيا آهن. ڊگهي 
عرصي وارو پلان اڃا ن ٺاهيو ويو آهي. انهيءَ پر واپڊا جي ٺهيل پلان کي نسُون 
(10080)) ڪرڻو پوندو ت جيُن اڳي ٺهيل ڪر زيان ن ٿين ۽ نيون گهرجون ب 


پوريون ٿي سگهن. 
پيسخن جو بندويست 


ڪوب ڪر پيسگن کان سواءِ نكو ٿي سگهي جو انگريزي پر چوندا آهن ت 
٣81665 116 ٣78]6 00(‏ (006ب0) يعني هجي ناڻو ت گهم لاڙڪاڻو. عشثماني 
اينڊ ڪمپني مطابق گهٽ عرصي واري پلان لاءِ اٽڪل 55 ڪروڙ روپيا کپن. 
صدر صاحب جي ڏنل پيڪيج مان اهي ڪر ڪرائي سگهبا. پر رقمر هن سال 
جون تائين کپي. سرڪار وارا پُسن ڏيڻ جو اعلان ت وقتي مصلحتن مطابق 
ڪري ڇڏيندا آهن. پر فنڊ تمامر ڏکيائي سان رليز ڪيا وڃن ٿا ۽ اهي ب تمام 
گهٽ, نتيجي پر وقتائتا ڪم نٿا ٿين. جنهنڪري انهن جي قيمت ب وڌي وڃي 
ٿي ۽ فائدا ب وقت سر نٿا پهچن. حيدرآباد ترقياتي پيڪيج پر رڳو 32 ڪروڙ 
روپيا مينهن جي پاڻي ڪڍڻ لاءِ رکيا ويا آهن, جڏهن ت جون تائين ڪمن لاءِ کين 
55 ڪروڙ روپيا. ڊگهي عرصي واري پلان ٺاهڻ لاءِ ٻ پسُسا کپن. جو حيدرآباد 
پيڪيج ۾ سڀني ڪمن جي ماسٽر پلان لاءِ رڳو 1.56 ڪروڙ رکيا ويا آهن. انهيءَ 
رقمر کي وڌائڻ جي ضرورت آهي. وري ڊگهي عرصي واري پلان کي ٺهڻ کان پوءِ 
عمل پر ب آڻڻو آهي. جنهن لاءِ حيدرآباد پيڪيج ۾ر پئُسا رکيل ڪونهن, انهيءَ 
لاءِ ب مناسب منصوب بندي جي گهرج آهي. 


انتظامي مسمُّلا 


حيدرآباد ترقياتي پيڪيج جو پراجيڪٽ ڊائريڪٽر ڊي سي او آهي. 
جيڪو انجنيگر ناهي. انهيءَ سان رڳو هڪڙو گريڊ 18 جو انجنيگر آهي. اها سطح 
ايتري وڏي ڪر لاءِ تمامر گهٽ آهي. انهيءَ کي عمل مر آڻڻ لاءِ گريڊ 20 جو 
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چيف انجنيسُر سطح جو آفيسرگپي. پلان ٺاهڻ ۽ انهيءَ کي عمل ڪرائڻ لاءِ وري 
رڳو سرڪاري ڪامورا ناڪافي آهن. نوڪرين ۾ر ايتري (06!6)]0]81]00] آهي. 
جو رڳو انهن تي ڀاڙڻ ناڪافي آهي. فيلڊ ۾ ڪيترا هوشيار ۽ تجزبي ڪار 
انجنيمُر موجود آهن. ضرورت انهيءَ ڳاله جي آهي ت انهيءَ لاءِ سياڻن ۽ سمجهو 
ماڻهن جي مدد ورتي وڃي. ڪر ڀلي سرڪاري ڪامورا ئي ڪرائين, پر انهن جي 
ڪم تي نظر رکڻ لاءِ جهونن ۽ جهان ديده انجنيگرن کي رکڻ کپن. جيڪي وقت 
بوقت انهن آفيسرن جي رهنمائي ڪري سگهن. مناسب مشورا ڏيئځي سگهن ۽ 
ڪر جي ڪرالٽي ٺيڪ ڪرائي 

اچو وري ايچ ڊي اي ۽ واسا تي. انهن ادارن ۾ ب آفيسرگهٽ ليول جا آهن 
۽ انهن ۾ ڏميوارين جي صحيح ورهاست ڪونهي. يعني ڪير ماڻهو ڪنهن ڪم 
لاءِ ذميوار آهي. انهن ٻنهي ادارن کي مٿين سطح جا آفيسر رکي مضبوط ڪرڻ 
جي ضرورت آهي. وري واسا کي نظامم هلا ئڻ لاءِ پگسن جو مسكلو آهي. وصولي 
ايتري گهٽ آهي جو اسٽاف جي پگهارن لاءِ پُسا مس پورا ٿا ٿين ت پوءِ ايڌي 
وڏي نظام کي ڪين هلائن, يا ت وصولي وڌائڻ جا جوڳا اپاءَ ورتا وڃن. يا هنن 
کي سرڪار گرانٽ ڏي. اوهان ڪنهن ماڻهوءِ يا اداري جو احتساب تڏهن ڪري 
سگهو ٿا جڏهن ان جون ضرورتون پوري ڪيو. 

سفارشون 

مٿين سڀني ڳالهين کي نظر ۾ رکي هيٺيون سفارشون ڪجن ٿيون. 

(1) حيدرآباد ترقياتي پيڪيج جي پراجيڪٽ ڊائريڪٽر کي 20 گريڊ جو 
هڪ چيف انجنيگُر ڏيڻ کپي. 

(2) ايچ ڊي اي ۽ واسا پر چيف انجنيگر سطح وارا انجنيُر رکڻ کپن ۽ 
وڌيڪ سپرنٽينڊنگ انجنيگُر سطح جا آفيسر ڏيئي انهن کي مضبوط ڪيو وڃي. 

(3) واساکي نظام هلا ئڻ لاءِ مناسب پُسا ڏنا وڃن. 

(4) ععغماني اينڊ ڪمپني ڪنسلٽنٽ جيڪو گهٽ عرصي وارو پلان 
ٺاهيو آهي., ان منصوبي جي جهونن ۽ تجربيڪار انجنيُرن کان نظر ثاني ڪرائي 
وڃي. 
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(5) نظرثاني ڪيل مٿين منصوبي تي حيدرآباد ترقياتي پيڪيج جي 
فنڊن مان ڪم ڪرايو وڃي ۽ انهيءَ ڪم لاءِ پسُسن جو اهڙو بندوبست ڪيو وجي 
جو هي ڪم جون تاين ضرور پورا ٿين. 

(6) ڪم جي نگراني لاءِ جهانديده ۽ تجربيڪار ماڻهو رکيا وڃن. 

(7) عغمان اينڊ ڪمپني ڪنسلٽنٽ کان ڊگهي عرصي وارو منصوبو 


جهونن انجنيُرن جي نظر هيٺ حيدرآباد ترقياتي پيڪيج جي فنڊن مان جون 
تائين ٺهرايو وجي. 


(8) ڊگهي عرصي واري پلان کي ٽن سالن ۾ مڪمل ڪيو وڃي. 

جيڪڏهن مٿين سفارشن تي سچي دل سان عمل ڪيو ويو ت حيدرآباد جو 
سهڻو ۽ ٿڌين هوائًن وارو شهر هن سال ۽ ايندڙ سالن ۾ سانوڻيءَ جي مينهن جي 
آندل مصيبتن کان بچي ويندو. مون پنهنجي ڄاڻ آهر حيدرآباد کي سدائين شاد 
۽ آباد ركڂ لاءِ تجويزون ڏئي ڇڏيون آهن. هاڻي اقتدار ڌڻين جو ڪر آهي ت 
انهن تي عمل ڪن. ن ت پاڻ ڄاڻن. ايسُن ن ٿځي جو لطيف آباد جي ڪا مائي وري 
چيف منسٽر جي دوري تي اهو چوي ت ”اسان کي اوهان کان ڪجه ن کپي. رڳو 
پاڻي ڪڍرائي ڏيو." 


(روزان ڪاوش 23 جنوري 2007) 


باب ناون 
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پاڻيءَ جي موجوده صورتحال ۾ 
سنڌ جي زراعت لاءِ ڇاڱڪرڻ کپي؟ 


هن سال خريف جي مند شروع ٿيڻ سان ئي سنڌ پر پاڻيءَ جي دستيابي 
رڪارڊ حد تائين گهٽجي وُي آهي. ارسا وارن اڳڪڻي ڪئي هئي ت اڳواٽ 
خريف جي مند ۾ر, يعني پهرين اپريل کان ڏهين جون تائين پاڻيءَ جي کوٽ 7 کان 
8 سيڪتڙورهندي, پر درياهن جا وهڪرا ايتراگهٽ رهيا آهن,. جو اپريل ۽ مي جي 
ڏهاڪن ۾ر سنڌ ۾ پاڻيءَ جي کوٽ 49 کان 57 سيڪڙو رهي, جيڪا هن ريت 


ٺاھ ۾ حصو مليل پاڻي 
40000 17,900 


140 41,000 


20000 2000 
2۱.0 22-000 
6010 2000 
وري سڀني کان گهڻغي تڪليف ڪوٽڙي بيراج ۾ر ٿي, جتي مٿئين عرصي 
۾ر پاڻي 1800 کان 2000 ڪيوسڪ پهتى جنهن مان هڪ هزار ڪيرسڪ 
ڪراچيءَ کي پيئُڻ لاءِ ڏئي باقي هڪ هزار ڪيوسڪ ڪوٽڙي بيراج جي واهن 
لاءِ رکيو ويو, جيڪو فصل ت پنهنجي جاءِ تي. پرپيمُڻ جي لاءِ ب ناڪافي هو. 
اپريل جي سڄي مهيني پر گڊو بيراج جا سڀ واھ بند رهيا. ڊزرٽ پٽ 
فيڊرکي بلوچستان جي حصي جو پاڻي ڏيڻ لاءِ 6 مي تي کوليو ويو ۽ گهوٽڪي 
فيڊرکي 5 ممُي تي کوليو ويو. وري سکر بيراج جي ساڄي ڪپ وارا واھ اپريل 
جو سڄو مهينو بند رهيا. داد ڪينال کي 4 متُي تي ۽ نارٿ ويسٽ ڪينال کي 9 
مي تي کوليو ويو. 
ٿين ڇو ٿيو؟: پهرين اپريل تي تربيلا ۽ منگلا ڊيمر صفا خالي هئًٌا ۽ 
پاڻيءَ جي دستيابي رڳو درياهي وهڪرن تي هئي. جيڪي تمام گهٽ رهيا. 
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سنڌو درياھ: اپريل جي پهرئين ڏهاڪي ۾ر اگ پر آيل وڌ ۾ وڌ پاڻي 
0 ڪيوسڪ ۽ گهٽ ۾ گهٽ 16.400 تهه--5--1 اهو 
.پل ٻ اڪ پر وڌ پر وڌ آيل پاڻي 52.500 
ڪيوسڪ ۽ گهٽ پر گهٽ 28,200 ڪيِوسڪ هو. اپريل جي ٿئين ڏهاڪي پر اڳ 
مر آيل وڌ پر وڌ پاڻي 64100 ڪيوسڪ ۽ گهٽ ۾ر گهٽ 21,600 تڪ هن 
جڏهن ت هن سال 41,900 ڪيوسڪ هو. مي جي پهرئين ڏهاڪي پر اڳ پر وڌ 
۾ر وڌ آيل پاڻي 96,000 ڪيوسڪ ۽ گهٽ ۾ر گهٽ 26.300 ڪيوسڪ هي 
جڏهن ت هن سال اهو 52,500 ڪيوسڪ هو. مئي جي ٻي ڏهاڪي پر اڳ پر وڌ 
پر وڌ آيل پاڻي 174,400 ڪيوسڪ ۽ گهٽ پر گهٽ 36.500 ڪيوسڪ هي 
جڏهن ت هن سال اهو 82.500 ڪيوسڪ هو. ڪابل درياه, جيڪو اٿڪ وٽ 
اتان ىلي ٿن هن جي صونٽال هن بت يل 


اپريل پهريون يم سو 1400 
اپريل ٻيو 24300 110 1400 


اپريل ٿيون 900 15700 2000 

متّي پهريون 90000 22000 22000 
مي ٻيو 9000 23200 2000 
وري جهلم ۽ چناب درياهن ۾ وهڪرا هن ريت هئًا؛ 


اپريل پهريون 2600 100 420 
اپريل ٻيو 2000 110 40 
اپريل ٿيون 37-00 2100 6000 

ممّي پهريون 0 200 9600 
متي ٻيو 58-0 22000 922000 

هاڻي مان ڀيٽ ڪندس ت جهلم ۽ چناب درياهن پر پاڻي گهڻو هو سنڌو ۽ 
ڪابل درياهن ۾ پاڻي گهڻو هو. ڪل پاڻي گهڻو هو ۽ سنڌ کي گهڅو مليو۔ 
ڏهاڪو جهلم ۽ چناب سنڌو ۽ ڪابل ڪل پاڻي سنڌ کي مليو 
اڀريل پهريون 42.300 41,600 0 -=». 17500 
اپريل ٻيو 41600 42500 90000 180 
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اپريل ٿيون 60.200 68.300 11.28.5600 20.200 
مئي پهريون 6500و۽ 74.500 171000 22.000 

مئي ٻيو 92.300 120.400 2.112.700 30.500 
پاڻي بيراجن تائين پهچڅ ۾ر 15 سيڪڙو زيان ٿُي ٿو. اهو ڪٽڻ کان پوءِ 

ورهاست پاڻي ٺاھ مطابق ڪجي ۽ جيڪو سنڌ کي مليى انهيءَ سان ڀيٽجي ت 


هيٺين صورتحال ٿہُي ٿي: 
ڏهاڪو ٺاھ مطابق سنڌ جو حق ‏ سنڌ کي مليل پاڻي 
اپريل پهريون 20097 1700 
اُپريل بر 2018 100 
اپريل ٿيون 20.052 2000 
مي پهريون 073 202000 
مٿي ٻيو 94 2000 


انهيءَگهٽ پاڻي ملڻ جا چار مکي سبب هتًا: پهريون اهو ت ڊيمن ۾ بڄچيل 
پاڻي ڪو ن هي ٻيو ت درياهن ۾ وهڪرا گهٽ رهيا. ٿيون ت پاڻيءَ جي ورهاست 
پاڻي ٺاھ ۾ ڏنل ڏهاڪن بدران تاريخي استعمال جي ڏهاڪن موجب ڪئي وئي 
۽ چوٿون سبب اهو ت انهيءَ کوٽ واري وقت پر ب منگلا ڊيمر پر پاڻي ڀريو ويو. 
جيڪڏهن پاڻي صحيح نموني پر ورهايو وڃي ها ت سنڌ ۾ر آيتري کوٽ ن۔ ٿُْي ها. 

”مٿيان" چون ٿا ت جيڪڏهن وڏو ڊير ن ٺاهيو ويو ت سنڌ ۾ هر سال اپريل 
۽ مي جي مهينن ۾ر هن سال جهڙي کوٽ ٿيندي. انهيءَ جو جواب اهو آهي ت 
هر سال ايتراگهٽ وهڪرا هجڻ ضروري ناهي. درياهن ۾ مٽجندڙ وهڪرا ٿين ٿا. 
ڪڏهن گهٽ ت ڪڏهن وڌ. جن سالن ۾ وهڪرا سٺا رهندا, ڪا تڪليف ت۔ ٿيندي, 
پرجن سالن ۾ وهڪرا گهٽ رهندا ۽ ورهاست ب صحيح ن۔ ٿيندي, ت سنڌ وارن کي 
تڪليف ٿيندي. وري اها ڪهڙي خاطري آهي ت وڏا ڊير ٺهڻ کان پوءِ سنڌ کي 
اپريل ۽ مي ۾ پاڻي ملندو؟ هينگر ب ت ”مٿيان کوٽ واري وقت ۾ر منگلا ڊيمر 
ڀرين ٿا. هتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي تہ ڇا وڏا ڊير ٺاهڻ کان پوءِ ”مٿيان" منگلا 
ڊيمر اپريل ۽ مي پر ن ڀريندا؟ وري انگ اکر ٻڌائين ٿا تہ ڊيمر ڀرڻ لاءِ هر سال 
پاڻي ڪونهي, جيڪڏهن وري ڪو ڊيم ٺاهيو ويو ت جن سالن ۾ر پاڻي گهٽ 
هوندي ت اهي ”مٿيان”" ت ڊيم هر صورت ۾ر ڀريندا, جنهن جو اثر ُڀني کان 
هيلمّين صوبي يعني سنڌ تي ٿيندو. وري چون ٿا ت نسُين ڊيم مان سنڌ کي اپريل 
۽ مي جي مهيني ۾ر پاڻي ڏنو ويندو. شروع ۾ برابر ترييلا ڊيم مان خريف لاءِ 1 
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کان 2 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي بچائيندا هئًا, پر هوريان هوريان اهو ختم ٿي ويو. 
هاڻي آباديون ايتريون وڌي ويون آهن. جو ڊيم مان اڳراٽ خريف لاءِ پاڻي بڄائڻ 
ڏکيو آهي. 

پوءِ ڇا ڪجي؟ 

اسان کي پاڻي بچائڻ ۽ انهيءَ جي صحيح استعمال بابت سوچڻ کپي. 
انهيءَ لاءِ هيٺان اپاءَ وئڻ کين:؛ 

(1) ننڍن واهن يعني ڊسٽري ۽ ماثنرن کي هوريان هوريان پڪو ڪرڻ کپي. 

(2) سڀني واٽرن کي مند کان پڇڙيءَ تائين پڪو ڪرڻ کپي. 

(3) زمينن کي هموار(0٣16«61]1|‏ 9])0| 6]0]58[00"]) ڪرڻ کپي. 

(4) پاڻي سنڀالي ۽ حساب ڪتاب سان استعمال ڪرڻ کپي. ضروري 
ناهي ت گهڻي پاڻيءَ سان فصل سٺو ٿئي. ايگريڪلچر کاتي رارا آبادگارن کي 
پاڻيءَ جي صحيح استعمال بابت ڄاڻ ۽ تربيت ڏين. 

(5) پاڻي ڏيڻ جا طريقا مٽائڻ, جين ٻٺين پر ٻوڏ ڪري آبادي ڪرڻ 
بدران كرن تي پرک ڪجي. 

(6) فصلن جي پورک جي مٽاسٽا ڪجي. يعني ]0616 00٣00060‏ 
ڦيرائجي .يڪل ريسرچ وارا ڪپه جون اهڙيون جنسون تجويز ڪن. 
جيڪي مي ۽ جون پر پوکي سگهجن. 

(8) گهڻي پاڻي واپرائڻ وارا فصل گهٽ پوکجن, جهڙوڪ: ڪمند ۽ 
ساريون. انهن بدران جوثر ۽ مڪئي پوکجي. 

(9) ايگريڪلچ رکاتي جو ۱100 161500« فعال ٿئي. ت ين ماڻهن 
کي صحيح ورا يان. سگهڻ: مهلون مڙسن تي پونديرن آهن. ڏکيائي ۽ 
مصيبت ئي ت فيصلو ڪندي آهي ت ڪير مڙس آهي ۽ ڪير ان جي ابتڙ. 
فارسيءَ جي شاعر چيو آهي ت. 

مرد باشدك هراسان ن شد 
مشكلي نيست ك آسانن شد 
(ترجمو: مڙسن کي ڊڄڂ ن کپي. ڇو ت ڪا ب ڏکيائي اهڙي ناهي. جيڪا 


سولي ن ٿي سگهي.) 


(روزان ڪاوش: 29 - مي 2004ع) 
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پاڻيءَ جي کوٽ جا سنڌ جي زراعت تي پوندڙاثر 


سنڌ هڪ., زرعي علا تقو آهي. جنهن جي 0 سيڪڙو ماڻهن جي روزگار جو 
مدار زراعت يا زراعت سان واسطو رکندڙ ڪارخانن ۽ فيڪٽرين تي آهي. جيُن 
ڦٽين جا ڪارخانا, رائس ملز ۽ شگر ملز وغيره. زراعت جي ترقي سنڌ جي ترقي 
آهي. ان جي ماروئڙن ۽ جهانگيئُڙن جي آسودگي ۽ خوشحالي آهي. زراعت جو 
زوال. سنڌ جو زوال آهي. ان جي ماڻهن جي بدحالي ۽ بريادي آهي. زراعت جي 
ترقي لاءِ خاص گهرج ت پاڻي ئي هجي ٿو ٻين گهرجن جهڙڪ پاڻ, زرعي دوائن 
وغيرہ کان سواءِ ب زراعت ممڪن آهي. پرپاڻيءَ کان سواءِ زراعت ممڪن ناهي ۽ 
گهرج کان گهٽ پاڻيءَ جي ڪري سٺا فصل ن ٿي سگهندا ۽ زرعي پيداوار تي ان 
کوٽ جو آثرپوندو. 

پاڻيءَ جا مك ٽي ذريعا آهن, برسات, جر ۽ سنڌو درياء, سنڌ ۾ر مينهن 
ايترا ڪون ٿا پون, تنهنڪري سنڌ لاءِ اهو ڀروسي وارو ذريعو ڪونهي. ٻُي پاسي 
سنڌو درياءَ جي ڊيلٽا هجڻ ڪري اسان جو زير زمين پاڻي 90 سيڪڙو کارو آهي. 
جنهن تي آباديون نٿيون ٿي سگهن, رڳو درياءَ جي ڪچي ۽ انهيءَ جي ٻنهي 
پاسي پاڻي مئو آهي, جنهن مان ڪج مدد ملي ٿي. پر رڳو زير زمين ٿوري ملي 
پاڻيءَ تي زراعت نٿي هلي سگهي. مان سمجهاڻي لاءِ ٻڌايان ت پنجاب ۾ هر سال 
اٽڪل چاليه ملين ايڪڙ فوٽ مٺو پاڻي زمين هيٺان ڪڍي آبادي لاءِ استعمال 
ٿسُي ٿو ۽ ڪن علاثڻن ۾ انهيءَ تي باسمتي چانور ب پيدا ٿين ٿا. اسان سنڌ ۾ 
ٽيوب ويل جي پاڻيءَ تي ساريون پوکڻ ۽ پچائڻ جو سوچي ب نٿا سگهون. سنڌ ۾ 
ڪل ٽيوب ويلن ذريعي ڪڍيل, مٺو پاڻي 3 کان 5 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. معنيٰ 
ت سنڌ زير زمين پاڻيءَ تي زراعت مدارنٿي رکي. ٽيون ذريعو جيڪو اعتبار وارو 
آهي. سو آهي سنڌو درياء, جنهن جي پاڻيءَ تي سنڌ جي زراعت ۽ جياپي جو مدار 
آهي. جنهن جي نالي تي سنڌ جو نالو آهي. جنهن جي پاڻيءَ تي سنڌ جو جهر 
جهنگ آباد ٿئي ٿو. مطلب ت سنڌو درياء جو پاڻي آهي تہ سنڌ آهي. ن ت سنڌ هڪ 
رڅ آهي. ڪو زمانو هو, جو سنڌو پنهنجي موج ۽ مستيءَ ۾ مڪمل طور تي 
مست ٿي وهندو هو, پاڻ سان تمام گهڻي لٽ کڻي ايند هو, جيڪا زمين لاءِ ڀاڻ 
جو ظ يد هئٌي ۽ ڊيلٽا ٺاهيندي هئي. ٻوڏون اينديون هيون ۽ ڪچا آباد 
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ٿيندا هئا. ڪچي ۾ر ٻيلا هوندا هئًا, ماڻمن وٽ جام مال متاع هوندو هو. ڏڌ لسي 
جام هو ۽ ڪچي جا ماڻهو تمامر خوشحال هئا. پر هوريان هوريان سنڌءَ جي مٿين 
علائقن پر واھ, بيراج, ۽ ڊيمر ٺهڻ ڪري سنڌوءِ کي گهٽا ايندا ويا ۽ ان جو پاڻي 
گهٽبو ويو. هاڻي ت ڪجه سالن کان حالت اها آهي جو ڪوٽڙيءَ کان هيٺ نالي 
ماتر پاڻي ڏسڻ ۾ر اچي ٿو. هوريان هوريان پاڻي گهٽجڻ جا ڪجه تنصيل هن 
ريت آهن. سال 1980ع کان 1982ع جي عرصي م ڪوٽڙي کان هيٺ ويندڙ پاڻي 
0 ملين ايڪڙ فوٽ هو. سال 1940ع کان 1954ع واري مدي پر اهو گهٽجي 
4 ملين ايڪڙ فوٽ ٿيو. سال 1955ع کان 1965ع واري وقت ۾ اهو 80 ملين 
ايڪڙ فوٽ ٿيو. سال 1966ع کان 1976ع واري وقت ۾ر اهو 46 ملين ايڪڙ فوٽ 
ٿيو .1976ع کان سال 2004ع تائين اهو 32 ملين ايڪڙ فوٽ ٿي ويو, هي 
سراسري انگ اکر هئا. هينگر ڪجه سال ت تمامر خراب صورتحال ڏيکارين ٿا. 
9ع کان سال 2005 تائين جي ڳنڀير تصوير هيٺين ريت آهي. 

سال 1999-2000ع دوران ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 8.83 ملين ايڪڑ فوٽ 
پاڻي رهيو. 2000-2001 ع دوران 0.79 ملين ايڪڙ فوٽ, 2001-2002 
دوران دوران 1.93 ملين ايڪڙ فوٽ. 2002-2003ع دوران 2.37 ملين ايڪڙ 
فوٽ. 2004-2005ع دوران 1.01 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ 2005-2006ع دوران 
ڪوٽڙيءَ کان هيٺ 25.33 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏيو ويو. 

هاڻي وري عالمي گرمي پد وڌڻ /807٣9(‏ لا 008ا2)) ۽ موسمي ڦير 
گهي جا اثر ظاهر ٿيڻ شروع ٿي ويا آهن, برساتون گهٽ پيون ٻون, انهن پر ڦير 
گهير آٿي آهي. برساتن جو حال اهو آهي. جو اهي ڪٿي صفا نٿيون پون, ۽ ڪي 
وري گهڻيون ٿيون پون. برسات پوڻ وارو وقت مٽجي ويو آهي. جو اوٽهاري بدران 
سياري ۾ر وڌيڪ برساتون پون ٿيون, گرمي پد وڌڻ ڪري گليشگر رجن پيا ۽ 
موسمون ڦرن پيون, گذريل سال خريف ۾ر مينهن ڪو خاص ت پيو., پر پوءِ سياري 
جي پڇاڙيءَ ۾ برسات پُي, موسمي ڦير گهيرجي بين السرڪاري پيٺل )1٣18]‏ 
(18166 1 6111816 00 8061 ا8]٣6٣۱ 0096٣‏ جي 1996ع واري رپورٽ 
مطابق سنڌ جو وهڪرو گليشگر رجڻ ڪري 43 سيڪڙو گهٽجي ويندر, انهن 
ڳالهين جو گهڻو اثر ت اڳتي هلي ٿيندی پر ڪجھ اثر هينگُرب ظاهر ٿي رهيا آهن, 
ٽن الهندي درياهن ۾ جيڪي سنڌ طاس معاهدي مطابق پاڪستان کي مليل 
آهن, وهڪرا گهٽجي رهيا آهن. تربيلا ڊير ٺهڻ کان پوءِ 1976ع کان 1980ع 
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تائين انهن ٽنهي درياهن ۾ سراسري پاڻي 139 ملين ايڪڙ فوٽ آيو, 1980ع 
جي ڏهاڪي ۾ر 141 ملين ايڪ فوٽ ۽ 1990ع جي ڏهاڪي ۾ 156 ملين ايڪڙ 
فوٽ آيو. پر سال 1999ع کان 2003ع واري مدي ۾ر رڳو 116 ملين ايڪڙ فوٽ 
آيو, ياد رهي ت اسان جي ڪل گهرج اٽڪل 140 ملين ايڪ فوٽ پاڻي آهي. 
گهٽجندڙ وهڪرن سبب سنڌ جي زراعت, جيڪا سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ تي مدار 
رکي ٿي ان تي خراب اثر پوندو ۽ جيستائين زراعت پر گهٽ وهڪرن کي منهن 
يا جي لاحيت ن هوندي. يا اها صلاحيت ن پيدا ڪئي ويندي. تيستائين 
سنڌ وارن جو جياپو ڏکيو ٿي پوندو. زراعت جي جياپي لاءِ اسان کي وڌيڪ پاڻي 
پيدا ڪرڻ. پاڻي بچائي صحيح استعمال ڪرڻ ۽ گهٽ پاڻيءَ تي وڌيڪ اپت وارا 
فصل پوکڻ لاءِ اپاءِ وٺڅا پوندا. مان پنهنجي ڄاڻ مطابق ڪجه صلاحون ۽ 
مشورا هيٺ ڏيان ٿو. 


(1) وڌيڪ پاڻي پيدا ڪرڻ وارا اپاءَ 


(1) جتي ب پاڻي مئو آهي. اتي ننڍي گنجائش وارا ٿيوب هڻجن, سرڪار 
کي کپي ت انهن کي هڅڂ لاءِ مالي امداد ڏئي ۽ بجليءَ جا اگهن ۾ رعايت ڏئي, 
ياد رهي ت هندوستان واري پنجاب پر ٿيوب ويلن لاءِ بجلي مفت ڏني ٿي وڃي. 

(2) جابلو علاٿقن ۽ ننگرپار ۾ برساتي نين تي نندا بند ٻڌجن. 

(3) برساتي علائقن ۾ر تراين پر پاڻي گڏ ڪجي. 


(2) پاڻي بچاڻ وارا اپاءَ 


پاڪستان سرڪار جي پلاننگ ڪميشن جي هڪ رپورٽ مطابق اسان وٽ 
پاڪستان ۾ سراسري استعمال ٿيندڙ ساليانو پاڻي 106 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. 
انهيءَ مان 15 سيڪڙو يعني 16 ملين ايڪڙ فوٽ وڏن واهن ۽ برانچن پر سيمي 
ذريعي زيان ٿٌي ٿو. باقي بڄيل پاڻيءَ مان 8 سيڪڙو يعني 7 ملين ايڪڙ فوٽ 
ننڍين واهن يعني ڊسٽري بيوٽري ۽ ماثنرن ۾ ضايع ٿٌي ٿو. باقي بچيل پاڻيءَ 
مان 30 سيڪڙويعني 25. ملين ايڪڙ فوٽ واٽرن ۾ ضايع ٿُي ٿو ۽ باقي بچيل 
پاڻيءَ مان 30 سيڪڙو يعني 17 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ٻنين پر زيان ٿئي ٿو 
جائزي لاءِ مان اهي سيمي رارا زيان هيٺين ريت ڏيان ٿو. 
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وڏن واهن ۽ برانچن. مان 16 ملين ايڪڙ فوٽ سيمو ٿٿٌي ٿو. ننڍن واهن 
مان 7 ملين ايڪڙ فوٽ, واٽرن مان 25 ملين ايڪڙ فوٽ, ٻنين مان 17 ملين 
ايڪڙ فوٽ پاڻي سيمي جي صورت پر ضايع ٿئي ٿو, اهو ڪل زيان 65 ملين 
ايڪ فوٽ هجي ٿو. 

مٿين صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ هيٺان اپاءَ وٺڻ گهرجن. 

(1) سڀني واهن کي پڪو ڪرڻ ڏکيو آهي. انهن ننڍن واهن کي پڪو 
ڪجي. جتي جركارو آهي, مٺي ۾ سيمو ٿيل پاڻي ٿيوب ويلن ذريعي ڪڍي ٻيهر 
آباديءَ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو, پر كاري جر ۾ سيمو ٿيل پاڻي ٻيهر 
آباديءَ لاءِ ڪم نٿو آڻي َ‫ 

(2) سڀني کان گهڻو پاڻي سيمي ذريعي واٽرن پر زيان ٿئي ٿو. مطلب ت 
5 ملين ايڪڙ فوٽ يعني چُن ڪاباغ ڊيمن جيترو پاڻي واٽرن پر ٿيندڙ سيمي 
ذريعي هليو ٿو وڃي. انهيءَ ڪري جتي جر کارو آهي. اتي سڀني واٽن کي سسُو 
سيڪڙو پڪو ڪرڻ گهرجي. هينگر اسان رڳو مند وارا 30 سيڪڙو واٽر پڪا 
ڪريون ٿا, جيڪي ناڪافي آهي. 

(3) ٻنين پر تمامر گهڅو پاڻي زيان ٿئي ٿو يعني 17 ملين ايڪڙ فوٽ. 
تنهنڪري ٻنين کي سو سيڪڙو سنوت ڀر آڻڻ کپي, جيئُن هڪ ڪرو پاڻي ڏئي 
سگهج. اهو سڀ ڪجه 6«6!10| 180 ٣6]0]5]0٣0‏ ذريعي ٿي سگهندو. 
انهن مشينن جو تعداد سنڌ پر تمامم گهٽ آهي, جن کي وڌائثڻ جي تمامر گهڻي 
ضرورت آهي. 


)3( پاڻيءَ جي صحيح استعمال وارا اپاءِ 


(1) پاڻي سنڀالي ۽ حساب ڪتاب سان ڏيڻ کپي. ضروري ناهي ت گهڻي 
پاڻي ڏيڻ سان فصل سٺو ٿئي. زراعت کاتي وارا آبادگارن کي پاڻيءَ جي صحيح 
استعمال بابت ڄاڻ ۽ تربيت ڏين. 

(2) پاڻي ڏيڻ جا طريقا مٽائڻ کپن. ٻنين پر ٻوڏ سبب پاڻي ڏيڻ بدران 
كرن تي پوک ڪجي. ڀر واري ٻاري پر بند ڀڃي پاڻي ن ڏيڻ گهرجي. 

(3) فصل ” مٽا سٽا ڪجي. يعني 081601] ))0]0]1٣6‏ تبيديل ڪرڻ 
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(4) اهڑا فصل پوکجن, جيڪي گهٽ پاڻيءَ تي وڌيڪ اپت ڏين. 
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(5) ساريال وارن علا تن ۾ پاڻي انهيءَ ڪري بيهاريندا ۽ مٽائيندا آهن 
ت جيئن ڀاڻيءَ ۾ لوڻياٺ جي سطح گهٽجي. اهو پاڻي نيڪاليءَ جو نظام 
(0)8:1896)]) ن هجڻ ڪري ڪندا آهن, جيڪڏهن پاڻي نيڪاليءَ جو نظام 
هجي ت پاڻي گهٹو ورائڻ ۽ بيهارڻ جي ضرورت ن ٿيند ي ۽ گهٽ پاڻيءَ تي ب 
ساريون ٿي سگهنديون, پنجاب ۾ر ٿيوب ويل جي پاڻيءَ تي باسمتي چانورٿين ٿا. 
جو پاڻي نيڪاليءَ جو نظام موجود آهي. اسان کي ب پاڻي نيڪاليءَ جو نظام 
ٺاهڻ کپي.۔ 

(6) ڪمند جو فصل تمام گهڻو پاڻي واپرائي ٿو. ڪوشش ڪجي ت 
ڪمند بدران ٻيا فصل پوکجن, جيُن جوگر ۽ مڪئًي وغيره. 

(7) تيلي ٻج ۽ سورج مکي وڌيڪ پوکڻ گهرجن. 

مٿين ڳالهين کان سواءِ ب وڌيڪ اپت حاصل ڪرڻ لاءِ ديسي ڀاڻ جو 
استعمال زمين ٺاهڻ پر مدد ڏئي ٿو. انهيءَ لاءِ چوپايو مال پالڻ گهرجي. جيڪو 
پاڻ کان سواءِ ٻيا فائدا ب ڏيندو. اهو انهيءَ ڪري ب ضروري آهي. جو ڊيزل جون 
قميتون آيتريون وڌي ويون آهن, جو ٽريڪٽر هلائڻ ڏکيو ٿي ويو آهي ۽ چوپايو 
مال ٿي ڪر ايندو. 

مٿيان اپاءَ وئڻ کان سواءِ مك ڳالھ محنت ۽ جفاڪشي آهي. جيستائين 
اسان جا آبادگار پاڻ ن پتوڙيندا تيستائين پاڻي گهٽ هجڻ جي صورت ۾ جيڪا 
زراعت متاثر ٿيندي, تنهن جي اثرن کي گهٽائڻ ڏکيو ٿي پوندو ۽ خوشحالي ن 
ايندي. 


(روزان ڪاوش: 22 جولائي 2006) 


باب ڏهون 


كه 


ٻي آباديءَ کي بہ منڇچر 


وانگر برباد ڇو ٿا ڪريو؟ 


واپڊا وارن 1976ع ۾ دادو واري علاگقي مان سر گهٽائڻ لاءِ هڪڙي 
اسڪيم ٺاهي. جنهن جو نالو ”نارٿ دادو سرفيس ڊرين" هو. هنن انهيءَ جو 
نيڪال مين نارا ويلي ڊرين ذريعي منڇر ڍنڍ ۾ تجويز ڪيو. سنڌ سرڪار 
اعتراض ڪيو ت اهو پاڻي منڇر ۾ وجهڻ سان منڇر جو پاڻي خراب ٿي ويندو. 
واپڊا وارن ٻُٽايو تت ڪنسلٽنٽ جي رپورٽ مطابق پاڻيءَ جي لوڻيائي ليول 700 
پارٽ پر ملين (پ . ڀ. مر) کان نڌ وڌندي, جڏهن ت پيُڻ واري پاڻيءَ لاءِ 
گهربل ليول 1000 (ڀ پ مر) ۽ آبادي لاءِ گهربل ليول 1500 (پ پ مر) 
هئي. اها اسڪيم شروع ڪئي وئي ۽ 1992ع ۾ پوري ٿي. پر اسڪيمر جي 
هلڻ ڪري منڇر جي لوڻيائي ليول وڌڻ لڳي ۽ 1992ع ۾ اها ليول 3500 (پ 
پ ر) تائين پهتي. انهيءَ جي ننيجي ۾ منڇر جو پاڻي خراب ٿي ويو ۽ منڇر 
جي پاڻي تي ڀاڙڻ وارا مهاڻا ۽ آبادگار برباد ٿي ويا. جن جي زندگيءَ جو گاڏو 
انهيءَ پاڻيءَ جي ڪري گهليو هو. پکي پکڻ, جيت جِڻيا ۽ جهنگلي جيوت 
متاثر ٿي. ڪيترا مهاڻا ۽ آبادگار لڏي ٻئي هنڌ هليا ويا. غرض تہ منڇر تي 
گذران ڪرڻ وارا متاثر ٿيا. انهن نقصانن کي نظر ۾ رکندي وايڊا وارن هڪ 
اڀياس ڪرايو ۽ هڪ ٻيو منصويو تجويز ڪيو, جنهن جو نالو رائيٽ بينڪ 
أُٽ فال ڊرين 18000 رکيو ويو. انهيءَ مطابق مين نارا ويلي ڊرين کي 
4800 تيديل ڪري انهيءَ جو ڇوڙ منڇر مان مٽائي انڊس لنڪ ذريعي 
سيوهڻ شريف کان مٿي سنڌو درياھ ۾ر رکيو ويو. سنڌ وارن انهيءَ تي اعتراض 
ڪيو ت انهيءَ منصوبي ڪري منڇر جو ت بچاءُ ٿي ويندو, پر سنڌو درياھ جو 
پاڻي خراب ٿي ويندو. پر وري خاطري ڏنائون تت ايسُن ن ٿيندو ۽ انهيءَ منصوبي 
تي ڪر شروع ڪري ڏنائون ۽ انڊس لنڪ ڪڄي جي بند تائين ٺاهي ويا. 
انهيءَ وچ ۾ جوماسي جا مينهن گهنجڻ ڪري درياھ پر ايترو ت 
وهڪرو گهٽجي ويو جو اهو منڇر مان ايندڙ پاڻيءَ کي تازو ڪرڻ لاءِ ناڪافي 
ٿي ويو ۽ انڊس لنڪ مان ايندڙ پاڻي سنڌو ۾ پوڻ ڪري انهيءَ جي پاڻيءَ کي 
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خراب ڪري ٿي سگهيو. سنڌ حڪومت وارن پراڻا اعتراض ورجايا, ڀر واپڊا 
وارن نن مڃيو. آخر فيصلي لاءِ مامرو فوجي سربراھ جنرل پرويز مشرف تائين 
پهٽو. جنهن سال 2000ع ۾ر واپڊا وارن ۽ سنڌ حڪومت جا رايا ٻڏا. جنرل 
پرويز مشرف ڪافي بحث کانپوءِ سنڏ حڪومت جو اهو اعتراض مڃيو ت آر بي 
او ڊي جو کارو پاڻي سيو هڻ شريف کان مٿي سنڌو درياھ پر وجهڻ ڪري 
سيوهڻ شريف کان هيٺ سنڌو جو پاڻي خراب ٿي ويندو, جنهن جي ڪري 
ڪوٽڙي بيراج تي آباد ٿيندڙ اٽڪل ٽيه لک ايڪڙ ايراضي ۽ حيدرآباد ۽ 
ڪراجي شهرن جي پِيُڻ جو پاڻي متاثر ٿيندو. پر هن سوال پڇيو ت انهيءَ 
صورت حال کان بڇڻ لاءِ ڇا ڪجي؟ سنڌ حڪومت وارن ٻڌايو ت ايل بي او ڊي 
وانگر ان جو ب ڇوڙ ساڄجي ڪپ تي وڏو سر نالو کوٽي سمنڊ ۾ ڪرائجي. 
واپڊا وارن ٻڌايو تہ اهو تمامر ڏکيو ڪر هو ۽ انهيءَ تي خرج اٽڪل 80- ارب 
رپيا ايندو. سنڌذ حڪومت وارن ٻڏايو ت اهو ڪر ڏکيو برابر هو, پر ممڪن هو 
۽ خر 20- ارب رڀين جي اندر ايندو. انهيءَ تي هن (جنرل پرويز مشرف) 
فيصلو ڪيو ت سنڌ حڪومت ۽ پنجين فوجي ڪور جا انجنيئر انهيءَ ڳالھ جو 
تنصيلي جاتزو وئن ت آيا اهو فني طرح ممڪن هو ت (180]0]جو پاڻي ساڄجي 
ڪپ تي وڏو سر نالو کوٽي سمنڊ پر وڃي سگهي ٿو ۽ اهو ب جاچين ت انهيءَ 
تي خرح ب گهٽ ايندو؟ انهيءَ فيصلي کانپوءِ سنڌ آبپاشي کاتي ۽ پنجين فوجي 
ڪور جي انجنيُرن انهيءَ ڳالھ جو جن نڪتن جي خيال کان جائزو ورتو. 

(1) ڇا انهيءَ وڏي سم نالي کي لنگهائڻ لاءِ سنڌو جي ساڄجي ڪپ تي 
رستو هيو؟ 

(2) ڇا اَهو پاڻي بنا پمپن جي قدرتي طرح وهي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪري 
سگهندو؟ 

(3) ڇا انهيءَ کي ڇوڙ ڪرائڻ لاءِ مناسب جگ موجود هئي؟ 

(4) ڇا اهو گهٽ خرح تي نهي سگهندو؟ 

اُنهن جي يڪراءِ رپورٽ مطابق سنڌ جي ساڄي پاسي انهيءَ ڊرين کي 
کڻي وڃڻ لاءِ جاءِ هتّي. اهو پاڻي قدرتي نموني پر وهي سمنڊ ۾ وڃي سگهي 
پيو ۽ پمپن جي ڪا ضرورت ن هئي. انهيءَ جو ڇوڙ گهاري وٽ گهارو ڪريڪ 
رستي سمنڊ ۾ ٿي پئي سگهيو ۽ انهيءَ تي خرج ب رڳو 14 ارب رپيا ايندو۔ 
هنن وڌيڪ ڄاڻايو ت اهو تڏهن ٿي سگهندو جڏهن انهيءَ منصوبي کي تڪڙي 
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رفتار )٣88٤ 7٣80!(‏ سان هلايو وڃي. چمُن سالن ۾ گهربل فنڊ ڏنا وڃن ۽ 
وفاقي حڪومت اهي پُسا بنا وياج جي گرانٽ طور ڏئي. جيڪڏهن ايئُن ن ٿيو 
ت خرحج 14- ارب رپين کان وڌي ويندو. 

چيف ايگزيڪيٽو کي جڏهن اهي ڳالهيون ٻڌايون ويون تہ هو ڏاڍو حيران 
ٿيو ۽ راپڊا وارن کي انهيءَ منصوبي جي غلط ڪاٿي تي ننديو. هن منصوبي 
تي عمل ڪرڻ جي اجازت ڏني ۽ جيئن ت منصوبو فوجي ۽ سول انجنيئرنگ 
گڏجي ناهيو هو, هن حڪر ڏنو ت انهيءَ کي فوج ۽ آبپاشي کاتي جا انجنيئُر 
گڏجي ٺهرائين. آبپاشي ۽ فوج جي انجنيُرن انهيءَ جو پي سي ون 4- ارب 
رپين جو منظور ڪرايو, جنهن مطابق هڪ 273 ڪلوميٽر ڊرين سيوهڻ کان 
گهاري تائين ناهغي آهي. آر بي او ڊي کي سمنڊ ۾ کڻي وڃڻ وارو هڪ تيز 
رفتار منصوبو هو, جيڪو چسىُن سالن ۾ر پورو ڪرڻو هو. انهيءَ ۾ پهرين سال ٻ 
ارب ۽ باڻي ٽن سالن ۾ چار جار ارب رپيا گهربل هئا. ايڪنيڪ انهيءَ جي 
منظوري ڏني ۽ پُسا گرانٽ طور ڏيڻ ب منظور ڪيا. منصوبو گذريل سال 
جنوري ۾ شروع ڪيو ويو, پر افسوس سان ٻڌائخو پوي ٿو تہ منصوبو شروع 
ٿيڻ کان اڳ ۾ر ئي صورتحال مٽجڻ لڳي. آبپاشي کاتي جو سيڪرٽري جنهن 
انهيءَ منصوبي لاءِ ڏاڍي جدوجهد ۽ جاکوڙ ڪئي هئي. 19 نومبر 2001ع ۾ 
ريٽائر ڪري ويو, جنهن کي ڇهھ مهينا ايڪسٽينشن ڏنائون, پر هو نامناسب 
حالترن هجڻ ڪري استعينا ڏئي هليو ويو. فوج جو برگيڊيئر آصف غزالي 
جيڪو هن منصوبي کي سپورٽ ڪيون بيٺو هو, بدلي ٿي ڊفينس اٿارٽي جو 
ايڊمنسٽريٽر مقرر ٿي ويو ۽ انهيءَ جي جاءِ تي هڪ تازو ترقي ٿيل برگيڊيُر 
اڄي ويو. آبپاشي کاتي ۾ نان انجنيگر سيڪريٽري رکڻ شروع ڪيائون ۽ هڪ 
سال ۾ چار سيڪريٽري مٽايا ويا. ڄڻ ميوزيڪل چيتُر پئي هلي. نتيجي ۾ 
آبپاشي عملدارن ۽ فوجي انجنيئرن جي مناهمت ۽ گڏجي ڪر ڪرڻ جي 
صلاحيت باقي ن رهي ۽ اهو منصوبو صحيح نموني ۽ مناسب گهربل رفتار 
سان ن پيو هلي. پهرين مالي سال يعني جون 2002 تائين وفاقي حڪومت هن 
منصوبي لاءِ بجيٽ ۾ 900 ملين رپيا رکيا, پر خرح لاءِ 5. 4 ملين رليز ڪيا 
ويا. اهي ب ڪل خرج ن ٿي سگهيا. ٻئي مالي سال يعني موجوده سال هڪ 
ارب رپيا رکيا ويا پر اڃان ڪجه ب رليز نہ ٿيا آهن. تيرهن مهينن ۾ ڪل 
منصوبي جي قيمت جو 3 سيڪڙو خرحج ٿيو آهي. 
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سنڌ هي زراعت جي *يابي. ۽ ترقيءَ لاءِ آبپاشي نظام پر واڌاراءَ ندارا 
ڪرڻ جي ڏس ۾ر کاري پاڻيءَ جي سمنڊ ۾ نيڪالي تمامر ضروري آهي. کاري 
پاڻيءَ جي سمنڊ ۾ نيڪاليءَ لاءِ کاٻي ۽ ساجي ڪپ واريون وڏيون سم ناليون 
ضروري آهن. کاٻي ڪپ واري وڏي سم نالي ايل بي او ڊي ٺهي جڪي آهي. 
وقت جي اشد ضرورت آهي ت ساجي ڪپ واري وڏي سر نالي آر بي ار ڊي 
جلد مڪمل ڪئّي وڃي. سنڌ جو مناد انهيءَ ۾ آهي ت ساجي ڪپ واري سم 
نالي جي ڪر جي رفتار تيز ڪئي وڃي. چاهي فرح ۽ آبپاشي وارا گڏجي ڪر 
ڪن یا آريگيشن توڙي فوج وارا اڪيلي سر الگ الگ ڪر ڪن. جيڪڏهن 
ٻُي ڌريون مفاهمت ۽ ڀائي چجاري سان ڪمر ڪن ت تمامر سٺو, ڇو جو چوندا 
آهن تہ ٻ تہ ٻارنهن, پر اين نہ پيو ٿئي. ٻنهي ڌرين ۾ مناهمت صنا ڪانهي. 
ان ڪري ڪر بگڑڻ جو خطرو آهي. وقت جي اهر ضرورت اها آهي ت ڪر 
هڪڑي ڌر جي حوالي ڪيو وڃي ت جيئُن جوابداري هڪڙي ڌر تي ٿئي. 
جيڪڏهن اهو ن ڪيو ويو تہ خوف آهي ت اهو منصوبو رلي نہ وڃي. جيڪڏهن 
اين ٿيو ت منڇر وارا برباد کي رهجي ويندا. ان سان گڏ ڪراچجي ۽ حيدرآباد 
جي پيسُڻ جو پاڻي خراب ٿي ويندو ۽ ڪوئڙي بيراج تي آباد ٿيندڙ اٿڪل ٿيه 


لک آبادي منڇر وانگر برباد ٿي ويندي. 
(روزانہ ڪاوش: 8- فيبروري 2003ع( 
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پاڻيءَ بچاءَ جو بگڙيل 
نظام ۽ واهن جا گهارا 


هن سال اپريل ۽ مي جي مهينن ڀر سنڌ ۾ر پاڻي جي تمامر گهڻي کوٽ 
رهي. پر انهيءَ کوٽ واري وقت ۾ر ب جڏهن واهھ گهٽ پُّي هليا ت روهڙي ڪينال 
جي کيساني موري وٽ کنڊ پيو, جنهن ڪري ن رڳو تمامر گهڻو نقصان ٿيو. پر 
آيپائي کاتي جي ساک ب متا ٿي. جو هڪڙي پاسي کو ت ٻئي پاسي پاڻيءَ 
جو زيان ٿيو. واهن ۾ کنڊ پوڻ جي سببن تي ڳالهائڻ کان اڳ ۾ِ مان روڊن تي 
ٿيندڙ حادثن جو جائزو وٺندس. روڊن تي گاڏين جي حادثن ۾ر ٿي جزا ٿين ٿا. روڊ, 
گاڏي ۽ ڊرائيور. جيڪڏهن روڊ صحيح حالت ۾ر ناهي يا صحيح ڊيزائين ٿيل 
ناهي ت اهو حادثي جو سبب ٿي سگهي ٿو. مغلن روڊ جا لاڙا ))20٣6(‏ تمام تيز 
آهن, روڊ پر کڏا آهن يا روڊ تي ٽريفڪ جون نشانيون لڳل نہ آهن. وري جيڪڏهن 
گاڏي صحيح حالت ۾ ناهي. يعني بريڪ ۾ر نقص آهي. ٽاگر ڪمزور آهن, ٽاءِ راڊ 
ڪمزور آهي. اسٽيرنگ ۾ر چال آهي ت ب حادثو ٿي سگهي ٿو. ٽيون اهم جز 
ڊرائيور آهي. جيڪڏهن هو تيزگاڏي هلائي ٿو. خيال سان نٿو هلاٿي. نشو ٿو 
واپرائي, ننڊ ٿو ڪري, ٽريفڪ جي قاعدن تي عمل نٿو ڪري ت حادثو ٿي سگهي 
ٿو. جيڪڏهن ڊرائيور سٺو ۽ هوشيار آهي ت گاڏي ۾ خرابي هجڻ باوجود حادثي 
کان بچي سگهي ٿو. گاڏي ۾ر نقص آهي ت انهيءَ کي دور ڪري, گاڏي هوريان ۽ 
آهستي هلائي. ٿوري ٿوري وقت کان پوءِ تيل پاڻي چيڪ ڪندو رهي. اُميد ت 
سلامتيءَ سان منزل تي رسندو. وري ٻُي پاسي ڪيترو ب روڊ سٺو هجي. ڪيتري 
ب گاڏي نئين هجي, ڪيترو ب ڊرائيور هوشيار هجي. پر ٽريفڪ جي قاعدن جي 
ڀڃڪڙي ڪري ٿو ت حادثي کان ن بچي سگهندو. 

روڊ جي ڀيٽ ۾ر واهن پر رڳو ٻ جزا آهن. واه ۽ اُن کي هلائڻ وارو عملو. 
جيڪڏهن واھ جي حالت صحيح آهي. يعني ويڪر ۽ عميق پورو آهي. برم پورو 
آهي. سيٻيج لان (116 ه566]0600) کي ڪور آهي ۽ فري بورڊ پورو آهي تہ کنڊ 
پوڻ جا امڪان گهڻي ڀاڱي گهٽجي وڃن ٿا. وري جيڪڏهن هلا ئڻ وارو عملو 
هوشيار آهي. واھ تي موجود آهي. ريگيوليشن ٺيڪ ٿو ڪري, واھ جي صحيح 
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سارسنڀال ڪري ٿو ۽ هر ڪنهن ڳاله جو بروقت تدارڪ ڪري ٿو ت ب کنڊ پوڻ جا 
امڪان گهڻو گهنجي وڃن ٿا. 

کنڊ جي تعريف: جيڪڏهن واه جو پاڻي واھ ۾ وهڻ بدران مٽيءَ جي بند 
کي ٽوڙي ٻاهرنڪري وڃي ت انهيءَ کي کنڊ چسُبو آهي. انهيءَ جا ٻ مکيھ سبب 
آهن. هڪڙو (9»6()100)) ۽ ٻيو روڻ (686ا). اُوور ٿاپ پر واھ پر پاڻي جي 
سطح بند جي سطح کان چڙهي وڃي ٿي ۽ بند کي ٽوڙي ٿي وجهي. روڻ ۾ پاڻي 
واھ جي بند ۾ر رستو ڪڍي ٻُي پاسي نڪري اچي ٿو ۽ نڪرندڙ پاڻي ميرو ٿئي 
ٿو. 

کنڊ پوڻ جا سبب: انهيءَ ۾ جيُن مٿي ٻڌايو ويو ت ٻ جزا آهن. پهريون 
واھ ۽ انهيءَ تي ٺهيل موريون, پليون ۽ ماڊول. ٻيو انهيءَ جي سار سنڀال تي 
رکيل عملو. پهرين واھ ۽ انهيءَ تي ٺهيل سمورو اسٽرڪچر ٺيڪ هجڻ کپي. 
جيڪڏهن اهو صحيح حالت پر آهي ت کنڊ پوڻ مشڪل آهي. واھ 24 ڪلاڪ 
وهن ٿا. جڏهن اسان رات جو آرام ڪريون ٿا, تڏهن ب واه هلن ٿا. واھ تي 
چوڪسي ۽ سنڀال 24 ڪلاڪ کپي. رڳو ڏينهن جي سنڀال ناڪافي آهي. ڏٺو ويو 
آهي ت کنڊ گهڻو ڪري رات جي پوثين پهر پر پون ٿا. جنهن مان عملي جي غفلت 
ظاهر ٿئي ٿي. وري ڪو ب کنڊ اوچتو نٿو پوي. پر اڳواٽ چتاءُ ڏئي ٿو. جيڪڏهن 
آبپاشي وارو عملو بروقت أُن جو نوٽيس وٺي ٿو ت انهيءَ کي ڪنٽرول ڪري وٺي 
ٿو. جيڪڏهن صورتحال چار ڇھ ڪلاڪ بنا نوٽيس جي هلندي رهي ٿي ت پوءِ 

مان ڪج حالتن جو ذڪر ڪندس جن ڪري ماضي پر کنڊ پيا: 

(1) واھ کي فري بورڊ گهٽ هو يا گهٽ گهيڙ هئًا, جيڪي عارضي طور ٻنو 
ڏئي بند ڪيا ويا. ال اڪ ني پيا ۽ کنڊ 
پسُجي ,يا. 

(2) واھ پر تڪڙ ڪري پاڻيءَ جي سطح وڌائي وئي. غير سيڪيل مٽيءَ 
جي بند مان پاڻي ليڪ ٿي ويو. يعني روڻ پُجي وئي. ڪنهن ب ن ڏٺي ۽ کنڊ 
پُجي ويو. 

(3) ڪنهن ماډول سان هٿ چراند ڪئي وئي (خاص طرح رات جو) تڪڙ 
ڪري مناسب اُپاء ن ورتا ويا ۽ کنڊ پئجي ويو۔ 

(4) واھ کي نندڙو ڪٽ ڏئي پاڻي ورايو ويو. ننڍو ڪٽ ڪنٽرول ۾ر ن رهيو 
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۽ وڌي ويو ۽ کنڊ پُجي ويو۔ 

(5) رات جو ڪنهن واه ۾ وڌيڪ پاڻي ڏيڻ لاءِ ڪراس ريگوليٽر جا در 
گهٽايا ويا, يعني هيڊنگ ڪئُي وئي. واھ جي غير سيڪيل ڪپر تي پاڻي چڙهي 
ويو. روڻ پُجي وئي, جيڪا ڪنهن ن ڏٺي ۽ کنڊ پمُجي ويو. 

(6) آبڪلاڻي جي شروع ۾ (خاص طرح ڇھ ماهي واهن ۾) تڪڙو پاڻي 
ڇڏيو ويو, صحيح سار سنڀال تن ڪئٌي وئي. روڻ پہُجي وئي, جيڪا ڪنهن ن ڏٺي 
۽ وڌي کنڊ بڅجي وئي. ٍ 

(7) ڪنهن برانج يا شاخ ۾ کنڊ پُجي ويو. اُها هيڊ تان اوچتو بند ڪئي 
وڻي. مين ڪينال اڳي ئي فُل پيو هلي ۽ کنڊ نيل شاخ رارو پاڻي ب هيٺ ڇڏيو 
ويو ت مين ڪينال ۾رکنڊ پحُجي ويو. 

(8) ڪوئي يا سيهڙ بند ۾ سوراخ ڪري ڇڏيو. مقرر ٿيل عملي ان پاسي 
ڌيان ن ڏنو ت روڻ پعځي وئي, جيڪا ب عملي ن ڏٺي ۽ کنڊ پکُجي ويو۔ 

هڪ غلط فهمي: ڪجھ ماڻهو الزام هڻندا آهن ت آبپاشي وارو عملو پاڻ 
واهن ۾ هٿرادوکنڊ هڻندو آهي ت جيُن پُسا ڪمائجن. مان آبپاشي واري عملي 
جي ايمانداري جي ساک نٿو ڏئي سگهان, پرکنڊ وجهي پُسا ڪماٿڻ وارو الزامم 
بي بنياد آهي. ڪنهن آفيسر جي حد پر کنڊ پيو ڄڻ ت گهر ۾ر قضيو ٿيو. ڪو ب 
ماڻهو قضيي مان پُسا ڪمائًڻ جو نٿو سوچي سگهي. عبدالوهاب شيغځ آبپاشي 
کاتي جو هڪ ناليوارو سيڪريٽري رهيو آهي. اُنهيءَ جو چوڻ آهي ت. ”آبپاشي 
جي نوڪري ۾ر جيڪڏهن کنڊ ن پون ۽ پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي ن هجي ت اها 
شاندارنوڪري آهي." 

کنڊ روڪڻ لاءِ ڪجھ صلاحون 

(1) واهن ۾ جيڪي ڪمزوريون آهن, تن کي ٺيڪ ڪيو. گهٽ گهيڙ چڱي 
نموني بند ڪيو, مال کي واهن ۾ ن گهڙڻ ڏيو. کاڌ وارن هنڌن تي جڪ لڳايو. 
انهن ڪمن لاءِ مناسب فنڊ ڏنا وڃن ۽ خاطري ڪجي ت اهي فنڊ صحيح نموني 
خرچ ٿين. 

(2) نوڪرين تي بندش هجڻ ڪري ڪيتري اسٽاف جي ريٽائرمنٽ یا 
موت کان پوءِ جايون خالي پيون آهن. اهي ڀريون وڃن. 

(3) ايس ڊي او ۽ انجنيگُر هيڊڪوارٽرن تي نٿا رهن. نتيجي ۾ر هيٺيون 
عملو ب گوسڙ ڪري ٿو. ايس ڊي او ۽ انجنيگر پنهنجن هيڊ ڪوارٽرن تي رهن. 
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(4) واهن جي ريگوليٽرن تي رواج واري (00آ66آ 8 86800) 
ڪي وجي ت جيُن بند مٿين ليول تائين سيڪجي وڃن ۽ اوچتي ليول چڙهڻ 
ڪري اُنهن ۾ روڻيون ن پون. 

(5) واهن جي سختيءَ سان پيٽرولنگ ڪئي وڃي ۽ ضروري فنڊ ڏنا وڃن. 
پيٽرولنگ لاءِ اڳواٽ ماڻهو رکي تربيت ڏني وڃي. 

(6) واهن ۾ر لاٿ ۽ چاڙه تمام هوريان ڪري سنڀال ڪئٌي وڃي. 

(7) آيڪلاڻي بيلدارن جون پگهارون گهٽ آهن. آهي 65 ۽ 85 رپين 
تائين آهن. انهيءَ پگهار ۾ مناسب ماڻهو نٿا ملن, نتيجي ۾ گهٽ عمر وارا يا 
صفا جهور پوڙها ماڻهون رکيا وڃن ٿا, جيڪي صحيح ڊيوٽي نٿا ڏئي سگهن. 

(8) واهن جي ڪراس ريگوليٽرن تي رکيل ٽنڊيلن جي رات جو چيڪنگ 
ڪرڻ کپي ت هو رات جو زميندارن سان ملي واھ مقرر حصي کان وڌيڪ ت نٿا 
هلائين ۽ جيڪي اهو ڪن ٿا. تن کي نوڪري مان ڪڍڻ کپي. 

پڇاڙي ۾ مان روهڙي ڪينال جو ذڪر ڪندس., جيڪو سنڌ لاءِ تمام اهم 
آهي ۽ جنهن پر کنڊ پوڻ ڪري تمامر گهڅو نقصان ب ٿئي ٿو ۽ سنڌ کان ٻاهر ب 
بدنامي ٿئي ٿي. اهو واھ گهٽ هلڻ ڪري انهيءَ جا مٿيان بند سڪل رهيا آهن. 
انهن جي مٽي ڦوٽ کائڻ واري آهي. جيڪڏهن پيٽرولنگ جا بندويست صحيح 
ن هوندا ت انهيءَ ۾ پاڻي وڌائڻ ڏکيو ٿي پوندو۔ وري جيڪي حالتون آهن ت پڪا 
بيلدار گهٽ آهن. آبڪلاڻي بيلدارن جون پگهارون گهٽ آهن., جنهن ڪري 
مناسب ماڻهو نٿا ملن. ايس ڊي او ۽ انجنيگر هيڊ ڪوارٽرن تي نٿا رهن, فنڊ پورا 
نٿا ملن ۽ عملو مستعد يعني (016۱٤‏ ن آهي ت اهو معجزو ثي ٿيندوت روهڙي 
ڪينال ۾ر بنا کنڊن جي پورو پاڻي ڏئي سگهجي. 
مانو نہ مانو آپ ڪو ي اختيار هي 
هر نيڪ و بد حضور كو سمجهائي ديتي هين 

(روزان ڪاوش: 1 جون 2004ع( 
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پاڻيءَ سبب ٿيندڙ زرعي تباهي کي ڪَيمُن روڪجي؟ 


هر سال وانگر اپريل پر آبڪلاڻيءَ جي مند شروع ٿيندي ئي واهن ۾ گهارا 
پوڻ شروع ٿي ويا آهن. اهڙو هڪ ب ڏينهن ن آهي, جڏهن ڪنهن ن ڪنهن واھ ۾ 
گهاري پرڻ جي خبر پڙهڻ لاءِ نٿي ملي. گهارن سبب جتي پاڻيءَ جو زيان ٿُي ٿو ۽ 
سپلائثي متاثر ٿئي ٿي. اُتي تمامر گهڻو نقصان ب ٿئي ٿو. فصل ٻڏن ٿا. گهر ڪرن 
ٿا ۽ ماڻهن جو روزگار متاثر ٿي ٿو. توڙي جو هر سال هن مند ڀر گهارا پون ٿا ۽ 
نقصان ب ٿين ٿا. ان جي باوجود آبپاشي کاتي وارا انهن تي ڪنٽرول لاءِ معمولي 
رٿابندي ب ڪرڻ لاءِ تيار ن آهن. هن موقعي تي ضروري آهي ت گهارن پوڻ جي 
سببن جو جاثزو وٺڻ ڂ سان گڏ انهن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڪجه تجويزن تي ب غور 
ويچار ڪيو وڃي. 

واهن جي ٻنهي پاسي مٽيءَ جا بند ٺهيل هوندا آهن. انهيءَ ڪري واهن 
جو پاڻي انهن بندن وڃ پر هلندو آهي. جڏهن پاڻي بندن کي ٽوڙي گيپ ٺاهي ٻاهر 
نڪري اچي ٿو تہ انهيءَ کي گهارو يا کنڊ چئجي ٿو. مٽيءَ جي بندن جي ٿٽڻ جا 
ٿي مك سبب آهن: روڻ, اوور ٽاپ ۽ ڇولين ڪري کاڌ. روڻ پر پاڻي بند جي 
مٽيءَ اندران رستو ٺاهي بند کان ٻاهر سمي نڪرندو آهي ۽ پاڻ سان بند جي مٽي 
ب کنيو اينڊو آهي يعني روڻ وسيلي نڪرندو ت پاڻي ميرو هوندو آهي. روڻ کي کنڊ 
۾ تبديل ٿيڻ پر 4 کان 6 ڪلاڪ لڳندا آهن. جيڪڏهن بروقت خبر پگجي وڃي ت 
اها سولائيءَ سان ڪنٽرول ٿي سگهي ٿي. اوور ٽاپ ۾ر واه پر پاڻيءَ جي ليول 
بند جي ليول کان میي چڙهي وڃي ٿي ۽ پاڻي بند مٿان وهڻ لڳي ٿو. ايسُن هوريان 
هوريان بند کي ٽوڙي وجهي ٿو ۽ کنڊ پُجي ٿو وڃي. پاڻيءَ جي ليول ب يڪدم 
نٿي چڙهي. جيڪڏهن بروقت ليرل تي نظر رکجي ت اها ڪنٽرول ڪري سگهجي 
ٿي. ڇوليون هوا جي طوفان ڪري پيدا ٿين ٿيون. انهن جي خبر هوندي آهي ۽ 
جيڪڏهن اپاءِ وئجن, ت اُن تي ڪنٽرول ممڪن هوندو آهي ۽ کنڊ پوڻ کي روڪي 
سگهجي ٿو. 

ربيع جي مند ۾ واھ هيٺ هلن ٿا, جنهن ليول تائين بندن کي پاڻي لڳل 
هوندو آهي. اُهي سيڪجي وڃن ٿا ۽ اُتان روڻ پوڻ جا امڪان تمامر گهٽجي وجن 
ٿا. خريف جي مند ۾ وڌيڪ پاڻيءَ جي گهرج هجڻ ڪري واھ ”- 


هلايا ويندا آهن. سيڪل ليول کان مٿي مٽي سُڪل رهي ٿي. جيستائين اها 
سيڪجي تيستائين روڻ پُجي سگهي ٿي. جيڪا جيڪڏهن بروقت ڏٺي ن وئي 
۽ ڪنٽرول نہ ڪكي وئي ت کنڊ ۾ تبديل ٿي سگهي ٿي. ماضيءَ جي تجربي جي 
بنياد تي هيٺين حالتن ۾ کنڊ پيا آهن. 


(۱) واھ جي چوڪسي(0ا٣|]0٣]6"])‏ ن هجڻ: 


واھ چرويهھ ڪلاڪ وهن ٿا. جڏهن اسان رات جو سمهون ٿا, تڏهن ب واھ 
وهن ٿا. آبڪلاڻيءَ جي مند ۾ واهن ۾ وڌيڪ پاڻي ڇڏڻو پوي ٿو., جنهن ڪري 
واهن جي ليول وڌي ٿي. انهيءَ جي نتيجي ۾ر پاڻي اڻ سيڪيل هنڌن تي لڳي ٿو 
۽ روڻ پُُجي سگهي ٿي. رات جو چوڪسي نٿي ٿئي. روڻ جي خبرن پئي, ت اها 
وڌي کنڊ ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. 

(0) امن امان جي صورتحال 

ملڪ پرامن امان جي صورتحال صحيح نٿي رهي. ماڻهو اغوا ٿين ٿا. 
چڪاس وارو عملو رات جو واهن تي وڃڻ کان ڊڄي ٿو. جڏهن عملو واهن تي ن 
ويندو ت چوڪسي ۽ چيڪنگ ڪير ڪندو. ان ڪري پهرين روڻ ۽ بعد پر کنڊ 
پکُجي وڃي ٿو. 

(]]) بندن جو ڪمزور هجڻ =_ِ 

واهن جي بندن جي حالت ٺيڪ هجڻ کپي. انسپيڪشن ۽ نان 
انسپيڪشن جي ويڪر پوري هجڻ کپي. برمر هجڻ کپن, فري بورڊ پورو هجڻ 
کپي. پاڻيءَ جي سيمي لاءِ مٽيءَ جو ڪور هجڻ کپي. جتي ب اهي اوڻايون 
هونديون, اتي کنڊ پوڻ جو امڪان هوندو آهي. 

.اھ کي ري بورڊ گهٽ هجڻ, گهٽ گهيڙ همُڻ يا عارضي طور ٻني 
ڏيڻ جي ڪري, جڏهن مال متاع جي اچ وڃ ٿئٌي ٿي يا پاڻي وڌي وڃي ٿو ت ٻنو 
ٽٽي پوي ٿو ۽ کنڊ پًجي ٿو وڃي. 
(۱) پاڻيءَ جي ليول تڪڙي وڌائڻ سان ب کنڊ پوي ٿو. پاڻي اڻ سيڪيل 
ٽڪريءَ کي لڳو. روڻ پُجي وئي., ت وڌي کنڊ پر تبديل ٿي ويندي آهي. 
.ات جي اونداهيءَ پر کاتيدارن ماڊول سان هٿ چراند ڪئي. ماڊول 


واري هنڌ يا انهيءَ جي پاسي کان واھ مان پاڻي نڪري ويو. اونداهي ڪري 
صورتحال ڪنٽرول کان ٻاهر ٿي وئي, تڏهن ب نتيجو کنڊ جي صورت ۾ر سامهون 
ايندوآهي. 

(۱0) ڪنهن کاتيدار واھ کي ونجهي هنئي ۽ پاڻي ورايو. اها ونجهي ڪنٽرول 

کان نڪري وٿي, تڏهن ب ساڳي صورتحال جنم وٺي ٿي. 

.ڪن نل ڪن وا کي وڌيڪ پاڻي ڏيڻ لاءِ رات جو ڪراس 
ريگيوليٽر جا درگهٽايا. ريگيوليٽر جي مٿينءَ ڀر پاڻيءَ جي ليول مٿي ٿي وئي. جتي 
اڻ سيڪيل بند ۾ روڻ پغُجي وئي. ڪنهن نہ ڏٺي ۽ اها وڌي وڌي کنڊ بڻجي وئي. 
روهڙي ڪينال تي ڪيترا ئي کنڊ انهيءَ سبب جي ڪري پيا. 

(0]) ڪنهن برانج ڪينال ۾ کنڊ پڪُجي ويو اها اوچتو بند ڪي وٿي. مين 
ڪينال مان اها برانچ ڪينال بند ڪرڻ ڪري پاڻيءَ جي ليول وڌي وئي. روڻ ٻُي ۽ 
کنڊ بڻجي وئي. روهڙي ڪينال پر ٽنڊي آدم وٽ اهڙو کنڊ پوڂ ڪري تمام گهڻو 
نقصان ٿيو هو. 

() ڪنهن نين آيل ايس ڊي او ڪنهن وڏي ماڻهوءَ جا واٽر ڪنٽرول ڪيا. 
انتتامي جذبي تحت ۽ ايس ڊي اوکي فيل ڪرڻ لاءِ هٿرادوکنڊ هنيو ويو. جيسُن ايس 
ڊي او بدنام ٿٌي., ٺهي هلي يا بدلي ٿئي. 

(0) ٻن زميندارن جي پاڻ ۾ دشمني ٿي. هڪڙو ٻٌي کي نقصان ڏيڻ لاءِ 
هٿرادوکنڊ هڻائيندو ۽ ٻًٌي جو نقصان ڪندو. 

(آ) ڪَئي یا سيهڙ بند پر ٽنگ ڪيى پاڻي چڙهڻ تي اتان رُوڻ ٿي وئي. 
ڪنهن ن ڏئي, تڏهن ب کنڊ پُجي ويندو آهي. 

(00«) ڇھ ماهي واهن ۾ گهڻي گهرج ڪري پاڻي تڪڙو وڌايو ويو. چرڪسي 
ن ٿي ۽ کنڊ پہُجي ويو. 

(«70) هوا جي طوفان ڪري واھ جي ڪناري تي بيٺل وڻ ڪري پيو. وڻ جي 
پاڙن جي نڪرڻ ڪري روڻ پُجي وُي ۽ وڌي کنڊ ٿي وئي. ٻي صورت ۾ر وڻ واھ ۾ 
ڪرڻ ڪري رنڊڪ ٿي وئي. پاڻيءَ جي ليول بند کان مٹي چڙهي وئي. بند اوور ٽاپ 
ٿيو ۽ کنڊ پغُجي ويو. 

دراصل گهارن کي روڪڻ رڳو آبپاشي وارن جو ڪم ناهي. سرڪار ۽ معاشري 
کي ب پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو هوندو آهي. جهڙي طرح ڏوهن کي روڪڻ لا پوليس 
ڪافي ناهي. پروڏي سرڪار ۽ معاشري جو ب هٿ ونڊاٿڂ ضروري هوندو آهي. انهيءَ 
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ڏس ۾ سرڪار معاشري ۽ آبپاشي وارن لاءِ ڪجه تجويزون پيش ڪجن ٿيون. 
سرڪار لاءِ 

(آ) امن امان جي صررتحال سڌاري ت جيئن آبپاشي وارا ڏينهن رات 
اطمينان سان ڊيوٽي ڏئي سگهن. 

((آ) واهن کي صحيح حالت پر رکڻ لاءِ مناسب فنڊ مهيا ڪري ت جيُن 
واهن جا بند مضبوط ڪري سگهجن. 

(۱) واهن کي هلاتئڻ لاءِ مناسب پئُسا هزر سال ڏئي ت جيمُن گهربل 
چوڪسي ٿي سگهي. 


(ب0 آيڪلاڻي بيلدار جي پگهار عام بيلدا رکان وڌيڪ ڪرڻ گهرجي. پ٣‏ 
ت ان جي نوڪري رڳو ٽن مهينن لاءِ آهي ۽ ان جي ڊيوٽي ۽ حاضري چوويه 
ڪلاڪ واھه تي هوندي آهي. .نك اسڪيل موجب 'عامر بيلدار جي پگهار جو 
اسڪيل 3520-55-1870 روپيا آهي. يعني شروعاتي پگهار 1870 روپيا آهي. 
انهي تي آبڪلاڻي بيلدار ملڻ ممڪن ناهي. ڇو ت ان ج يي ڊيوٽي سخت ۽ ٿوري 
وقت لاءِ آهي. آبڪلاڻي بيلدار جي پگهار گهٽ پر گهٽ ب 3000 روپيا هجڻ 
1 
() نين نوڪرين تي لاڳيتي بندش سبب رٽائر ٿيل یا گذاري ويل 
بيلدارن, داروغن ۽ ٻئي عملي جون جايون خالي پيل آهن. جنهن ڪري پوري 
نگراني نئي ٿي. سرڪار کي کپي ت اهڙيون بندشون عوامي کاتن تي ن هڻي. 

معاشري يا سول سوسائٽيءَ لاءِ: : 

 .‏ ور نار آبپاشي واري عملي سان مد ۽ سهڪار ۾ر 
هوندا هئا. جڏهن ب شاخن جا گهٽ گهيڙ بند ڪرڻ يا کنڊ ٻڌڻ جي ضرورت هوندي 
هي ت زميندار رضاڪاران طورتي ڇيڙ ڏيندا هئا. اهو سهڪارهاڻي گهٽجي ويو 
آهي. بلڪ ڪن هنڌن تي ناپيد ٿي ويو آهي. جنهن ڪري سرڪار تي بار وڌي ويو 
آهي ۽ مدد ب دير سان ٿي پهچي. زميندارن کي کٻي ت انهيءَ سهڪار کي ٻيهر 
پيدا ڪن ت جيُن واهن جي حالت سڌري .. سن ي اد آهي. 

((1) کنڊ پوڻ کان پوءِ عامر طور الزام هنيو ٿو وڃي ت انجنيُرکنڊ تي ڪون 
هو يا آبياشي وارو عملو کنڊ تي موجود ن هو يا دير سان پهتو. حقيقت هن ريت 
آهي ت انجنيئر کي کنڊ بابت يڪدر اعليٰ عملدارن ۽ ضلعي انتظاميہ کي 


ٻڌائڅو هوندو آهي ۽ پوءِ کنڊ ٻڌڻ جو بندوبست ڪرڻو هوندو آهي. پهرين مٿان 
واھ گهٽانڻو هوندو آهي ت جيئن کنڊ واري هنڌ تي لاٿ اچي. ڇنڊڻ واه کولراتڻا 
پون ٿا. میين ريگيوليٽرن تي پاڻي روڪرانڱو پوي ٿو ۽ پوءِ ٿوٻن ۽ کنڊ ٻڌڻ وارو 
سامان گهرائڻو هوندو آهي. اهي ڳالهيون کنڊ واري هنڌ تان ڪرڻ ڏکيون آهن. 
انهيءَ ڳالهين کي نظر ۾ رکڻ کپي ۽ هروڀرو نڪتہ چيني ن ڪرڻ کپي. ت جيُن 
کنڊ ٻڌڻ وارو عملو بي همت ن ٿي وڃي۔ 

((۱1) کاتيدار پنهنجي حق جو پاڻي كڻن ۽ وڌيڪ ۽ ناجائزپاڻيءَ لاءِ زور ن 
ڀرين, تہ جيُن واهن ۾ وڌيڪ پاڻي هلائڻ جي ضرورت نہ پوي ۽ کنڊ پوڻ جا 
اسڪان گهٽجي وڃن. ڀلي ٿوري ايراضي پوکن, پر ان تي وڌيڪ محنت ڪن ت 
جيُن وڌ ۾ وڌ اُپت حاصل ڪري سگهجي. گهڻي پاڻيءَ سان زمين ۾ر سمر ۽ ڪلر 

02 ماڻهن کي کپي ت آبپاشي وارن جي محنت ۽ جفا ڪشيءَ جو قدر 
ڪن. جيڪي راتين جون ننڊون ڦٽائي, جهنگن جهرن ۾ر نانگن ۽ بلاتن سان 
منهن ڏئي باڻي پهجائن ٿا ۽ آاديون ڪرائي ماڻهن کي خوشحال ڪن ٿا. 

آبپاشي عملدارن لاءِ: 

آبپاشي وارن جو مکي ڪر واهن کي صحيح حالت پر رکڻ ۽ پاڻيءَ جي 
صحيح ورهاست ڪرڻ آهي. انهيءَ لاءِ اُانهن کي هيٺليون ڳالهيون ڪرڻ کپن. 

(0) آبڪلاڻي شروع ٿيڻ کان اڳ واهن جي ڪمزور جاين کي مضبوط ڪن 
يعني جتي برم ناهي. ااتي جڪ هڅن,گهٽ گهيڙ بند ڪن, گُٽل مٽي پوري ڪن. 

(0) ريگيوليٽر تي سيڪائي ۽ چڪاس(608010 ٣‏ 5 58681]610) ڪن, 
جنهن جو مطلب آهي ت واهن جي اڻ سيڪيل هنڌن تي جتي پاڻي چڙهندو. 
اُنهيَ ليول تائين سيڪن ۽ سڀ ٽنگ تڙا بند ڪن. ==. 

(0) ماڊولن کي ٺيڪ ڪن. جو اهي واهن تى خطري وارا هنڌ(-(6)٣ارالا‏ 
5 8516ع) آهن, جتان کنڊ پورڻ جو انديشو هوندو آهي. آ 

(0آ) پاڻيءَ جي چاڙھ ۽ٴلاٿ پر تڪڙن ڪٿي وڃي. تڪڙي چاڙهھ آڻڻ 
روڻ پُجي سگهي ٿي ۽ پڪ ب ڪري سگهي ٿي. جيڪي کنڊ جو ڪارڻ بڅجي 
سگهن ٿا. 

() ننڍي واھ پر کنڊ پوڻ تي ان کي يڪدم مند کان بند ن ڪيو وڃي. 
جينُن وڏي واهھ مر پاڻيءَ جي ليول پر چاڙھ ن اچي. پهرين مکكي واھ ۾ مناسب 
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لاٿ جو بندوبست ڪيو وڃي ۽ پوءِ کنڊ پيل واھ کي بند ڪيو وجي. 
(اا) آبڪلاڻيءَ جي مند پر گشت ڪندڙ عملي لاءِ لانڍيون ٺاهيون وڃن ۽ 

انهن ۾ مناسب آبڪلاڻي مٽيريل رکيو وجي. جهڙوڪ پڃر ٻ چار ٽوئا, پٿرون, 

واريءَ سان ڀريل چار پنج ٻوريرن ۽ ڀاڻ. انهن شين سان روڻ کي يڪدر بند ڪري 

سگهچن قز؛ انهنءَ کان سراءِ گاسليٽ سان پردل بئي. پاڻيءَالا, دلو ۽ كث بر 


-(آاألا) خطري وارين جاين تي خاص بندوبست ڪرڻ کپي ۽ اُتي وڏي لانڍي 


(]باا) گشت لاءِ آبڪلاڻي بيلدار رکيا وجن ۽ انهن جي جانج ۽ چڪاس 
لاءِ سپروائيزنگ وارو عملو هجي, جيڪي ڊيوٽي چارٽ ٺاهي بيلدارن جي ڏينهن 
رات چڪاس ڪن. 

(آ) ريگيوليٽرن تي ڪر ڪندڙ عملي جهڙوڪ ٽنڊيل جي رات جو 
چڪاس ڪجي ت هو واهن ۽ ڪراس ريگيوليٽرن جي درن سان هٿ چراند ن ڪن. 

(«) ڏٺو ويو آهي ت انجنيسُِ ايس ڊي او يا ٻيا عملدار پنهنجن هيڊ 
ڪوارٿرن تي نٿا رهن, جنهن ڪري هيٺيون عملو ب گر ٿي وڃي ٿو ۽ واهن جي 
صحيح نظر داري نٿي ٿئي. انهن کي کپي ت هو خاص طور آبڪلاڻي ۾ پنهنجن 
هيڊ ڪوارٽرن تي رهن. 

(0) انجنيگرن کي اهو ڏسڻ کپي ت بيلدار پورا رکيا ويا آهن. آبڪلاڻي 
مٽيريل پورو ورتو ويو آهي ۽ چڪاس وارو عملو صحيح ڪر ڪري پيو يا ِ - 
واهن جي گيجن کي ڏسڻ گهرجي ت ڪٿي ٣6601118101‏ ت نکي ٿئي. 

جيڪڏهن سرڪار, معاشرو ۽ آبپاشي عملو سنجيدگيءَ ۽ ذميواريءَ سان 
مٿين ڳالهين تي ڌيان ڏئي ت شايد کنڊ پوڻ بلڪل ت بند ن ٿين. الب گهڻي 


(روزان ڪاوش: 7[ مي 2005ع( 
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سيوهڻ بيراج بدران رحماني بيراج 


جولاءِ جي مهيني جي شروع پر ”ڪاوش“ ۾ هڪ خبر ڇپي. جنهن ۾ر چيو 
ويو هو ت, سنڌ آبپاشي کاتي وفاقي حڪومت کي تجويز ڏني آهي ت سنڌ ۾ 
سيوهڻ وٽ بيراج ٺاهڻ بدران 55 ڪروڙ روپين جي خرچ سان سيوهڻ کان مٿڀرو 
سيتا وٽ سنڌوءِ تي نسُون بيراج ٺاهڻ کپي. جنهن مان پنج واھ ڪڍي 12 لک 
0 هزار ايڪ ايراضي کي پاڻي ڏيئي سگهبو. انهيءَ نين بيراج جو نالو 
رحماني بيراج تجويز ڪيو ويو هو. انهيءَ مان نٽڪرندڙ پنج واهن ذريعي دادو 
ڪينال, رائيس ڪينال جي پڇڙي ۽ جوهي برانج جون پاڻيءَ واريون ضرورتون 
پوريون ڪري سگهبيون ۽ کوٽ جو پراڻو مسحّلو حل ٿي ويندو. وڌيڪ چتاُ ڏنو 
ويو هو ت جيڪڏهن سيوهڻ بيراج ٺاهيو ويو ت انهيءَ جي ٺهڻ سان سم جو پاڻي 
تلندڙ شهباز جي مزار کي نقصان پهچائيندو. عوامر قلندڙ شهباز سان وڏي 
عقيدت رکي ٿي تنهنڪري سم سبب سيوهڻ شهر ۽ قلندڙ شهباز جي مزار کي ِ 
نتصان جي صورت ۾ر ان منصوبي ٺهڻ سبب حڪومت خلاف نفرت پيدا ٿي 
سگهي. مٿين خبر جي رد عمل پر ٽنڊي محمد خان جي عبدالحڪيم ميمڻ 
صاحب چيو ت, رحماني بيراج منصوبو لاڙکي تباھ ڪرڻ جي سازش آهي. اهو 
منصوبو اتر ۽ لاڙ ۾ تضاد پيدا ڪرڻ لاءِ ٺاهيو پيو وڃي. هن وڌيڪ گهر ڪئي ت 
رحماني بيراج جي منصوبي کي رد ڪيو وڃي. 

سنڌ آبپاشي کاتي پريس رليزجاري ڪري انهيءَ خبر جي ترديد ڪي آهي 
۽ چيو آهي ت ن ڪا اهڙي تجويز آئي آهي. ۽ ن اهڙي تجويز سنڌ آبپاشي کاتي 
وفاقي حڪومت کي ڏني آهي. حقيقت اها آهي ت اهڙي منصوبي کي ٺاهڻ بابت 
ڪاب ڳالهھ زير غور ڪونهي. ت وري ان جي فزيبلٽي جوڙي وئي آهي. مٿين 
ڳالهين تي خيالن جي ڏي وٺ ڪرڻ کان اڳ ۾ اچو ت سيوهڻ شريف ويجهو 
تجويزٿيل چوٿين ۽ نين بيراج ٺاهڻ بابت ڪجه ڄاڻ وئون. 
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اڀياسن جا تفصيل: 


واپڊا وارن 0ع جي ڏهاڪي پر سنڌ لاءِ آبپاغي ۽ پاڻي نيڪالي جي 
گهرجن لاءِ ڪنسلٽنٽ رکيا. جن 1966ع ۾ هڪ رپورٽ ٺاهي., جنهن کي لوگر 
انڊس پروجيڪٽ رپورٽ چُجي ٿر انهيءَ رپورٽ ۾ر نن روهڙي ۽ نارال ڪينالن 
جي ڊاكڅي ڪمانڊ ۾ ڊگهي نظام جي نتيجي ۾ر پاڻيءَ جي کوٽ جو نوٽس ورتو. 
ڊگهي نظامم ڪري هڪ ت پاڻيءَ جو سيمي ذريعي گهڻو زيان ٿئي ٿو ٻيو ان جي 
ڪري ريگوليشن صحيح نٿي ٿي سگهي. انهيءَ ڪري هنن ٻنهي ڪينالن جي 
ڪمانڊ کي اترين ۽ ڊاکڻي ڪمانڊ ۾ ورهائڻ جي تجويز ڏني. هنن وڌيڪ چيو ت, 
اترين ڪمانڊ سکر بيراج مان ئي پاڻي کڻي, پر ڏاکڻي ڪمانڊ کي سيوهڻ شريف 
ويجهو هڪ نسُون بيراج ٺاهي پاڻي ڏنو وڃي. هنن اهو ب چيو ت انهي بيراج مان 
هڪ واھ ڪڍي منڇر ڍنڍ کي سڌاريو ۽ وڌايو وڃي ت جين انهيءَ مان گڏ ڪيل 
پاڻي ذريعي آبپاشي. ماهي گيري ۽ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي. ۽ ماحول 


پهريون فزيبلٽي وارو اڀياس: 


9ع پر هڪڙي آمريڪي فرمر هنٽنگ ٽيڪنيڪل سروسز ۽ ٻي 
برطانوي فرم سر ميڪڍائلڊ ۽ پارٽنرزان بابت اڀياس ڪير, انهن سيوهڻ شريف 
کان ٽتي ميل هيٺ نين بيراج ٺاهڻ تجويز ڪيو. انهيءَ پر هنن بيراج جي ليول 
5 فوٽ ۽ منڇر جي ليول 125 رکڻ جو چيو, جنهن ڪري 2.63 ملين ايڪڙ 
فوٽ پاڻي سنڌ ۾ گڏ ڪري سگهجي ٿو. هنن بيراج جي کاٻي پاسي هڪ 80 ميل 
ڊگهو ٻٽو فيڊر ٺاهڻ لاءِ چيي جيڪو روهڙي ڪينال جي هيٺئين ڪمانڊ کي 
سڪرنڊ کان هيٺ پاڻي ڏئي ۽ جمڙات منڙاثو ۽ کپرو واهن کي منڍ جمڙاٿو کان 
هيٺ پاڻي ڏي. منڇر پر ذخيرو ڪيل پاڻي ربيع ۾ ڪوٽڙي بيراج کي ڏنو وڃي. 


ٻيو فزيبلٽي وارو اڀياس: 


سال 1993ع ۾ وري اهو ڪم ٽن فرمن کي. جن ۾ نيسپاڪ اين ڊي سي ۽ 


هڪ ٻي فرمر شامل هئي. انهن فرمن سيوهڻ شريف کان پنج ميل مٿي ڳوٺ 
ڪرمپور جي سامهون بيراج تجويز ڪيو. بيراج جي پاند ليول 122 فٽ رکي 
5 ملين ايڪڙ فوٽ ڀاڻي گڏ ڪرڻ جو چيو, منڇر ڍنڍ جي ليول 116 فوٽ 
تجويز ڪي وئي. کاٻي پاسي ٻ وڏا فيڊر يعني روهڙي. نارا ۽ هڪ ننڍو فيڊر 
سڪرنڊ تہ ريز ڪيو ويو. روهڙي فيڊر روهڙي ڪينالن جي هيٺين ڪمانڊ کي 
ڪمب ليما وٽ پاڻي ڏيندو ۽ نارا فيڊر ويسٽ برانج کي. جمڙائون ڪينال کي 79 
مبل کان هيٺ, مٺڙاثو ڪينال کي 48 ميل کان هيٺ ۽ لوتُر ٺارا ڪىتًنال کي فرش 
ريگوليٽر کان هيٺ پاڻي ڏئي ها. انهن گاج. بنداڻي ۽ نينگ نين تي پاڻي روڪڻ 
وارا بند ٺاهڻ ۽ منڇر کان مٿي گاج ڍنڍ ٺاهڻ جو ب چيو. هنن ب منڇر جو پاڻي 
ربيع ءر ڪوٽڙي بيراج کي ڏيڻ لاءِ چيو: 


تازو سال 2004 پر ٿيل فزيبلتي ۽ ڊيزاثن: 


سال 2003ع ۾ واپڊا وارن وري اڀياس ۽ ڊيزائن لاءِ ڪر ڏهن فرمن جي 
هڪ گڏيل ڪنسورشيم کي ڏنو, جنهن پر مک فرمر ظهيرالدين ڪنسلٽنٽ هئي. 
هن فرم سيوهڻ شريف کان 4 ميل مٿي ڪرمپور سامهون بيراج ٺاهڻ جو چيو. 
بيراج ۾ 60 فوٽ جا 58 در رکيا ويا ۽ پاڻي پاس ڪرڻ جي گنجائش 12 لک 
ڪيوسڪ رکي وئي. بيراج جي پانڊ ۽ 0.6 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ منڇر ڍندِ ۾ 116 
فوٽ ليول رکي 0.35 ملين ايڪڙ فٽ ذخيرو ڪرڻ جو طٿي ڪيو ويو. ٽن ٺين 
يعني گاج. بڊاڻي ۽ نينگ تي پاڻي روڪڻ وارا بند ۽ منڇر کان مٿي گاج ڍنڍ 
ٺاهڻ جو چيو ويو. انهيءَ مان ڪل 5 فيڊرنڪرندا, جن مان ٻ ساڄي پاسي ۽ ٽي 
کاٻي پاسي, جڏهن ت 24 لک ايڪڙ ايراضيءَ کي اهي پاڻي ڏيندا. مکيہ فيڊر 
روهڙي ڪمب ليما کان هيٺ پاڻي ڏيندو. ٻيو مکيہ فيڊرنارا وسيٽ برانج, جمڙاتو 
ڪينال 79 ميل کان هيٺ, مٺرائثو ڪينال 98 ميل کان هيٺ ۽ لوثر نارا ڪيٽال 
کي فرش ريگوليٽرکان هيٺ پاڻي ڏيندو. انهيءَ اسڪير تحت زرعي آباديءَ جي 
شرح 81 سيڪڙي مان وڌائي 0 سيڪڙو ڪئي ويندي. روهڙي فيڊر جي 
ڊسچارج 12633 ڪيوسڪ نارا جي 10506 ڪيوسڪ سڪرنڊ جي 817, دادو 
فيڊر جي 768 ۽ منڇر فيڊر جي 10.000 ڪيوسڪ ڊسچارج هوندي, منڇر ۾ر 
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ذخيرو ٿيل پاڻي ربيع ۾ ڪوٿڙي بيراج کي ڏنو ويندو. 


سيوهڻ يا رحماني بيراج: 


آبپاشي کاتي وارن ٻڌايو آهي ت رحماني بيراج هڪ هوائي خيال آهي جو 
اهڙي تجويز ناهي ٺاهي وئي, ۽ ن اهڙو ڪو بيراج ٺاهڻ جو پروگرامر آهي., ان جو 
فزيبلٽي اڀياس ئي نہ ڪرايل آهي. پر فرض ڪريو, جيڪڏهن سيتا وٽ رحماني 
نالي هڪ بيراج ٺاهجي ت انهيءَ ۾ سيوهڻ بيراج جي ڀيٽ پر هيٺيون اوڻايون 
آهن. 

(1) هي روهڙي ۽ نارا ڪينال جي ڪمانڊ کي اڌو اڌ نٿو ورهائي, جنهن 
ڪري انهيءَ مان نڪرندڙ واهن جي ڊيگهھ ب وڏي هجڻ ڪري کوٽ جو پراڻو 
مسگلو رهندو ۽ ريگوليشن صحيح ن ٿي سگهندي. 

)2( منڇر ڍنڍ کي ڀرڻ لاءِ ڊگهو فيڊرکپندو ۽ سيمي سبب پاڻيءَ جو زيان 
وڌيڪ ٿيندو. 

ڇ (3) قيمت وڌيڪ ٿيندي جو بيراج کي ٺاهڻ لاءِ گهريل سامان سيوهڻ جي 
ڀيٽ پر وڌيڪ پري کان آڻڻو پوندو. 

(4) اتي درياءَ 80516 ناهي, جنهنڪري بيراج ٺاهڻ ب ڏکيو ٿيندن ۽ 
بيراج ٺاهڻ تي درياءِ کي سڌاٿڂ يعني 1٣81٣‏ ڪرڻ ڏکيو ڪر آهي, ۽ مستقبل 
طورمڻي جو سور رهندو. 

سيوهڻ بيراج: 

انهيءَ کي ٺاهڻ جا هيٺيان مقصد ٻڌايا ويا آهن: 

(1) نارا ۽ روهڙي ڪينالن جي ڏاکڻي ڪمانڊ کي ايترو ت آباديءَ 
جي شرح 81 سيڪڙي مان وڌي 120 سيڪڙوٿي وڃي. 

(2) منڇر ڍنڍ پر پاڻي ڀرڻ ۽ اهو پاڻي سياري ۾ر ڪوٽڙيءَ بيراج کي ڏيڂ 

(3) نين جي پاڻي کي چيڪ ڊير ٺاهي روڪڻ ۽ گاج ڍنڍ ٺاهڻ. 

سيوهڻ بيراج مان نڪرندڙ نارا. روهڙي, سڪرنڊ ۽ دادو فيڊرن پر پاڻي 
ڏيڻ سان اتي آباديءَ جي شرح 81 سييڪڙي مان وڌي 120 سيڪڙو ٿي ويندي ۽ 
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انهيءَ لاءِ خريف ۾ر 2.2 ملين ايڪڑ فوٽ واڌو پاڻي گهريو ۽ رييع ۾ 0.6 ملين 
ايڪڙ فوٽ, جيڪو پاڻي خريف پر گڏ ڪب سو وري رييع ۾ ڪرم ايندو. 
تنهنڪري اسان کي خريف ۾ پاڻيءَ جي واڌو گهرج ۽ واڌو دستيابي ڏسغي 
پوندي. خريف جي پوکيءَ جي لحاظ کان اپريل ۽ مي جا مهينا تمام اهر آهن. 
جيڪڏهن انهن مهينن ۾ر پاڻي آهي ت پوک ٿي سگهندي. جيڪا پوءِ ايندڙ 
مهينن ۾ وهڪرا وڌڻ ڪري پڄائي سگهبي. پر جيڪٽڏهن انهن مهينن ۾ ئي 
پاڻي ڪونهي د ن پوکي ٿي سگهندي, ۽ ن ئي انهيءَ کي پڄائڻ جو ڪو امڪان 
رهي ٿو. مان هيٺ سيوهڻ بيراج جي اپريل ۽ مي مهينن ۾ر واڌو پاڻيءَ جي گهرج 
ڏهاڪي مطابق ڏيان ٿو: اپريل جي پهرين ڏهاڪي پر پاڻي گهرجي ٿو. 3550 
ڪيرڪ ٻئي ڏهاڪي ۾ 3541 ڪيوسڪر, ۽ ساڳي مهيني جي ٽين ڏهاڪي ۾ 
5 ڪيوسڪ جڏهن ت مئي جي پهرين ڏهاڪي پر گهرجي ٿو 3839 
ڪيوسڪ ٻئي ڏهاڪي ۾ 4331 ڪيوسڪ ۽. ٿين ڏهاڪي ۾ر گهرجي ٿو 5385 
ڪيوسڪ. 
مٿيون واڌو پاڻي انهن ڏهاڪن ۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ويندڙ پاڻي روڪڻ 
سان ملندو. مان سال 1999ع کان هن سال يعني 2006ع تائين معلوم ڪيان ٿو 
ت گهڻو پاڻي ڪوٽڙيء کيان هيٺ ويو ت جيحّن سيوهڻ بيراج جي مٿين ٻڌايل واڌو 
پاڻيءَ جي گهرج جو پورائو ڪري سگهجي. اپريل جي پهرين ڏهاڪي پر مٿي 
ڏسيل ستن سالن ۾ر رڳو سال 2005ع ۾ر 4500 ڪيوسڪ پاڻي ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ ويو ۽ باقي ڇهن سالن پر صفا تن ويو, يعني ٻڙي ويو. اپريل جي ٻُي 
ڏهاڪي ۾ مٿين ڏسيل ستن سالن ۾ر رڳو 2005ع ۾ر 2000 ڪيوسڪ ۽ باقي 
ڇهن سالن ۾ ٻڙي ويو, يعني پاڻي صفا نت ويو. اپريل جي ٿين ڏهاڪي ۾ر سال 
5ع پ۾۾ر 1500 ڪيوسڪ ويو. باقي ڇهن سالن ۾ پاڻي صفا نہ ويو., وري مي 
جي پهرين ڏهاڪي پر رڳو سال 2005ع ۾ 1000 ڪيوسڪ ويو ۽ باقي ڇهن 
سالن ۾ر صفانہ ويو. مي جي ٻُي ڏهاڪي پر سال 2005ع ۾ر 1700 ڪيوسڪ ۽ 
باقي ڇهن سالن ۾ صفا ن ويو. مّي جي ٿين ڏهاڪي ۾ر ٻارهن ٻارهن سو 
ڪيوسڪ سال 1999ع ۾ 2005ع ۾ ويى ۽ باقي پنجن سالن ۾ صفا ن وريو, 
جيڪڏهن مٿين ڳالهين کي جدول واري نموني لکجي ت هيٺئين صورت ٿئي ٿي. 
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ڏهاڪو . سال 1999ع : سال2000 گان . سال سال 2005ع 
4 ۽ سال 2006ع 

اپريل پهريون 0 0 - 4500 

اپريل ٻيون 0 0 2000 

اپريل ٿيون 0 0 00 َ 

متّي پهريون 0 0 1000 

متّي ٻيون 0 0 1700 

ممّي ٿيون 0 0 1200 


هينگر مٿي جڏهن رڳو منگلا ۽ تربيلا ڊير ٺهيل آهن, هندوستان ۽ 
افغانستان پنهنجو پاڻي وارو حصو نٿا کڻن, چاڙهيل منگلا, گريٽی ٿل. ڪڇي. 
ريغي واھ ۽ گومل ڊير ۾ر پاڻي نٿو گڏ ڪيو وڃي. جڏهن انهن پاڻي کنيو دڌ ڇا 
حالت ٿيندي. وري اهو ب ٻڌائيندو هلان ت مٿين سالن ۽ ڏهاڪن ۾ ڪوٽڙي 
بيراج واهن پنهنجو ٺاھ پر ڏٺل پاڻي ن کنيو هو. مثال طور هن سال ڪوٽڙي 
بيراج جي واهن ٺاه جي ڀيٽ ۾ر هن ريت پاڻي کنيو. اپريل جي پهرين ڏهاڪي ۾ 
0 ڪيوسڪ پاڻي کنيو, جڏهن ت ٺاھ موجب 6200 ڪيوسڪ کڻڻو آهي. 
ٻئي ڏهاڪي پر ٺاھ جي 6800 جي ڀيٽ ۾ر 2600 ڪيوسڪ کنيو, ٽئين 
ڏهاڪي پر 3100 ڪيوسڪ پاڻي کنيو, جڏهن ت ٺاھ تحت 6900 ڪيوسڪ 
پاڻي پاڻي كڅڅو هو. مي جي پهرين ڏهاڪي ۾ر 12300 جي ڀيٽ ۾ر 3000 
ڪيوسڪ پاڻي کنيو, مي جي ٻئي ڏهاڪي ۾ر 15700 بدران 3600 ڪيوسڪ ِ 
پاڻي کنيو., ۽ مي جي تين ڏهاڪي ۾ر 16800 ڪيوسڪ پاڻي کنيو, جڏهن تڌ 
ٺاھ موجب 21700 ڪيوسڪ پاڻي كڻڅو هو. 

جڏهن مٿين صورتحال آهي ت سيوهڻ بيراج لاءِ واڌو پاڻي ڪٿان ايندو؟ 
ٻيو جز آهي نارا ۽ روهڙي فيڊرن جو ٺاهڻ, اهي تمام آباد, ڳتيل ۽ زرخيز علاتقن 
مان لنگهندا, تنهنڪري انهن جي لنگھه واريون آباد ۽ زرخيز زمينون ختمر ٿي 
وينديون, هن زماني پر جڏهن روزگار جا ذريعا تنگ ٿيندا ٿا وڃن, ۽ ماڻهو خود 
ڪشيون ٿا ڪن ت ڪير پنهنجون آباد زمينون انهن فيڊرن کي پاس ٿيڻ لاءِ 
ڏيندا. وري جيڪڏهن زوري زيردستي زمينون ورتيرن ويون ‏ سخت احتجاج 
ٿيندا ٿين ڳاله اها آهي د ڪوٽڙي بيراج وٽ سياري پر 1606068160 پاڻي 
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پهچي ٿو. وچ ۾ سيوهڻ بيراج ٺهڻ سان اهو گهڅو گهنجي ويندو. بيراج سيوهڻ 
شريف شهرکان مٿي ٺهندو, بيراج جي پانڊ يعني ڍنڍ مان سيمو سيوهڻ شريف يیا 
قلندڙ لال شهباز جي مزار کي ڪو نقصان ن پهچائيندو. پر ڀر واري زمينن تي ان 
جو اثر پوندي بيراج مان منڇر ڍنڍ ڀرڻ وارو جز اهر ۽ ضروري آهي. جنهن جو 
منڇر جي چوڌاري رهندڙ ماڻهن کي زبردست فائدو ٿيندي نين تي چيڪ ڊيم 
ٺاهڻ ۽ گاج ڍنڍ ٺاهڻ ب ٺيڪ ڪر آهن, پر اهي بيراج ٺاهڻ کان سراءِ ب ٿي 
9 

مٿين جائزي مان خبر پوي ٿي ت سيوهڻ بيراج جي واهن لاءِ گهريل پاڻي 
ڪونهي. انهن مان نڪرندڙ فيڊرآباد علائقن مان لنگهندا, ۽ سم وڌائيندا. وري 
ڪوٽڙي بيراج تي پهچندڙ پاڻي گهٽبو, تنهنڪري سيوهڻ بيراج ٺاهڻ جو ڪربہ 
جواز ڪونهي. سيوهڻ بيراج ٺاهڻ جو قائدو رڳو منڇر ڀرڻ جي لاءِ تمام گهڻو 
ٿيندو ۽ اها ڀربي ب جولاءِ ۽ آگسٽ ۾ر. جڏهن درياءِ ۾ر ڪافي پاڻي ٿٿٌي ٿو, پر اها 
رڳو منڇرکي ڀرڻ لا ٺاهڻ ڏکي آهي. جو اقتصادي طرح اها فائدي ۽ خبيچ واري 
معيارتي پوري ن لهندي. 

سيوهڻ بيراج جي جڏهن ڳاله هلي پٿي ت اهو ٻڌائيندو هلان تڌ سال 
0ع ۾ر واپڊا جي چيُرمين جنرل ذوالفقار بدين پر ڪالاباغ ڊيم تي اتفاى راءِ 
پيدا ڪرڻ لاءِ سيمينار ڪرايو, انهيءَ ۾ هن ٻين آڇن سان گڏ سنڌ وارن لاءِ 
سيوهڻ بيراج ٺاهڻ جي ب آڇ ڪئي. پر انهيءَ سيمينار ۾ر شريڪ ٿيندڙ سپني 
نمائندن ۽ بدين واسين انهن سڀني آڇن کي نہ مڃيو ۽ ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ تي 
راي ن ٿيا, منهنجو انهن سنڌ مان آيل سڀني نمائندن ۽ بدين واسين کي سلامر 
پهچي. 


(روزان ڪاوش 7 سيپٽمبر2006ع) 
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چوٽياري ڍنڍ ڇو نٿي ڀرجي؟ 


واپڊا سال 2003 پر چوٽياري ڍنڍ جو ڪر تقريبن اڍائي ارب روپين جي 
خرچ سان پورو ڪيو, ت جيسُن چوٽياري ڍنڍ جي پاڻيءَ جي ليول رڌائي 87.5 
فوٽ ڪئٿي وڃي. ۽ انهيءَ ۾ 0.70 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ذخيرو ڪري ربيع جي 
پڇاڙيءَ ۾ آڳاتي خريف ۾ر 2300 ڪيوسڪ راڌو پاڻي سانگهڑ ويجهو مکي 
ريگيوليٽر کان فرش ريگيوليٽر تائين ۽ انهيءَ کان هيٺ عمر ڪوٽ واري 
ايراضيءَ کي ڏيئي سگهجي, ياد رهي ت سکر بگراج جي منصوبي مطابق 3850 
ڪيِوسڪ پاڻي مکي ريگيوليٽ رکان هيٺ ڏيڻو هو, پر نارا ڪينال ۾ لٽ ڀرجڻ جي 
ڪري ۽ جمڙاتو واري ايراضيءَ کي گهرج مطابق پاڻي ڏيڻ ڪري مکي تي اڌ کان 
ب گهٽ پاڻي پهچي ٿو ۽ هيٺين نارا ڪينال جي فرش ريگيوليٽر تي ايترو گهٽ 
پاڻي پهچي ٿو جو سارين بدران خشڪ پوک ٿئٌي ٿي ۽ ڪيتريون شاخون سدائين 
وارا بنديءَ ۾ هلن ٿيون. واپڊا جي انهيءَ آسري تي ت چوٽياري ڍنڍ جي ذخيري 
ٺاهڻ ڪري عمرڪوٽ واري ايراضيءَ کي گهريل پاڻي ملندو. انهيءَ علائتي جا 
ڏتڙيل ۽ پاڻيءَ لاءِ سڪندڙ آبادگار خوش ٿي ويا. پر چار سال گذرڻ کان پوءِ ب 
چوٽياري ڍنڍ پنهنجي مڪمل سطح يعني 87.5 فوٽن تائين ڀرجي ن سگهي آهي 
۽ اتي جا ماڻهو وري نراس ۽ نااميد ٿي ويا آهن ت ڪو هنن کي گهربل پاڻي 
ملندو. 

سال 1985ع ڀر واپڊ اوارڻ ليفٽ بينڪ آئوٽ فال ڊرين يعني ايل بي ار 
ڊي جي منصوبي جو ساڍا اٺ ارب روپين جي لاڳت وارو پي سي ون منظور 
ڪرايو, جيڪو 8 سالن ۾ يعني سال 1993ع جي جون تائين مڪمل ڪرڻو هو 
پر اهو متصوبو 8 سالن بدران ساڍن چوڏهن سالن پر اڻپورو بند ڪيو ويو., ان جا 
ڪجه رهيل ڪر نيشنل ڊرينج پروگرامر پر کنيا ويا ۽ انهيءَ جي لاڳت 8.5 ارب 
روپين مان وڌي 28 ارب روپيا ٿي وئي. انهيءَ ۾ 6 مکيا جزا هئا. نواب شاه, 
سانگهڙ ۽ ميرپور خاص ضلعن ۾ر پاڻي ليول هيٺ ڪرڻ لاءِ ناليون ڪڍڻ ٿيوب 
ويل هڅڻ, هڪ مين ڊرين جو پاڻي ڪڍڻ, پٽيجي آئوٽ فال ڊرين, ڍورو پرا 
آئوٽ فال ڊرين ۽ ٽائڊل لنڪ ذريعي شاھ سمندو کوري ۽ شڪور ڍنڍ ۾ ڪڍڻ, 
نارا ڪينال جي ريماڊلنگ ۽ چوٽياري جي ذخيري جي تعمير ٽائڊل لنڪ جی ٽٽڻ 
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ڪري بدين ضلعي ۾ جيڪا تباهي ۽ بريادي آئي آهي, تنهن کان هر ڪو واقف 
آهي ۽ انهيءَ خلاف دانهون اجايون ٺاهن. هاڻي د عالمي بينڪ جي جاچ ڪرڻ 
واري پينل ب انهيءَ منصوبي ۾ ڪيتريُون ڪوتاهيون ۽ خاميون مڃيون آهن, 
اچو تہ اڄ چوٽياري جي ذخيري جو ڪجه جائزو وٺون ت اڍائي ارب روپين جي 
خرج سان ٺاهيل اهو ذخيرو ڇو نٿو ڀرجي ۽ ڇو عمر ڪوٽ وارا ماڻهو انهيءَ مان 
پاڻي ملڻ جو آسرو لاه ويٺا آهن. 
سکربيراج ٺاهڻ دوران چوٽياري ۽ واريءَ جي دڙن جي وچ ۾ قدرتي ٺهيل 
ڪيترن ڍنڍن کي ڀرڻ لاءِ ڪينال تي پريشر گهٽائڻ لاءِ جيڪي ٽي ڇنڊٹون 
ٺاهيون ويون, اهي هيون رانٽو, واڍڪي ۽ آجي رانٽو منڊ جمڙائثوتي. واڍڪي ۽ 
آجو منڍ جمڙائو کان هيٺ هيون, رانٽو ڇنڊڻ جي پاڻيءَ جي گنجائش 3000 
ڪيوسڪ جڏهن ت واڍڪي ۽ آڄو ڇنڊڻن جي گنجائش 500 ڪيوسڪ هئي. 
آهستي آهستي انهن جي پاڻي کڅڻ جي گنجائش گهٽجي وئي ۽ رانٽو ڇنڊڻ جي 
گنجائش 600 ڪيوسڪ واڍڪي ۽ آجو جي 100 کان 200 ڪيوسڪ گنجائش 
وڃي بچي. انهيءَ ڪري چوٽياري ڍند ۾ سيپٽمب رکان ڊسمبر تائين 5 فوٽ پاڻي 
ڀري سگهبو هو. جو جنوريءَ جي بنديءَ کان پوءِ بند کان هٿرادو ڪٽ ڏکي اهو پاڻ 
هيٺين ايراضين کي ڏنو ويندو هو, ڇوت عمرڪوٽ وارين هيٺين ايراضين ۾ 
پاڻيءَ جي تمار گهڻي کوٽ رهندي هئي. ايل بي او ڊي جي منصوبي ۾ 
چوٽياري دِندِ جي گنجائش وڌائڻ جو سوچيو ويو, انهيءَ لاءِ ان ڳاله تي ويچاريو 
ويو ت ڍنڍ جي ليول ڪيتري وڌاثئي سگهجي ٿي. انهيءَ لاءِ گهڻو پاڻي کپي ۽ اهو 
پاڻي ڪييُن سکر بيراج وٽان آڻي ڍنڍ ۾ وجهجي. ڍند جي ممڪن ليول 87.5 
فوٽ تجويز ڪي وئي. انهيءَ لاءِ 53 ميل ڊگها بند 30 فوٽ عمق وارا ٺاهڻاهتًا 
۽ ڍنڍ جي ڊيگه 10 ميل ۽ ويڪر 8 ميل ٿيغي هئي. ڍند ۾ر پاڻي ڀرڻ لاءِ رانٽو 
ڇنڊڻ جو نون هيڊ ريگيوليٽر 6500 ڪيوسڪ لاءِ ٺاهڻ ۽ هڪ لنڪ چينل 
ذريعي انهيءَ ڍنڍ تائين پهچائڻو هو, ڍنڍ جو نسُون بند ٺاهڻ ڪري واڍڪي ۽ آجو 
چنڊڻون بند ڪيون ويون. ڍنڍ کي 5 16 ڏينهن پر ڀرڻ جو پروگرامر رٿيو ويو, جنهن 
مطابق اپريل جي پهرين 15 ڏينهن پر 386 ڪيو سڪ ٻين پندرهن ڏينهن ۾ 858 
ڪيوسڪ جولائي جي پهرين پندرهن ڏينهن ۾ 3863 ڪيو سڪ ٻين پندرهن 
ڏينهن ۾ر 6813 ڪيوسڪ., آگسٽ جي سڄي مهيني ۾ 6835 ڪيوسڪ, 
سيپٽمبر جي پهرين پندرهن ڏينهن ۾ 6311 ڪيوسڪ ئومبر مهيني ۾ 410 
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ڪيوسڪ ۽ ڊسمبر جي سڄي مهيني ۾ 285 ڪيوسڪ پاڻي ڀرڻو هي نارا 
ڪينال جي گنجائش 13000 ڪيوسڪ هٿي پر ڪڏهن ب ان ڊيزائن جيترو پاڻي 
ن کنيو هو. جو نار اڪينال هڪ قدرتي درياءَ آهي جيڪو انگڙ ونگڙ نموني وهندو 
آهي. 


رانٽو ڇنڊڻ کي 6500 ڪيوسڪ پاڻي ڏيڻ لاءِ نارا ڪينال جي مند تي 
گنجائش 20000 ڪيوسڪ ڪرڻي هئي. انهيءَ ۾ ب ڪر ڪيا ويا. نارا ڪينال 
جي تمام لهواري سلوپ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ 4 فال ريگيوليٽر تجويز ڪيا ويا. 
جيڪي آر ڊي 14.5. 140. 400 ۽ 540 تي ٺاهڻا هئا. پر ورلڊ بينڪ جي پينل 
آف ايڪسپرٽس طرفان رڳو ٻ ريگيوليٽر ٺاهڻ تي راضپو ظاهر ڪيو وي, جيڪي 
آرڊي 26 ۽ 139 تي ٺاهي ,يا. ٻيو ڪم نارا ڪينال جي بندن تي مٽي وجهڻ جو 
هو ت جيُن اهو وڌيل پاڻي يعني 20.000 ڪيوسڪ کڻي سگهي رري نارا 
ڪينال لاءِ واڌو پاڻي هجڻ بابت چيو ويو تہ جولاءِ, آگسٽ ۽ سيپٽمبر جي شروع 
۾ ڪوٽڙيءَ کان هيٺ سمنڊ ۾ ڪافي پاڻي وڃي ٿو., جنهن مان ڪجھ نٺارا 
ڪينال لاءِ ڪڍي سگهبي نارا ڪينال جي ريماڊلنگ واري ڪر تي اٽڪل سوا 
ٻ أرب روپيا خرچ ڪيا ويا. 


ڇا گهربل نتيجا حاصل ٿيا؟ 


اٽڪل اڍائي ارب روپين جي خرچ سان چوٽياري جي پاڻيءَ جو ذخيرو سال 
3ع پ۾ر مڪمل ڪيو ويو جڏهن ت نارا ڪينال تي سوا ٻ ارب روپيا خرچ ٿيا, 
رانٽو ڇنڊڻ سال 1997ع ۾ مڪمل ڪٿي وئي. انهن ڪمن جي تڪميل کان پوءِ 
اها اميد هئي ت چوٽياري ڍنڍ 87.5 فوٽن جي ليول تائين ڀرجي ويندي ۽ 
عمرڪوٽ واري ايراضيءَ کي واڌو 2300 ڪيوسڪ پاڻي ملي سگهندى پر 
گذريل چين سالن ۾ چوٽياري ڍنڍ مڪمل ن ڀرڃي سگهي آهي. سال 2003 هر 
انهيءَ ۾ وڌ ۾ر وڌ سطح 77.5 فوٽ, سال 2004ع ۾ 71 فوٽ. سال 2005ع ۾ر 
40 فوٽ, ۽ سال 2006ع پر 80.3 فوت ٿي ۽ نتيجي پر عمر ڪوٽ وارين 
ايراضين کي 2300 ڪيو سڪ واڌو پاڻي ن ملي سگهيو. 


چوٽياري ڍنڍ مڪمل طرح ڇو ن ڀرجي سگهي؟ 
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چوٽياري ڍنڍ مڪمل طرح ڀرجي نن سگهجڻ جا ٽي مك ڪارڻ هئا. هڪ 
ت, سکر بيراج وٽ درياءِ ۾ واڌو پاڻي ن هجڻ. ٻيو نارا ڪينال جو ڊيزاثن مطابق 
پاڻي ن کي سگهڻ ۽ ٿيون. رانٽو ڇنڊڻ جي پاڻي کڻي ويندڙ چينل جو لٽجڻ. 
گذريل ڇهن سالن ۾ درياءَ جا وهڪرا گهٽ رهيا آهن, جنهنڪري ڪوٽڙيءَ کان 
هيٺ نالي ماتر پاڻي ويو آهي. سکر بيراج تي رانٽو جي گهرج مطابق واڌو پاڻي 
تئي ڪون هو, جو ٺارا ڪينال پر ڏئي سگهجي ها ڪن سالن ۽ ڪجه واڌو پاڻي 
تہ هو پر ڀرڻ واري سڄي مدي ۾ر اهو موجود ڪون هو وري جڏهن پاڻي موجود هو. 
ت نارا ڪينال مڪمل طرح 20.000 ڪيوسڪ پاڻي ن کڅي سگهيو, جو چئن 
”فالن" بدران رڳو ٻ ٺاهيا ويا. جنهنڪري اڃا سلوپ ٺيڪ ن ٿيو آهي ۽ ڪينال 
مٿين ”ريج" مان تروپٽي هيِنڀَن ”ريج" ۾ لٽ ڪري ٿو, ۽ پاسن تي ب کاڌ ڪري 
ٿر رانٽو ڪينال سال 1997ع کان وٺي پاڻي کڻي ٿو, پرگهٽ ڊسچارج وهڻ ڪري 
لٽ ڪري ٿو, جنهنڪري ان جي پاڻي کڅڻ واري گنجائش گهٽجي وئي آهي. ِ 


ڇا ڪرڻ کپي؟ 


چوٽياري ڍنڍ کي مڪمل طرح ڀرڻ ۾ جيڪي ڳالهيون رنڊڪ وجهن ٿيون. 
تن کي دور ڪرڻ يا سڌارڻ جي ضرورت آهي. درياءَ مر پاڻيءَ جي موجودگيءَ تي 
اسان جو وس ڪونهي, جو اهو قدرت جي هٿ پر آهي. پر جيڪو وهڪرو درياءَ ۾ 
اچي ٿو, انهيءَ کي ت هيٺ اچڻ ڏجي. ڊير ٺاهڻ سان اهو هڪرو اڃا گهٽٻي 
تنهنڪري مٿي ڊير ن ٺهڻ کپن. نارا ڪينال تجويز ڪيل 20.000 ڪيوسڪ 
پاڻي نٿو کڻي. انهيءَ کي سڌارڻ ۽ ٺيڪ ڪرڻ جي ضرورت آهي, جنهنڪري 
هڪڙو ت ٻ ڇڏيل فال ريگيوليٽر ٺاهڻ کين. ٻيو جتي جتي ”فري بورڊ" گهٽ 
آهي. اهو پورو ڪرڻ کپي. جيڪڏهن منڊ جمڙاثو تي رانٽو ڇنڊڂ لاءِ گهريل 
0 ڪيوسڪ پاڻي هجي ت لٽيل چينل جي کاٽي ڪري سگهجي ٿي. پر درياءَ 
جي ڦرندڙ گهرندڙ وهڪرن ڪري سدائين گهريل پاڻي ملڻ ڏکيو آهي. ڪڏهن 
پاڻي گهٽ هوندو تد ڪڏهن پورو. گهٽ ايندڙ پاڻي ب چوٽياري ۾ر ڀرڻ کپي. پر 
گهٽ پاڻي هلا ئڻ ڪري رانٽو ڇنڊڻ جو چينل لٽبي تنهنڪري اهڙو بندويست 
ٿيڻ کپي ت گهٽ ڊسچارج تي رانٽو ڇنڊڻ ن هلائجي ۽ ٻيو متبادل بندوبست 
ڪجي اهو ائين ٿي سگهي ٿو ت گهٽ ڊسچارج لاءِ ٻي ڇنڊڻ ٺاهڻ کپي. 
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جيڪڏهن بند ٿيل آجو ڇنڊڻ کي 2000 ڪيوسڪ ڊسجارج لاءِ ٺاهيو وڃي ت اها 
اهو ڪر ڏيئي سگهي ٿي. گهٽ ڊسچارج ۾ر آجو ڇنڊڅ هلائجي ۽ جڏهن اٽڪل 
0 ڪيوسڪ پاڻي اچي وڃي ت رانٽو ڇنڊڻ هلائجي. سوال اهو آهي ت 
جيڪڏهن مڪمل 2300 ڪيوسڪ راڌو ڊسچارج مکي ريگيوليٽر تي اچي ب 
وڃي. ت ڇا هيٺيون ٺارا ڪينال اهو کڻي سگهندو؟ يقينن ن کڻي سگهندو. انهيءَ 
لاءِ مکي. فرش ڪينال کي سڌو ڪرڻو پوندو جنهن لاءِ منصوبو ٺهيل آهي. 
1ع ۾ر انهيءَ جي پيڙھ جو پٿر انهيءَ وقت جي وزيراعظم نواز شريف رکيو 
هو. پراها اسڪيرر اڃا ب ن ٺهي آهي. 


ڇا ڪيو ويو آهي؟ 


مٿين گهرجن کي نظر ۾ر رکي سنڌ جي آبپاشي کاتي واپڊا جي رهيل ڪمن 
جي نشاندهي ڪري وفاقي سرڪار تي زور ڀريو ت رهيل ڪمن لاءِ پُسا ڏنا وڃن 
وفاق انهن جي اها ڳالھ مڃي. هن سال يعني 2007, 2006 جي پي ايس ڊي 
پي ۾ هيٺين ريت پُسا رکيا آهن: 
(1) نارا ڪينال تي رهيل فال ريگيوليٽرن ۽ رانٽو ڇنڊڻ جي لٽ ڪڍڻ لاءِ 
0 ڪروڙروپيا. 
.اڊ 5 تي آجو ڇنڊڻ لاءِ 7 ڪروڙ 20 
لک روپيا. 
(3) مکي لنڪ ڪينال پراجيڪٽ لاءِ 20 ڪروڙ روپيا. 
اهي پُسا ت رکيا ويا آهن, پر ڏسڻو اهو آهي ت اهي ڪر ڪڏهن شروع ٿا 
ٿين ۽ ڪڏهن پورا ٿيندا. جڏهن اهي پررا ٿيندا, تڏهن ئي عمرڪوٽ واري 
علائقي جي ڏٽڙيل ۽ پاڻيءَ لاءِ سڪندڙ ماڻهن جي حالت سڌرندي, ن, ت آسرن پر 
تہ, جڏهن کان ايل بي او ڊي شروع ٿيو هو, 22 سال گذري ويا آهن, خبر ناهي ت 
الائي اڃا انهن کي ڪيترا سال انتظار ڪرڻو پوندو. 
(روزان ڪاوش 27 جنوري 2007) 
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صدرپرويزمشرف پنهنجي انگريزي ڪتاب ٣6‏ ات 1٣6‏ ا 6 ا ۾ سنڌ 
جي آبپاشي ۽ پاڻي نيڪال واري نظام بابت ٻن هنڌن تي ذڪر ڪيو آهي. هڪ 
ٻوڏن جي باري پر. ۽ ٻيو آربي او ڊي اسڪيم بابت, مان انهن ٻنهي جو انگريزي 
متن ۽ سنڌي ترجمو هيٺ ڏيان ٿو جنهن کان پوءِ ان اشو تي تفصيل سان 
ڳالهيايون ٿا. ٻوڏن بابت صفحي نمبر 59 تي صدر صاحب لکن ٿا ت: ڇ 
-895 ه8069ا)]0]ا ((۱7 86 06]]6)66]»«ه 00!06٣ ٣6006٣806]‏ 
)0 6۱60 نا ]أ0| 5858 !٣ 660 ٣ا] 606٣810016. 98]615]8٣‏ ه515]8]106 
٣6٣856] 66068 ۱٣ 1976, ]16٣0 1016 ٣006111010 5٣060٣ 60‏ 15 
-ا[آ] ا8 680660 01866٣06 م60(ا01٣60 «٣! ان٣]0٣)60606]1160 ٣8118‏ 
٣85 6٣5] 84-‏ (]0٣أاک‏ .6]]]600م 16 ۱٣00005,‏ 1۱6 زا 580668 6٣6,‏ 
0 8060) (0ا1آ٣ا‏ ,٣لا؟!‏ ا5 16 00٣ 606806 «66 ٣0660‏ .1608660 
5٣65806 66] 1(0187(06٣ 061811608 ٣06 0‏ ابا ٣05] 06٣85618)160.‏ 
6٣76660 ۱0 8 68098. 16 0785 00‏ 8 ۱6اا؟ ات ه806(ام ه6ا18 
+00 ,]60]]66 آ]618 8 85 66 ا/ا۱آ!66]00606!!0٣ ٣٣۱‏ )0 6۱0#]٣000م‏ 116 
٣65160 |0 ٣06, 868 85‏ 85 ]۱8 06 ]6006ع ٤٣16‏ 60٣01٣561]8٣0۱06ا‏ 
٣050‏ 80660160 | ,6660 1585 ها 6006 !18ات 16 هع اا#6ا 
0٣06٣ ٣76 856 ال٣11‎ 0116. 0016٣ 1801‏ 0]86060] 06600]108]0 1۱6 آ !ُا 
0 8008 1086ٻ| 200 86601 8٣0(/ 609, | »٣86 0106٣0‏ 16 
٣۱8٣68060 4٣16 0]6]08]-‏ | . اه[ ٣لا6نا5 ٣٣600‏ 6ه٣6606٣م‏ 511861660 
1٣066 8 168٣7( 860 “60٣1660 106 ٣6‏ (]06ا41 06۱1608 ,6ت٣006‏ 816 
06 1۱6 ۱6]۱الالا . 10٣آ060۱٣‏ 0 1٣06 0٣6860‏ ه66ا6 16 ٣۱01۱!‏ 
1٣۱6 ٣٣۱0٣٣۱1٣۱0, 6‏ ٣ا‏ 181100ا]61 007۱٣ ا]8]۱)06٣ 68716 10 !۱٣05]066] 0٣۱16‏ 
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٣695 56ال٣0٣‎ 560 810 01685608. ۾[‎ ع00٣٣‎ 16]1060 ٣06 )6٣ 
979. 
(منهنجي برگيڊ جو ٻيو يادگار تجربو ٻوڏن کي منهن ڏيڻ ۾ مدد بابت هو.‎ 
6ع پ۾ر پاڪستان پر تمام وڏي ٻوڏ آئي. جبلن تي برف ۽ گليشگر رڃڻ ۽‎ 
ساڳي وقت سانوڻيءَ جي زبردست برساتن سبب سڀئٌي درياءِ اٿلي پيا. خاص طرح‎ 
سنڌو درياءَ, انهيءَ ڪري سنڌ پر تمامر گهڻي تباهي ٿي. منهنجي برگيڊ کي سکر‎ 
وڃڻ جو حڪر ٿيو, جتي تمامر گهڻي تباهي ٿي هئي. منهنجي برگيڊ ڪمانڊر‎ 
مون کي هڪ واھ پر پيل کنڊ کي بند ڪرڻ جو حڪر ڏنو. اها ڳالھ منهنجي‎ 
ذميواري کان مٿڀري هئي. پر جيُن ت مون مٿاى اعتبار ڪيو ويو هو. ان ڪري‎ 
انهيءَ ڪر +ي چيلنج کي ڏسي مون اها ذميواري قبول ڪئي. منهنجي هيٺان‎ 
ڪر ڪرڻ لاءِ جيڪا ٽيم رکي وئي. سا ڏاڍي عجيب هئي. فوجي جوانن کان‎ 
علاوه مون کي 200 حر مجاهد ۽ سکر جيل مان 250 زنجير پاتل قيدي ڏنا ويا.‎ 
مون انهن مختلف ماڻهن کي سنڀالي انهن جي هڪ ٽير ٺاهي, سڄي رات ڪر‎ 
ڪيو ۽ صبح جو اهو کنڊ ٻڌرائي ڇڏير. صبح جو جڏهن برگيڊ ڪمانڊر‎ 
صورتحال ڏسڻ لاءِ آيو تق حيران ٿي ويو ۽ منهنجي ڪر کي تمامر گهڻو‎ 
ساراهيائين).‎ 
جنرل مشرف اڳتي هلي آربي او ڊي بابت صفحي 147 تي لکيو آهي ت:‎ 
006 0010ت‎ ٣ا]‎ 5 0 1016 ٣6008] 60٣٣۱001101, 
6001ع‎ 06٣ ٣٣8]! 6) 608606, 8 ])60# 8]710]65»ه‎ ٣1005] ه66))]ا5‎ . )0٣6 ات‎ 
116 ه8٣ا65]‎ 0٣161065 | )606|60 8] 1۱6 066٣06٣6'5 (0056 0 
51008٣0 ٣#85 60 1٣6 66٣61٣ال61160‎ 6) 16 ]4]01] 1 88۱٣ 00014511 
10٣6 )]41.8.0.0(, 8 106116 )0٣ 18101٣۱0 606٣۱] )0 0٣۱6 8 8.6ه‎ 
006٣۱] 806 ٣0 1٣۱65 م06٣66٣۱)81ا6٣‎ "685 1٣18] 60»ا۱06)! ه0666(ا!‎ 0 
يب6٣آ/‎ 0050]6٣!ا06ا05ا‎ ٣600660 1٣16 66151٣01 )60( 606561] ٣00٣۱ 06 
60ز!!!01ا‎ 10 75 اناااا0٣‎ ٣۱00665. 1٣ 0۱1] 166۱08 #585ا‎ 1٣168) ۱1 585 ااا!5‎ 
166 ۱6. | 68اا0618‎ 8٣٣((' 6٣610 66]65 16 56اب٣ا٣6(‎ 1116 6 
|1600" اه‎ ۱6 ]]80]0 8٣0 0٣6 ٣06 8٣0 8060٣818 85565611716] 0) 
06 6086). پ06ا(‎ »“0٣ع660‎ 1٣٣006]( 51# ٣٣0۱6۱0۱65 اه0»6ه6 )ًه6ه‎ 90 
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6) )۱08 0060 ا606م6 8060 ,2000 0051لاھ 16 ۱آ0٣8ااا ٣68], ٣0٣0(‏ 
816٣‏ 60 .0668 ا٣‏ 00آاأنا 16 00٣ 01[!٣‏ 0606 ه66ا 00010 0010 
٣00666,‏ 900ا[0ا 18 ]نا[ 10 68٣06‏ ]606 1۱16 .6!115٣05ا[80‏ /60) 8 
٣۱0۱00٣ 1٣006٣ 060]6]٣00]0٣( )0]٣ 06‏ ۱0 ]0]0[860] 106 800 
٣#60010 ٣866 6660 06666160 5‏ ]010066 ۱6 ٣ا‏ ه6]6]۱06)ا(0 ۱6٣آ‏ 
...10931 
(ملڪ پر انڌا ڌند بد عنوانين بابت گهڻو ڪجھ لکي سگهجي ٿو, پر 
انهيءَ لاءِ جڳھ گهٽ هجڻ ڪري هڪ ٻ مغال ئي ڪافي ٿيندا. حڪومت جون 
واڳون سنڀاليندي ئي مون گورنر هائوس سنڌ (ڪراچي) ۾ جيڪي شروعاتي 
بريفنگز ورتيون انهن مان هڪ آربي او ڊي بابت هئي. اهو هڪ مکي۔ سم نالوهو, 
جنهن ذريعي ساڄي پاسي کان نيڪال وارو پاڻي سمنڊ ڏانهن کڻي وڃڻو آهي. 
انهيءَ بريننگ ۾ جيڪا خاص ڳالھ ڪئي وئي سا اها هئي هنن تمامر ايمانداري 
سان ڪر ڪندي منصوبي جي قيمت 116 ارب روپين مان گهٽائي 75 ارب روپيا 
ڪري ڇڏي هئي. منهنجي پنهنجي خيال مطابق اها گهٽ ڪيل قيمت ب تمامم 
گهڻي هئي, مون فوج جي انجنيگُرن کي انهيءَ ڪر تي لڳايو ت هو آربي اور ڊي 
جي سڄي ڊيگهھ جي سروي ڪن ۽ انهيءَ جي ٺاهڻ جي خرچ جو صحيح ڪاٿو 
لڳائين, هنن مارچ کان آگسٽ تائين ڇهھ مهينا ساڙيندڙگرميءَ ۾ر سروي ڪكي ۽ 
ٻڌايو ت اها 16 ارب روپين ۾ر ٺهي سگهي ٿي. ٿوري جاچ کان پوءِ اها قيمت وڌي 
8 ارب روپيا ٿي ۽ اهو منصوبو هينگر انهيءَ قيمت تي ٺاهيو پيو وڃي. 
جيڪڏهن اهو هنن جي ٻڌايل قيمت تي ٺاهڻ ڏنو وڃي ها ت وچ وارا پسُسا هو 

کائي وڃن ها). 

6ع ۾ر سکر بيراج کان مٿي روهڙيءَ ويجهو علي واهڻ وٽ درياءَ جي 
بند کي کنڊ لڳ جنهنڪري ٺارا ڪينال ۽ ٻين ڪيترن واهن کي کنڊ پيا. واهن 
مان پيل ڪنهن هڪڙي کنڊ کي بند ڪرڻ ۾ صدر صاحب انهيءَ زماني ۾ ميجر 
طور حصو ورتو هو جيستائين گورنر هائوس ڪراچي ۾ر آربي او ڊي جي بريئنگ 
جو تعلق آهي ت مان انهيءَ ۾ سيڪريٽري آبپاشي طور موجود هيس. اها بريقنگ 
راپڊا جي مقرر ڪيل ڪنسلٽنٽ نيسپاڪ پاران ڏني وٿي هئي. ۽ اهو ڪر واپڊاأ 
کي ڪرڻو هو. مان آر بي او ڊي واري منصوبي سان فوجي حڪومت جي اچڻ کان 
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پوءِ پنهنجي رٽائرمينٽ يعني 19 نومبر 2001ع تائين لاڳاپيل رهيس. مان 
انهيءَ جو حال احوال سنڌ واسين سان ونڊڻ چاهيان ٿو ت جيُن هنن کي خبر پوي 
ت ڪيتري ڪوشش ۽ مشڪلن سان اسان اهو منصوبو سنڌ وارن لاءِ منظور 
ڪرايو هو. 

6ع ۾ر واپڊا وارن سنڌو درياءَ جي ساڄي ڪپ رارين ايراضين جي سر 
جو پاڻي ڪدڻ لاءِ نارٿ دادو سرفيس ڊرينج اسڪير ٺاهي. جنهن جو ڇوڙ مين 
نارا ويلي ڊرين ذريعي منڇر ڍنڍ ۾ تجويز ڪيو ويو. سنڌ وارن انهيءَ تي اعتراض 
ڪيو. چيو ويو ت انهيءَ سان منڇر ڍنڍ جي لوڻياٺ واري سطح پر في 10 لک 
حصن (٣10اا)غ )٣6]‏ تي 700 حصا ٿيندي اضافو ٿيندو. جڏهن نوي واري 
ڏهاڪي ۾ر اها اسڪيمر پوري ٿي. ۽ اسڪير شروع ڪٿي وئي ت منڇر ڍنڍ جي 
لوٹياٺ واري ليول وڌي في 10 لک حصن تي 3500 حصا ٿي وئي. ياد رهي ت 
پيئڻ جي پاڻيءَ لاءِ اها سطح 100 حصا في ڏھ لک ((]0اا/!ب )٣6]‏ کان مٿي ۽ 
زراعت لاءِ 1500 حصا في ڏھ لک (٣0اا/!,غ )٣6‏ کان مٿي ن هجڻ کپي. 
لوٹياٺ جي ليول وڌڻ ڪري منڇر ۽ منڇر وارا يعني آبادگار توڙي مهاڻا برباد ٿي 
ويا. سائبيريا کان سياري پر ايندڙ پکي گهٽجي ,يا ۽ ٻيا ڪيترائي معاشرتي ۽ 
ڇ ماحولياتي مسمُلا پيدا ٿيا. جڏهن سنڌ وارن رڙيون ڪيون ت واپڊا وارن انهيءَ کي 
ٺيڪ ڪرڻ لاءِ آربي اور ڊي (ون) جي نالي سان ٻي اسڪير ٺاهي ۽ منڇر کي 
بچائڻ لاءِ ڊرين کان سنڌوءَِ تائين هڪڙو لنڪ ٺاهيو ويو, سنڌ وارن انهيءَ تي ب 
اعتراض ڪيو, پر اهو اعتراض ڪنهن ب ن ٻڌي انڊس لنڪ ٺاهڻ کان پوءِ جڏهن 
انهيءَ ذريعي سنڌوِ ۾ پاڻي وجهڻ لاءِ ريگوليٽر ٺاهڻ جو پروگرامر ٺاهيو ويو ت 
اسان انهيءَ تي سخت اعتراض ڪير., پر انهيءَ وقت واپڊا جي فوجي سربراه 
جنرل ذوالفتار علي (جنهن لاءِ ٻڌڂ ۾ اچي ٿو ت هن گورنر داثئود پوتي ۽ اي اين 
جي عباسي صاحب کي استعيفيٰ ڏيڻ تي مجبور ڪيو هو) ڪنهن جي ن ٻڌي ۽ 
هو هر قيمت تي ريگوليٽر ٺهرائڻ پيو چاهي. پر اسان ب چپ ڪري ن ويٺاسين. 
نيٺ معاملو فيصلي لاءِ انهيءَ وقت جي فوجي سربراه پرويز مشرف وٽ پهتو. 
هن ايوان صدر ۾ هڪ گڏجاڻي سڏائي, جنهن ۾ سنڌ مان گورٽر محمد ميان 
سومری وزير آبپاشي علي مير شاھ ۽ مان بطور سيڪريٽري آبپاشي شريڪ 
ٿياسين., واپڊا وارن ڪنسلٽنٽ, پلاننگ ڪميشن وارن ۽ ڪيترن ٻين کي واپڊا 
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جو چيگرمين جثرل ذوالفقار تيار ڪري وٺي آيو. پلاننگ ڪميشن جي بريننگ 
ملڪ سعيد ڏني. جنهن ٻڌايو تہ آربي ڊي جو پاڻي سيوهڻ شريف کان مٿي سنڌو 
پر وجهڻ سان ڪوب نقصان ن ٿيندو. مون گهڙي گهڙي اٿي انهيءَ جي بريننگ تي 
اعتراض ڪيا. ۽ انهيءَ پر علي مير شاھ صاحب منهنجي مڪمل حمايت ڪئي. 
صدر صاحب کي ب منهنجو گهڙي گهڙي اٿڻ چڱو ن پيو لڳي. پر دل پ۾ر سوچيو 
هوندائين ت ضرور ڪج گڙبڙ آهي. جو واپڊا, وفاقي سرڪار هڪڙي پاسي هئًا ۽ 
سنڌ جا ٻ ماڻهو ٻئي پاسي هئا. مون ان وقت هڪڙي ڳالهھ نوٽ ڪئي ت فوجي 
سريراھ بريفنگ تمام ڌيان سان پيو ٻڌي. انهيءَ ڏس ۾ر قدرت اسان جي مدد 
ڪئي. آربي او ڊي جي بريفنگ کان اڳ واپڊا وارن نيشنل ڊرينج پروگرام. يعني 
اين ڊي پي تي بريفنگ ڏني هئي. انهيءَ پر هنن هڪ سلائيڊ ذريعي اين ڊي پي 
جا رهنما اصول ب ٻڌايا هئا. انهيءَ ۾ ٻڌايو ويو هو ت اين ڊي پي پروگرامر تحت 
ڪٿي ب سم جو لوٹياٺ وارو پاڻي مٺي پاڻين يعني واٽر باڊيز ۾ ن وجهندا. پرويز 
مشرف صاحب اها بريفنگ تمامر ڌيان سان ٻڌي هئي ۽ کيس ياد هئي. هن اسان 
جي اعتراض کي نظر پر رکندي واپڊا وارن کي اين ڊي پي جون اڳي ئي ڏيکاريل 
سلائيڊيون ٻيهر ڏيکارڻ لاءِ چيو. جڏهن انهيءَ رهنما اصول واري سلائيڊ تي 
پهتا ت فوجي سربراهھ چيو تہ جڏهن اين ڊي پي جو رهنما اصول آهي ت لوٹياٺ 
ملين واٽر باڊيز ۾ ن وجهڻ کپي ت پوءِ واپڊا وارا آر بي او ڊي. جو لوٹياٺ وارو 
پاڻي سنڌوءَ جي مٺي پاڻيءَ ۾ وجهڻ تي ڇو زور ڏيُي رهيا آهن؟ اهڙي سوال تي 
سڀ ٻڌندڙ حيران ٿي ويا ۽ واپڊا وارا بڊ ڪو جواب نہ ڏيئځي سگهيا. فيصلو ڪيو 
ويو تت آربي او ڊي جو پاڻي سيوهڻ شريف مٿان درياءَ ۾ ن وڌو وڃي ۽ متبادل 
بندوبست ڳوليا وڃن, هاڻي اوهان صدر صاحب, جيڪو پنهنجي ڪتاب پر لکيو 
آهي سو پڙهو. آ 
آربي ڊي او جو منصوبو آبپاشي کاتي ۽ فوجي انجنيگرن گڏجي ٺاهيو هو. 
حقيقت اها آهي ت آربي اور ڊي جي لنگه جو رستو (!160٣011!ا.4)‏ مان فوج جي 
َ‫ پنجين ڪور جي برگيڊيُر آصف غزالي کي سيوهڻ شريف ويجهو ڪرمڀور ڳوٺ 
کان وئي گهاروکوري تائين ٻ دفعا هيلي ڪاپٽر ۾ چڙهي ڏيکاريو هو. تنهن کان 
پوءِ فوج وارن کي خاطري ٿي ت اها اسڪيم ٺهي سگهي ٿي ۽ پوءِ تمام تفصيلي 
سروي ڪري اسڪير ٺاهي منظور ڪرائي وئي. اسڪيمر چئُن سالن ۾ پوري 
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ڪرڻي هئي. ن ت چتا ڏنو ويو هو ت قيمت وڌي ويندي. انهي کي ٺهندي چار 
سال ٿي ويا آهن ۽ انهيءَ جي قيمت وڌي 30 ارب روبيا ٿي وئي آهي. انهيءَ جا 
مکيہ ٻ ڪارڻ آهن. هڪڙو ٺاهڻ جو وقت وڌڻ ۽ ٻيو هن جي گنجائش 2000 
ڪيوسڪ مان وڌائي 3500 ڪيوسڪ ڪئي وئي آهي. جو ڪن ٻين ايراضين 
جو پاڻي بہ انهيءَ ۾ ايندو. 

هينگُر ڪيترا ماڻهو, جن جون زمينون, گهريا ٻيون ٺهيل شيون انهيءَ جي 
رستي ۾ر اچن ٿيون. سي اعتراض ٿا ڪن ت آر بي او ڊي هڪ تباھ ڪندڙ 
منصوبو آهي. ۽ انهيءَ جو حشر ب آيل بي او ڊي وارو ٿيندو. سنڌ سياڻن سان ڀري 
پٌځي آهي. هر ڪو سمجهي ٿو ت جيڪڏهن آر بي او ڊي جو کارو پاڻي درياءَ ‏ 
وجهي ڇڏجي ها ت انهيءَ جو اثر حيدرآباد جي پيعُڻ جي پاڻيءَ تي ڪهڙو پروي ها. 
سال 5 ع ۾ رڳو هڪ يا ٻ ڏينهن منڇر جو پاڻي درياءَ ۾ وڌو ويو تت اهو پاڻي 
واپرائڻ سان حيدرآباد ۾ ڪيترائي ماڻهو مري ويا. هينگر تائين ذميوار ماڻهن تي 
ڪورٽ ۾ ڪيس پيو هلي. جيڪي انهيءَ جي لنگه واري رستي تي اعتراض ٿا 
ڪن. اهو متبادل رستو ٻڌائين, آر بي او ڊي جو منصوبو بلڪل صحيح آهي. 
ضرورت انهيءَ ڳالھ جي آهي ت جن ماڻهن جون زمينون گهر يا ٻيون ملڪيتون 
انهيءَ جي رستي ۾ر اچن ٿيون. حڪومت انهن کي مناسب معاوضو ڏي ۽ عالمي 
بينڪ جي ٻيهر آبادڪاري واري پلان ((8]"] 01101۱ !16056!!16]76]۱]) جي 
اصولن مطابق انهن کي ٻيون سڀ سهولتون ب مهيا ڪري ڏي. 
(روزان ڪاوش 5 فروري 2007ع( 
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ماڻهن جي خوشحاليءَ جو خاتمو آڻيندڙ رٿائون؟ 


منڇِر هڪ قدرتي ڍند آهي. جيڪا کير ٿر جبلن تي پوندڙ برسات جو پاڻي 
گڏ ڪندي هئي ۽ جڏهن انهيءَ جي ليول وڌي ويندي هئي ت پاڻي اٿلي درياءَ ۾ 
پوندو هو, انهيءَ پر پاڻي گڏ ڪرڻ جي گنجائش تمام ٿوري هئي. انگريزن جڏهن 
سکر بيراج جو منصوبو پئُي ٺاهيو ت هنن انهيءَ قدرتي ڍنڍ کي ب ترقي وٺرائڻ 
جو سوچي, انهيءَ هنڌ تي جتي پاڻي اٿلي پوندو هو. هڪ بند اٽڪل ويهن ميلن 
۾ ٺاهيو ويو, جنهن کي منڇر بند يا انگريزي ۾ )080]18٣ )20001810٣0‏ 
(4]0لا8 )چُجي ٿو, منڇر جي وڌايل گنجائش کي پوري ڪرڻ لاءِ ٻ ريگيوليٽر 
ٺاهيا ويا ت جيڪُن ٻوڏ واري وقت پر درياءَ مان پاڻي کڅڻي سگهجي. اهي ها ارل 
منڇر ۽ ارل, لڪي ريگيوليٽي ارل لڪي ريگيوليٽر ڇنڊڻ جو ڪر ب ڏئي ٿو. 
يعني اهو ڍنڍ ڀرڻ کان علاوه ڍنڍ خالي ڪرڻ جو ڪر ڏئي ٿو. ائين ڪرڻ سان 
منڇر ايشيا جي وڏي پر وڏي مٺي پاڻيءَ جي ڍنڍ ٿي وئي. منڇر جي پاڻيءَ تي 
آباديون ٿيڻ لڳيون ۽ مکڻ لسي جام ٿي ,يا. ڍنڍ مان مڇي مرڻ لڳي ۽ ماڻهن 
لاءِ روزگار جو ذريعو ۽ جيُڻ لاءِ ججهي خوراڪ ملڻ لڳي. سياري ۾ر سائيبريا کان 
ايندڙ پکي آڙيون, نيرڳ اتي پنهنجو ديرو ڄمائڻ لڳا ۽ ماڻهن لاءِ کاڌي خوراڪ ۽ 
ناڻي ڪمائڻ جو ذريعو بڻيا. مطلب ت منڇر وارا ڏاڍا سکيا ۽ خوشحال هئا. 

پرهر وقت هميشہ هڪ جهڙو نٿو رهي. وڌندڙآبادي جي ضرورتن کي منهن 
ڏيڻ لاءِ سنڌو درياءَ تي مٿين ڀر نوان بيراج. واھ ۽ ڊيم ٺهندا ويا. انهن ڪري 
سنڌو درياءَ جا وهڪرا گهٽبا ويا ۽ نتيجي پر منڇر ڍند کي ڀرڻ جو هڪ ذريعو ذري 
گهٽ ختم ٿي ويو. وري موسمن پر تبديلي سبب مينهن پوڻ یا ت گهٽجي ,يا . يا 
وري انهن جي پوڻ ۾ تماممر گهڻو وٿي پُجي وئي. جنهنڪري جبلن تان لهندڙ 
پاڻيءَ جو اچڻ ب گهٽجي ويو پر انهيءَ هوندي ب منڇر ۾ گهڻي ڀاڱي پاڻي هوندو 
هو ۽ ماڻهن جو گذر سفر سٺو هوندو هو. پر پڇاڙي ۾ر ٻيڙو ٻوڙيو, واپڊا وارين پاڻي 
نيڪالي وارين اسڪيمن. يعني شڪارڀون لاڙڪاڻو ۽ دادود وارين اسڪيمن,. 
جن جو لوٹياٺ رارو پاڻي مين ٺارا ويلي ڊرين ۾ وڌو ويو, جنهن جو ڇوڙ منڇر ڍند 


َا 213 

۾ هو. ياد رهي ت مين ٺارا ويلي ڊرين سکر واري منصوبي هيٺ ٺاهي وئي هي ۽ 
اها حمل ڍنڍ جو مٺو پاڻي منڇر ۾ وجهندي هئي. چيو ويو تہ انهن اسڪيمن جي 
لوڻيائي پاڻيءَ جي ڇوڙ سبب منڇر جو پاڻي خراب ن ٿيندو ۽ انهيءَ جي لوڻيائي 
سطح 700 پارٽس پر ملين کان مٿي ن ٿيندي. ياد رهي ت پيئُڻ جي پاڻيء لاءِ اها 
سطح 1000 زراعت لاءِ اها 1500 آهي. پر انهن اسڪيمن جي پاڻي سبب منڇر 
جي لوڻيائٺي سطح 3500 ٿي وئي آهي. انهيءَ گدلاڻ جي ڪري ايڪشن ايڊ جي 
هڪ سروي مطابق هيٺان اثرٿيا آهن. 

(1) سال 1950ع پر ساليانو 3000 ٽن مڇي مرندي هئي, جيڪا سال 
1ع ۾ر 100 ٽن وڃي بچي. 

(2) ملي پاڻيءَ تي پيدا ٿيندڙ ٻٻڻ, لوڙه, بوراڻي ۽ بيھ خر ٿي ويا, 
جنهنڪري ماڻهن جي روزگار جو ذريعو ختمر ٿي ويو. 

(3) سال 2001 پر ڍند جو زهريلو پاڻي واپرائڻ سبب سُو ماڻهو مري ويا. 

(4) سائبيريا کان ايندڙ پکي آڙيون, نيرڳ وغيره اچڻ بند ٿي ويا. 

(5) ڍنڍ جي مڇيءَ تي گذر ڪرڻ وارن هڪ لک مهاڻن مان اٽڪل چاليه 
هزار ٻين هنڌن ڏانهن لڏ پلاڻ ڪري ويا. جن مان ڪجھ منگلا ۽ تربيلا تائين 
پهتا آهن. 

(6) منڇرواري علائق پر غربت جي شرح وڌي وئي آهي. 

(7) علائقي جي پکي پکڻ. جيت جڻين تي ماحولياتي آثر پيو آهي ۽ 
ڪيترن نسلن جي ناپيد ٿيڻ جو خطرو آهي. 

مٿيان نقصان انهيءَ ڪري ٿيا آهن, جو پاڻي نيڪالي وارين اسڪيمن جو 
زهريلو پاڻي سنڌ جي اعتراضن کي نظر انداز ڪري منڇر ۾ وڌو ويو. ترقي 
وٺرائيندڙ ادارن جي لابي ايتري مضبوط آهي. جو جيڪڏهن ڪنهن منصوبي جا 
ماڻهن تي خراب اثر پون ٿا ت پهرين ان جو ازالو ڪرڻ گهرجي ۽ پوءِ انهيءَ 
منصوبي کي ٺيڪ ڪرڻ گهرجي. يا نيُون منصوبو ٺاهڻ گهرجي. پرائين نٿو ٿئي. 
منڇر جي بدحال ماڻهن کي ڪر معاوضو ڏيڻ بدران ٻيو منصوبو آندو ويو, جنهن 
جو ڇوڙ منڇر کان ڦيراثي سنڌوءَِ ۾ تجويز ڪيو ويو يعني منڇر وارن کي برياد 
ڪري هاڻي حيدرآباد شهر ۽ ڪوٽڙي بيراج جي ڪمانڊ وارن کي اهو ڙهريلون 
پاڻي درياءَ ۾ِ وجهي برباد ڪرڻو هو. وڏي ڪوشش سان اهو پاڻ درياءَ ۾ ڇوڙ 


ڪرائڻ بدران گهاري وٽ گهاري ڪريڪ ۾ وجهڻ جو منصوبو تيار ڪرايو ويو. 
انهيءَ منصوبي جو نالو ”آر بي او ڊي جو سيوهڻ کان سمنڊ تائين وڌا" يا 
مختصر طرح آربي او ڊي ٿو (!-1060]) رکيو ويو. ياد رهي تہ پهريون منصوبو 
جنهن جو پاڻي منڇر کان هٽائي درياءَ ۾ وجهڻو هو, تنهن جو نالو |-1060] ۽ 
جيڪو هينگر سنڌ ۽ بلوچستان جو پاڻي آڻي ميرو خان زيرو پوائنٽ تي وجهندو. 
آآ!-1000] آهي. يعني 06060] جي نالي سان ٽي منصوبا هلن پيا۔ 

آ!-40060] جو منصويو سال 2001-02 ۾ 14 ارب روپين جي قيمت سان 
شروع ڪيو ويو جيڪو ڇسُن سالن پر پورو ڪرڻو هو, اهو ڪر سنڌ جي ايريگيشن 
کاتي کي فوج جي مدد سان ٺاهڻو هو. فوج جو ڪر سپورٽ )50000٣1(‏ ۽ 
مانيٽرنگ (9٣!011/101ب0)‏ هو. يعتي جتي ب ڪا ڏکيائي آڏو اچي ت فوج وارا 
مدد لاءِ ايندا ۽ جانچ توڙي نظر رکندا تت ڪم ڪارئيڪ هلي ٿو يا ن. 


(5) منصوبي تي عمل جي رفتار: 


ڪنهن ب منصوبي کي رٿيل قيمت ۾ر ٺاهڻ لاءِ اهو ضروري آهي ت ان کي 
رٿيل وقت ۾ پورو ڪجي. جنهن لاءِ هر سال گهريل پسُسا ملڻ کپن. ٻي ڳاله اها ت 
ان جي 80006 ۾ر ڦيرگهير ن ٿيڻ کپي. ”پي سي ون" مطابق منصوبي کي پورو 
ڪرڻ لاءِ چُن سالن مان پهرين سال 2 ارب روپيا ۽ باقي تن سالن ۾ هر سال 4 
ارب روپيا گهريل ها. پر پهرين سال مليا 40 ڪرو ٻځي سال مليا 50 ڪرو 
ٽين سال مليا 70 ڪرو چوٿين سال مليا هڪ ارب پنجاھ لک, يعني ڪل 
مليا اٽڪل 2 ارب 65 ڪرو جيڪي ٿيا ڪل اسڪير جو 19 سيڪڙر, نتيجي 
۾ر اسڪيمر چن سالن ۾ر پوري ن ٿي سگهي. هن سال هي ڇهين سال ۾ هلي 
پئي ۽ ڊسمبر 2006ع تائين خرچ اٽڪل 6 ارب روپيا ٿيو آهي. يعني 43 
سيڪڙي انهيءَ وچ ۾ر ان جو اسڪرپ ب مٽايو ويو, 14 ارب روپين واري اسڪيمر 
سنڌ جي 12 لک 80 هزار ايراضي جي پاڻي نيڪال لاءِ هئي, جنهن لاءِ اسڪيم 
1 ڪيوسڪ لاءِ ٿي ٺاهڻي هئي. انهيءَ وقت جي بلوچستان سان تعلق 
رکندڙ وزيراعظمر ظفرالله جمالي جي هدايتن تي انهيءَ ۽ 19 لک ايراضي وڌيڪ 
شامل ڪي وئي. جنهن ۾ هڪ لک 70 ستر هزار بلوچستان جي ايراضي هئي, 
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انهيءَ وڌيڪ ايراضيءَ کي شامل ڪرڻ سان اڻ جي ڊسچارج وڌي 3525 
ڪيوسڪ ٿي وئي. جنهن لاءِ اسڪيمر 1601586] ڪئي وئي ۽ ان جي قيمت وڌي 
9 ارب روپيا ٿي وئي آهي ۽ هاڻي اها چسُن بدران ستن سالن ۾ پوري ڪرڻي 
آهي. هينگر ڊسمبر 2006ع تائين ڪل خرج ٿيو آهي, 6 ارب روپيا. اسڪير کي 
هلندي پنج سال ٿي ويا آهن. باقي ٻن سالن ۾ 23 ارب روپيا کپن, جيڪي ملڻ 
ڏکيا آهن. وري جيڪڏهن اهي پُسا ملي ب وڃن ت ٻن سالن پر ايترو ڪر ڪرڻ 
ڏکيو آهي ۽ اسڪير ٻن سالن بدران وڌيڪ وقت کائيندي. وري جيستائين 
اسڪيم پوري ن ٿيندي آر بي او ڊي جو پاڻي منڇر پر پيو پوندو ۽ منڇر جي 
حالت ن سڌرندي. نتيجي پر منڇر تي رهندڙن جي حالت ب ن سڌرندي. ذري گهٽ 
0 سال ٿي ويا آهن, جو آر بي او ڊي جي زهريلي پاڻي وجهڻ سبب مٺي پاڻيءَ 
جي ڍنڍ منڇر خراب ٿي وئي آهي. ضرورت انهيءَ ڳالھ جي آهي ت جلد پر جلد 
آا-060] جي اسڪير مڪمل ڪري منچر پر پوندڙ پاڻي گهارو ڪريڪ ذريعي 
سمنڊ ۾ر وڌو وڃي ت جيئُن منڇر وارا سک جو ساھ کڻي سگهن. 

منهنجي خيال ۾ اها اسڪيمر ٻن سالن بدران تڪڙي پنجن سالن پر پوري 
ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن هيٺين ڳالهين تي ڌيان ڏجي ت: 

(1) وفاقي سرڪار کي گهرجي ت هر سال اٽڪل 4 ارب روپيا ان لاءِ ڏيڻ 
جي خاطري ڪرائي ۽ آهي پُسا وقت تي ڏي. 

(2) ڪن هنڌن تي انهيءَ جي لنگھ لا ءزمين حاصل ڪرڻ ۾ 
مشڪلاتون آهن. فوج جي مدد جو مطلب ئي اهو هو ت جتي ب ڪا ڏکيائي اچي 
هو پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪري انهن مشڪلاتن کي حل ڪري. انهيءَ مان 
منهنجو هرگز اهو مطلب ناهي ت ڊرين لاءِ جيڪو رستو نہ ڏي تنهن سان زوري 
ڪجي. پر زمين وٺڻ لاءِ ماڻهن کي مناسب معاأوضو ڏيڻ کان علاوه هو بندوبست 
ب ڪجي ت جيئن لڏايل ماڻهن جي حالت مستقبل پر خراب ن ٿئي. ۽ انهن کي 
روزگار جا متبادل ۽ مناسب ذريعا ٻڌائي ۽ هٿ ڪرڻ پر مدد ڪجي. 

(3) ڊرين کي ڪجه تما ڏکين هنڌن تي موجوده نظام کي ڪراس 
ڪرڻو آهي, جيڪن سپر هاءِ وي باءِ پاس, حيدرآباد ڪراچي مين ريلوي لائين, 
ڪلري بگهار فيڊر. نين باران سپر پيسيج, مير رسول بخش واھ ۽ ڪينجهر 
ڪينال, وري گهاري وٽ آئوٽ فال ريگيوليٽر ٺاهڻو آهي. اهي تمام وڏا پاڻيءَ جا 
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ڪم يعني 66٣لا061ا٣61‏ 088 «(!| آهن. اهي ناممڪن ناهن, پر انهن کي 
ٺاهڻ ۾ر تماممر گهڻو وقت کپي. انهن کي هنگامي بنيادن تي پلاننگ, ڊزائين ۽ 
عمل ۾ر آڻڅ جي ضرورت آهي. 

(4) پهرين درياءَ جي رڳو ٽن هنڌن تي ٻوڏ کان بچاءِ جا هنڌ هئا, يارهن 
هنڌن تي 0]166/ايا ٣01600100‏ 1600ع ٺاهڻا آهن. انهن ڪمن کي ب تڪڙي 
اڪلاتُڻ جي ضرورت آهي. ڇ 

واپڊا وارن جي غلط اسڪيم سبب منڇر ۽ منڇر وارا برباد ٿي ويا ۽ ويهن 
سالن کان انهيءَ جي سڌاري لاءِ واجهائين پيا. اسان جي ڪوشش سان انهيءَ 
معاملي کي سڌارڻ جي ذميواري سنڌ آبپاشي کاتي کي ملي آهي. جنهن جي مدد 
لاءِ فوج ب انهن سان شامل آهي. هاڻي ڏسڻو آهي ت هو ڪيتري همت ٿا ڪن. 
جيڪڏهن هو سچائيءَ سان هنگامي بنيادن تي ڪم ڪن ت پنجن سالن ۾ منڇر 
کي پراڻي اوج تي پهچائي منڇر وارن کي وري سکيو ۽ خوشحال ڪري سگهن ٿا. 
الله سائين ڪري ائين ٿئي. 


(روزان ڪاوش 27 فروري 2007ع) 
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درياهن جي بادشاهي ۽ بيراجن جي اهميت! 


6 مارچ 2007ع جي ڪاوش ۾ ڇپيل هڪ خبر مطابق سنڌ مان ارسا 
جي اڳوڻي ميمبر مسٽر نور محمد بلوچ چيو آهي ت سنڌ ۾ر ٺهيل ٽنهي بيراجن 
جي حالت تشويشناڪ آهي. ڏهاڪو سالن پر گڊو بيراج جي مٿين وهڪري ۾ 
شول (مٽيءَ جو ٻيٽ) ٺهي ويو آهي, ان ڪري جڏهن هڪ لک ڪيوسڪ پاڻي 
هجي ٿو ت بيراج جي رڳو هڪ پاسي دروازن تي دبا پوي ٿو ۽ اهو دٻاءُ اڌ بيراج 
تي ٿئي ٿو. ان سان بيراج لڙهڻ جو خطرو آهي. جڏهن ت ريڻي ڪينال ٺهڻ جي 
صورت ۾ر ان کي شول جي موجودگي ۾ پاڻي ملڻ ممڪن ناهي. ان لاءِ بيراج جي 
هڪ پاسي جو ڪينال ۽ دروازا گهڻو وقت بند رکڻا پوندا. گڊو بيراج جي دروازن 
جي اڌ عمرختر ٿي وئي آهي. ان ڪري گڊو بيراج جي مٿانهين پاسي شول ختم 
ٿيڻ کپي ۽ ان جا دروازا ٺهڻ کپن. سکر بيراج جا بند ٿيل ڪجھ دروازا 
ننڪشنل ڪري سلٽ ڪڍڻي پوندي ۽ ڊير ٺاهڻا پوندا. خبر ناهي ت سنڌ جا 
انجنيگُر بيراجن لاءِ وفاقي سرڪار کان گهر ڇو نٿا ڪن! پي سي وي ڇو نٿيون 
ٺهن! 

پنجاب جي 5 بيراجن لاءِ ويجهي ماضي ۾ 11 ارب روپيا ڏنا ويا آهن, 
ڪوٽڙي بيراج جي حالت گهڻي سٺي ناهي ان جي لهواري پاسي پاڻيءَ جي کوٽ 
سبب سلٽ گڏ ٿي وئي آهي. ان ڪري بيراج جي هڪ پاسي دٻاءُ رهي ٿو. سنڌوءَ 
پر پاڻيءَ جي کوٽ سبب بيراجن کي نقصان ٿي رهيو آهي. 

جيئن شينهن جهنگ جو بادشاھ آهي۔. تيسُن درياءَ ب بادشاھ آهي. 
بادشاھ پنهنجي مرضيءَ تي هلندا آهن, پنهنجا فيصلا پاڻ ڪندا آهن ۽ پنهنجي 
بادشاهي ۾ ڪنهن جي مداخلت برداشت ن ڪندا آهن. درياءَ جڏهن موج ۽ 
مستي پر وهندا آهن ت ڪٿي پاسي واري زمين کي پائيندا آهن, جنهن کي فني 
ٻولي ۾ 008100٣ع‏ چڪُبو آهي ۽ ڪٿي کاڌ ڪندا آهن. یا ترو پٽيندا آهن. جنهن 
کي 5000٣‏ چمّبو آهي. جڏهن اشرف المخلوقات يعني انسان درياءَ کي ڪنٽرول 
ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ت اها ڳاله انهن (درياهن) جي آزاديءَ ير مداخلت 
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ٿُي ٿي ۽ درياءَ انهيءَ کي پسند نن ڪندا آهن ۽ ڪاو پر ور وڪڙ کائيندا آهن. 
درياءَ تي بيراج ٺاهي واهن پر پاڻي ورائڻ سان درياءَ انهيءَ هنڌ تي ت قابو ٿي 
وڃي ٿو. پر بيراج کان مٿي ۽ هيٺ پنهنجي حرڪت برقرار رکي ٿو. ڪڏهن کاٻي 
پاسي رخ رکي ٿو, ڪڏهن ساڄي پاسي, ڪڏهن شاخن ۾ر ورهائجي ٻنهي پاسي 
وهي ٿو ۽ وچ پر ٻيٽ ٺاهي ٿو. بيراجم جي صحيح هلڻ لاءِ اهو ضروري آهي ت 
درياءَ بيراج ڏي سڌو هجي. ور وڪڙ ن کائي, ساڄي ن لڙي, انهيءَ مقصد کي 
حاصل ڪرڻ لاءِ بيراج جي مٿين ۽ هيٺين ڀر اسپر (پٿر جا بند) ۽ گائيڊ بينڪ 
(پاڻي سڌو ڪرڻ وارا بند) ٺاهبا آهن تہ جيگن درياءِ بيراج ڏانهن سڌو اچي ۽ 
بيراج کان هيٺ ب سڌونڪري وڃي. انگريزي پر ان کي درياءَ کي سڌائڻ وارا ڪر 
(01165/اا ٣8[0!00‏ ]7/6]) چُبو آهي. بيراجن جو ڊيزاگن ڪرڻ ۽ درياءَ کي 
سڌائڻ وارا ڪر هڪ 601606 6801 ناهن, بلڪ ٣(]01)]608[|‏ يا تجزثي وارا 
ڪر آهن ۽ هوريان هوريان انهن جي ڊيزائن ۾ تجربي جي بنياد تي ڦير گهير 
ايندي رهي ٿي. بيراج جي پاڻي اندر پڪو فرش پهرين بلائي واري ڪريپ ٿيوري 
آ)سس(660٣)‏ 5( ]8110 (!160] تي ڊيزائن ٿيندو هو, جنهن ۾ پڪو فرش 
ڊيگھ پر وڌيڪ ٿوله پر گهٽ ٿيندو هو. سکر بيراج انهيءَ ٿيوري تي ڊيزان ٿيل 
۽ ٺهيل آهي۔. 5ع ڌاران هندستان جي هڪ مشهرر انجٽيگُر راءِ بهادر کوسلا 
پنهنجي ٿيوري ڪدِي, جنهن ۾ پڪي فرش جي ڊيگه گهٽ ۽ ٿولهہ وڌيڪ ٿئي 
ٿي ۽ انهيءَ ٿيوري مطابق ٺهيل بيراج سٺا ۽ وڌيڪ مضبوط ٿين ٿا. سکر بيراج 
2ع پر ٺهي پورو ٿيو, کوسلا واري ٿيوري 1935ع ۾ر آئي. تنهنڪري سکر 
بيراج کوسلا بدران بلاءِ واري ٿيوري تي ٺهيل آهي. گڊو بيراج ۽ ڪوٽڙي بيراج 
ترتيب وار 1962ع ۽ 1955ع ۾ر ٺهيا, يعني 1935ع کان پوءِ ٻُئي کوسلا واري 
ٿيوري تي ٺهيل آهن. 
درياءَ تي ٺهندڙ پل. بيراج ۽ ڊيم ٻين ٺهندڙ عمارتن کان مختلف ٿين ٿا. 
جن کي ٺاهڻ ۾ هڪڙو دفعو ڏکيائي ٿٌي ٿي. پر انهيءَ کان پوءِ گهڅو ڪري اهي 
اسڪيمون مسثلا پيدا نٿيون ڪن ۽ معمولي واري سا سنڀال سان ٺيڪ هلن 
ٿيون. پر درياءَ تي ٺهندڙ شيون ٺهڻ کان پوءِ ب وقت بوقت مستًُلا کڙا ڪن ٿيون. 
جو درياءِ جو پاڻي چوويھ ڪلاڪ هلي ٿو ۽ سمهي نٿو ۽ انهن تي ضرورت آهر 
ڪر ٿيندا رهن ٿا, ٻيو مسكلو اهو آهي ت انهن جا مکي جزپاڻيءَ کان هيٺ رهن ٿا 
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۽ هلندڙ پاڻيءَ ۾ چيڪ ڪرڻ ڏکيا آهن. پر تجريو ٻڌائي ٿو ت ڪاب ڳاله اوچتي 
نٿي ٿٌي. ٿيڻ ۾ وقت وٺي ٿي. جيڪڏهن انهن کي وقت ب وقت چڪاس ڪندو 
رهجي ت خبر پوڻ کان پوءِ ٺيڪ ڪري سگهجي ٿوي وري هڪڙي ڳالهھ آهي عمر 
جي. 


نين گاڏي وٺجي ٿي ت اها ٿڦرڙاٽ ڪندي هلي ٿي. بلڪ اڏري ٿي پر 
جڏهن ان کي هلندي 15 کان 20 سال ٿين ٿا ت ڪڏهن نٽ بولٽ کڙڪن ٿا.. 
ڪڏهن آتل سيل ليڪ ٿين ٿيون. ڪڏهن ريڊي ايٿر مان پاڻي ليڪ ٿيڻ ڪري 
گرمر ٿي ٿي وغيره وغيره. هڪ مهريان آفيسر ۽ پوءِ دوست مرحوم ميرمحد علي 
ٽالپ جنهن جو تعلق سنڌ جي حڪومت ڪندڙ ٽالپر گهراڻي سان هو ۽ جيڪو 
آبپاشي کاتي ۾ چيف انجنيگر رهيو هئو. بيماري دوران ڊاڪٽر ڏي ويو ۽ چيائين 
ت ڊاڪٽرا مون کي الله سائين گنج ڏنا آهن, عزت آهي. اولاد آهي, ملڪيت آهي. 
ڪو غم ۽ فڪر ناهي. پوءِ مان بيمار ڇو ٿو ٿيان؟ ڊاڪٽر جواب ڏنس ت مير 
سائين توهان هڪ جزو وساري ٿا وهو. يعني عم ساڳئي نموني جيمُن وقت گذري 
ٿو. بيراجن جي جزن پر ب ڪمزوري ٿئي ٿي. سکر بيراج کي تعمير ٿُي 75 سال. 
گڊو بيراج کي 45 سال ۽ ڪوٽڙي بيراج کي 51 سال ٿي ويا آهن. 

مٿين ڳالهين کي نظر پر رکي اچو ت سنڌ جي نهي بيراجن تي هينُر 
تائين ٿيل مسحلن ۽ انهن جو ڪيل حل ۽ هينئر ڪر ڪرڻ جي ضرورت جو اُن 
خيال سان ورتل اپاگن جو جاٿزو وئون. ٍ 


گڊو بيراج 


هي بيراج 1962ع ۾ر ٺهي پورو ٿيو. هن پر 65 درآهن ۽ 12 لاک ڪيوسڪ 
جي ٻوڏ پاس ڪرڻ جي گنجائش آهي. درياءَ کي بيراج ڏانهن سڌو آڻڻ لاءِ 
مٿاهين پراسپرن جا ٿي سيٽ يعني ٽي ساڄي پاسي ۽ ٽي کاٻي پاسي ٺاهڻا هئا. 
پر انهن مان رڳو هڪڙو سيٽ يعني هڪڙو ساڄي پاسي ۽ ٻيو کاٻي پاسي ٺاهيو 
ويو ۽ ٬سمجهيو‏ ويو ت انهيءَ مان ڪر ٿي ويندو. پر ائين ن ٿيى درياءَ کي انهن 
اسپرن کان مٿي هٿ چراند جو موقعو ملي ويى ۽ درياءَ ساڄي پاسي پائڻ لڳو. 
پهرين رائٽ گائيڊ بينڪ تي حملو رهيو, جيڪو هر سال پٿرن سان ڪنٽرول ڪيو 
ويو. پر پوءِ درياءَ ايتري کاڌ ڪي جو بيراج کي ڇڏي ساڄي پاسي وهڻ جو خطرو 
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پيدا ٿي پيو. انجنيگرن سڄو ڏينهن بيهي. سڄي رات جاڳي آيل مهل کي منهن 
ڏنو. درياءَ جي ساڄي پاسي چرپر سبب درياءَ ۾ بيراج جي سامهون مٿين ڀر ٻيلو 
ٺهي ويو. حل ڪڍڻ لاءِ ماڊل ايڪسپريمينٽ ڪرايا ويا. جن ساڄي پاسي هڪڙو 
اسپر ٺاهڻ لاءِ چيو. 20 ڪروڙ روپين جي خرچ سان اهو اسپر ٺاهيو ويو. ساڄي 
پاسي درياءَ جي کاڌ ت رڪَجي وئي. پر ٻيلو پٽجي ن سگهيو ۽ هينگر ب درياءَ جو 
زور ساڄي پاسي آهي. آبپاشي کاتي وارن وري ماڊل ايڪسپريمينٽ ڪرائڻ لاءِ 
سوچيو, پرريغي ڪينال جو منهن ٺاهڻ لاءِ واپڊا وارن آبپاشي کاتي کان پڇيو اهو 
منهن گهوٽڪي فيڊر جي منهن سان گڏ کاٻي پاڪٽ پر ٺاهڻو هو. جنهن لاءِ ماڊل 
ايڪسپريمينٽ ڪرڻا هئا. آبپاشي کاتي وارن چيو ت جيستائين درياءَ جو رخ 
سڌون ڪبو, ريڅي ڪينال کي پاڻي ن ڏئي سگهبو, ماڊل ايڪسپريمينٽ ۾ر اها 
ڳاله ب شامل ڪئي وئي. اهو ماڊل پنجاب جي نندي پور واري اسٽيشن تي 
ٺاهي رو, مان ب اهو ماڊل اتي هڪ خانگي ماڻهوءَِ جي حيثيت ۾ر ڏسي آيو 
آهيان. ماڊل وارن پنهنجي رپورٽ ڏٿي ڇڏي آهي. پهرين ڊسمبر 2006 تي صدر 
پاڪستان وٽ هڪ گڏجاڻي ٿي. جنهن ۾ فيصلو ڪيو ويو ت ريغي ڪينال جو 
منهن ٺاهڻ سان گڏ درياءَ کي ب سڌو ڪيو ويندي انهيءَ ڏس ۾ر 26 ڊسمبر 
6ع تي راپڊا وارن هيٺان ڪم ڪراثڻ جي لاءِ سنڌ وارن کان اجازت ورتي. 

(1) کاٻي پاسي واري ڊيوائيڊوال وڌائڻ. 

(2) کاٻي پاسي واري پاڪٽ ۾ جيڪڏهن ضرورت هجي ت سلٽ -«طا 
6006٣‏ ٺاهڻ. ِ‫ 

(3) دريا کي سڌي ڪرڻ وارا ڪمر. 

(4) موجوده بندويستن ذريعي شول جو ڪڍ ڻ. 

آبپاشي کاتي وارن هٿين ڪم ڪرڻ جي منظوري 17 جنوري 2007ع تي 
يي ڇڏي آهي. اميد ت اهي ڪر ٿيڻ سان گڊو بيراج جي حالت ٺيڪ ٿي 
ويندي, رهيو دروازن جو سوال تہ انهن کي بدلائڻ جي ايتري تڪڙي گهرج ناهي. 
پهرين انهن جي حالت ڏسي فليزيبلٽي ڪرائڻ جي ضرورت آهي. 


سکربيراج 


هي بيراج 1932 ۾ ٺهي پورو ٿيو. هن ۾ 66 در آهن, هن جي ٻوڏ پاس 
ڪرڻ گنجائش 15 لک ڪيِوسڪ رکي وئي. 
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(1) 1932ع پر واهھ هلڻ لڳا, واھ هلڻ کان پوءِ خبر پئي ت ساڄي ڪپ 
وارن واهن ۾ تمامر گهڻي لٽ پئي وجي. انهيءَ کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ پوٺا پر ماڊل 
تجربا ڪيا ويا. جن جي بنياد تي بيراج جا 10 در بند ڪري مٿاهين پر ٻيٽ ٺاهيو 
ويو. ٻيٽ جي ڪنڊ تي هڪ ٽيل چينل ٺاهي وئي ت جيسُن گهٽ لٽ وارو پاڻي 
واهن ۾ وڃي. انهن ڪمن سبب ساڄي ڪپ وارن واهن پر لٽ وڃڻ گهٽجي وئي. 
...ند يڻ ڪري بيراج جي ٻوڏ پاس ڪرڻ واري صلاحيت 15 
لک ڪيوس مان گهٽجي 9 لک ڪيوسڪ رهجي وئي. ==َ 

(2) 1949ع پر بيراج جي ڪن پلرن ۾ ڪريڪ ظاهر ٿيا. انهن کي -!/٣لا9‏ 
0 ذريعي ڀريو ويو ۽ پلرن جي مٿين ڀر وارا پاسا سيمنٽ ڪانڪريٽ سان ڀريا 


وياو. 

(3) 1950ع ۾ر بيراج جي آرچن ۾ ب ڪريڪ ظاهر ٿيا ۽ اهي ب -!1٣لا9‏ 
9 ذريعي ڀريا ويا. پر 1956ع پر اهي وري ظاهر ٿي ويا. انهن تي گهڻا بحث 
مباحثا ٿيا. 1964ع ۾ هڪ ڪاميٽي جوڙي وئي. پڇاڙي ير اهي 1984ع کان 
6ع واري وقت ۾ر ڀريا ويا. 

(4) 1982ع ۾ر سکر بيراج جي گولڊن جوبلي ملهائي وئي. پر انهيءَ سال 
.لن جوبلي ملهائڻ کان پوءِ بيراج جو 31 هون در اوچتو ڪري پيو. وڏي 
ايمرجنسي ٿي وئي پر الله سائين رحمت ڪري انهيءَ وقت جي سيڪريٽري 
آبپاشي جناب حاجي محمد ڏهر تي, جنهن بند ٿيل درن مان هڪڙو در ڪڍي 
ڀڳل در جي جاءِ تي لڳرايو ۽ مصيبت ٿري وئي. پر انهيءَ مان سبق پرائي انهيءَ 
وقت جي انگلينڊ جي او ڊي اي جي مدد سان بيراج ۽ ڪينالن جا سڀ دروازا ۽ 
ڪائونٽر ويٽ سڀ مٽايا ويا. اهو ڪمر 1995ع ۾ر پورو ڪيو. 

(5) جنوري 2004 جي واهن جي بندي پر بيراج جي مٿين ڀر واري ساڄجي 
پاڪٽ ۾ر پڪي فرش ڀر کڏو پُجي ويو. انهيءَ کي يڪدر پٿرن سان ڀريو ويو ۽ 
پوءِ هڪ اسڪير ٺاهي وئي, جنهن لاءِ 74 ڪروڙ وفاقي سرڪار جا ۽ 15 ڪروڙ 
سنڌ سرڪار جا هئا. اهو ڪر سنڌ آبپاشي کاتي جي مالڪي پر ايف ڊبليو او 
ٺيڪيدار جي حيثيت ۾ر نيشنل ڊوليمينٽ ڪنسلٽنٽ صلاحڪاري حيثيت ۾ 
ڪرايو ويو. جيڪي ڪرم ڪرايا ويا سي هن ريت آهن. 

مٿين ڀر واري پهرين شيٽ پائل, جيڪا ٽٽي پہُي هئي. انهيءَ کان 45 
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فوٽ مٿي نين شيٽ پائل هشڻ. 

پاڪٽ مان لٽ ڪڻ. 

انهن يٽ پائلن وچ ۾ 4 فوٽ عميق ۾ پڪو فرش وجهڻ. 

نسّين, شيٽ پائل کان مٿي 40 فوٽ ويڪر ۾ ڪنڪريٽ جا بلاڪ وجهڻ. 

انهن بلاڪن کان مٿي پٿر وجهڻ. 

پراڻي شيٽ پابٌل کان پلرن تائين پڪو فرش وجهڻ. 

دادو ڪينال فرش هيٺان خالن کي ڀرڻ. 

دادو ڪينال جي سامهون نين شيٽ پائل هڻڻ. 

دادو ڪينال جي سامهون نين شيٽ پائل هڅڻ. 

دادو ڪينال جي ڪريڪ ٿيل فرش کي ڊاهي نسُون فرش هڅڻ. 

پلرن جي وچ ۾ پڪي فرش هيٺان خالن کي ڀرڻ. 

پهرين نمبر پلر ۾ر ڪريڪ اپاڪسي سان ڀرڻ ۽ شيخون وجهي مضبوط 
ڪرڻ. 

سڀني کان هيٺين شيٽ پاثل کان اٽڪل 6 فوٽ هيٺ نين شيٽ پاثئل 


هيٺين نين شيٽ پاثل کان هيٺ فلٽر بلاڪ وجهڻ. 

فلٽر بلاڪن کان هيٺ پٿر وجهڻ. 

ڪنسلٽنٽس کي مرمت واري ڪر جي نگرانيءَ کان علاوه سڄي بيراج لاءِ 
فيزيبلٽي ٺاهڻ لاءِ ب چيو ويو جنهن ۾ اهو ڏسڻو هو ت بيراج ۾ر ڪهڙن ڪمن 
جي ضرورت آهي. آگسٽ 2006ع ۾ هنن اها فيزيبلٽي ٺاهي ۽ انهيءَ جي بنياد 
تي هڪ پي سي ون ب ٺاهيو, جنهن جو نالو هنن رکيو سکر بيراج ٺيڪ ڪرڻ ۽ 
سڌارڻ, 10]0٣0161796[1,‏ 810 (]6|06]0!|]810] هيٺئين ڪمن جي قيمت 3 
ارب روپيا ٻڌائي وٿي آهي. جيڪي تن سالن ۾ ڪرڻا آهن, مٿين ڪمن جي 
تنصيل هيٺين ريت آهي. 

بيراج جي هيٺين ڀر ۽ کاٻي پاڪٽ پر انهيءَ نموني جا ڪر ڪرڻ, جيڪي 
ساڄي پاڪٽ ۽ ان جي هيٺين ڀر ڪيا ويا. 

ڊيوائيڊ والن جو عميق 2 فوٽ وڌائڻ ت جيُن 12 لک ڪيوسڪ واري 
ٻوڏ انهن مٿان ن ٿم سگهي. 
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مٿين ڀس ”رور ٽريننگ ورڪ" ڪرڻ ت جيئُن 12 لک ڪيوسڪ واري ٻوڏ 
پاس ٿي سگهي. 

روهڙي ڪينال جي پڪي فرش کي 10 فوٽ وڌائي شيٽ پائل ھڻڻ. 

گيٽن کي رنگ ڪرڻ ۽ جتي ضرورت هجي ٺيڪ ڪرڻ. 

مٿين ڪمن مان ظاهر آهي ت ڪو ب هنگامي بنيادن تي ڪرڻ وارو ناهي, 
پر سکر بيراج 75 سال پراڻو ٿي چڪو آهي ۽ جيڪڏهن اهي ڪر ڪيا وجن ت 
سکر بيراج کي نين حياتي ملي سگهي ٿي. پنجاب وارا پنهنجي 1958 ۾ر ٺهيل 
تونسا بيراج کي 14 ارب روپين جي خرچ سان ٺيڪ ڪري رهيا آهن. جنهن لاءِ 
هنن عالمي بينڪ کان قرض ورتو آهي. خبر پٌځي آهي ت سنڌ گورنمينٽ ب مٿين 
بي سي ون جا فنڊ حاصل ڪرڻ لاءِ پروپوزل موڪلي ڇڏيا آهن. ڇاڪاڻ جو 
فنڊنگ جا پروپوزل مارچ ۽ اپريل پر موڪلبا آهن. 


ڪوئڙي بيراج 


هي سنڌوءِ تي آخري بيراج آهي جيڪو 1955ع ۾ر ٺهي پورو ٿيو. هن ۾ 
4 در آهن ۽ بيراج جي ٻوڏ پاس ڪرڻ جي صلاحيت 8 لک 75 هزار ڪيوسڪ 
آهي. پر ٺهڻ کان پوءِ پهرين ٿي سال يعني 1956ع هي اٽڪل ڏھ لک 
ڪيوسڪ جي ٻوڏ پاس ڪري چڪو آهي. شروع کان ئي وٺي بيراج تي وهڪرو 
کاٻي پاسي رهيو, جنهن لاءِ بيراج جا د رکاٻي پاسي گهٽ ۽ ساڄي پاسي وڌيڪ 
کوليا وڃن ٿا ۽ انهيءَ بندوبست سان 1956ع پر ڊيزاُن کان ب مٿي واري ٻوڏ 
پاس ڪئي. ٻيو مسئلو هن جي ڪٽ آف جو هو. بيراج 31 فوٽ ڪٽ آف لاءِ 
ٺاهيو ويو, پر 24 فوٽ کان مٿي ڪٽ آف ن رکي سگهيا, وري سکر بيراج جي 
گيٽ ڪرڻ سبب هن بيراج جا گيٽ ب ٺيڪ ڪرائڻا هئا. مٿين ٻنهي ڳالهين کي 
منهن ڏيڻ لاءِ 1990ع جي ڏهاڪي پر او ڊي اي جي مدد ۽ ايشين ڊولپمينٽ 
بينٽڪ کان قرض وٺي هن بيراج جا سڀ دروازا مٽيا ويا ۽ بيراج جو هيٺيون پڪو 
فرش مضبوط ڪيو وي. هي بيراج هاڻي پنهنجي ڊيزائن ڪٽ آف يعني 31 فوٽ 
تي ڪم ڪري ٿو. 

مٿين ڳالهين مان خبر پئي ت ٽنهي بيراجن جي حالت ايتري خراب ناهي. 
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جيترو خوف ڏياريو ويو آهي. بيراجن تي وقت ب وقت مستُلا اٿن ٿا. انهن جي 
باري ۾ هوشيار رهڻ جي ضرورت آهي. جين ڳاله ڌيان تي اچي ۽ انهن کي 
منهن ڏيڻ جي ڪوشش ڪجي ت ڳالھ وڌي ن., اتي ئي ڪنٽرول ٿي وڃي. جو 
انگريزي ۾ چوندا آهن ت 1٣ 16 6868 ٣016‏ ]5160 ھ وقائتو هڪڙي 
ٽاڪو ايندڙنون ٿاڪن جو بچاءُ ڪري ٿو. 
هڪڙي ٻي ڳالھ جي ب وضاحت ڪندو هلان, جنهن مطابق چيو ويو آهي 
پنجاب جي پنجن بيراجن لاءِ ويجهي ماضيءَ ۽ !! ارب روپيا ڏنا ويا آهن, اها 
ڳالهھ صحيح ناهي. وفاقي حڪرمت پنجاب جو هڪ منصوبو جنهن جو ٺالو 
]0ه[2)0] ((16 176061۱158 81۱0 0۱1180161۱ 18]ه16] 88٣68066‏ 6ه[٣0ا‏ 
56-1 آهي. 1.65 ارب روپين جو منظور ڪيو ويو آهي. جنهن تي اڃا تائين 
ڪل خرچ 75 ڪروڙ ٿيو آهي. ياد رهي ت سنڌ جي ٿن بيراجن جي ڀيٽ پر پنجاب 
مر 16 بيراج آهن ۽ رڳو سکر بيراج لاءِ ساڄي پاڪٽ جي ڪر کي درست ڪرڻ 
لاءِ وفاقي سرڪار 88 ڪروڙ روپيا ڏنا. ارسا جي اڳوڻي ميمبر جتاب ٽور محمد 
بلوچ جا اسان ٿورائتا آهيون. جنهن هڪ مک ڳالهھ يعني سنڌ جي بيراجن جي 
حالت بابت ڳڅتي جو اظهار ڪري اسان کي صحيح صررتحال معلوم ڪرڻ جو 
موقعو ڏنو. جنهن مطابق بيراجن تي مستًلا آهن, پر گڏوگڏ انهن کي منهن ڏيڻ 
لاءِ ڪوششون ب جاري آهن. بس اسان ائين ٿي جاڳندا رهياسين ت هر مستّلو 
نبري ويندو. بيراج واهن کي پاڻي ڏيندا رهندا. جهنگ جهرآباد رهندا ۽ سنڌ جا 
جهانگيئڙا ۽ ماروئڙا خوشحال ۽ سکي رهندا. 
(روزان ڪاوش 6-4-2007) 
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پاڪستان ۾ بجليءَ جي بحران کي 
ڪيمُن منهن ڏجي؟ 


اپريل جي مهيني ۾ر گرمي شروع ٿيڻ سان ئي بجليءَ جي لوڊ شيڊنگ 
شروع ٿي وئي آهي. ڪلاڪن جا ڪلاڪ بجلي بند رهي ٿو سو ب هڪڙو دفعو ن 
بلڪ ٻ ٻ ٽي ٽي دفعا. ان لاءِ بہ ڪو وقت مقررناهي. ڪڏهن ڏينهن جي ڪڏهن 
رات جو ب اسڪولن ۾ر ٻارن جي پڙهائي صحيح نموني نٿي ٿي سگهي. گهرن پر 
پاڻي مٿي چاڙهڻ وارا موٽر رڪم ن ڪرڻ ڪري. رڌ پڄاءَ وتت سرنٿو ٿي سگهي. 
آفيسن ۾ ڪمپيوٽر ڪر نٿا ڪن ت ڪر متاثر ٿئي ٿو. گرميءَ سبب ڪر جي 
رفتار سست ٿي وڃي ٿي. ڪٿي وري سرڪاري ڪامررا ماڻهن سان وڙهي پون ٿا. 
.جو گرمي ماڻهن کي بيزار ڪري ٿي ڇڏي, ڪارخانن ۾ مال صحيح طرح ۽ گهريل 
تعداد ۾ تيارنڻو ٿي سگهي. ٻنين پر ٽيوب ويل نٿا هلن ۽ زراعت تي آثرپوي ٿو. 
غرض ت زندگيءَ جو ڪهڙو شعبو آهي. جيڪو بجليءَ جي آکكٻوٽ ڪري متاثر نڻو 
ٿٌي. ٻُي طرف واپڊا جو چيُرمين چوي ٿو ت جيستائن ڊيم ن ٺهندا بجليءَ جي 
کوٽ پوري ن ٿيندي. ؛: 

تازو واپڊا وارن ارسا جي صلاحڪار ڪاميٽي:َ کي ٻيهر چيو آهي ته 21 
اپريل کان تربيلا مان وهڪرو 45000 ڪيوسڪ مان رڌائي, 55000 ڪيوسڪ 
ڪيو وڃي. انهيءَ جي ابتڙ سنڌ وارن چيو ت تربيلا مان پاڻي ڪڍڻ صفا بند 
ڪري ڇڏيو. جو ڪابل درياءَ ۾ وڌيڪ پاڻي اچڻ ڪري سنڌوءِ مان نڪرندڙ واهن 
جي گهرج ڪابل درياءَ ۾ واڌو پاڻي اچڻ مان پوري ٿي ويندي ۽ تربيلا وارو 
بچايل پاڻي ايندڙ مهينن ۾ر پاڻيءَ جي وهڪرن جي گهٽ وڌائي کي پوري ڪرڻ 
٣‏ ڪر آڻي سگهيو. پنجاب واري صلاحڪار ب تربيلا مان وهڪرو وڌائڻ تي 
اعتراض ڪيو ت ائين ڪرڻ سان تونسا بيراج جي مرمت وارو ڪم متاثر ٿيندو. 
گڏجاڻيءَ پر اهو ب الزامر لڳايو ويو ت واپڊا جي خراب ڪارڪردگيءَ ڪري منگلا 
ڊيم کان ڇڏيل 37000 ڪيوسڪ بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ن ڪيو ويو. ياد 
رهي ت واپڊا جا منگلا تي بجلي پيدا ڪرڻ وارا ٻ يونٽ خراب آهن ۽ تربيلا ۽ 
چشما بيراج تي هڪ هڪ يونٽ خراب آهن. ارسا وارن ئي الحال واپڊا جو وڌيڪ 
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پاڻي ڇڏڻ وارو مطالبو رد ڪري ڇڏيو آهي. جو صوبن وچ ۾ ٿيل 1991ع واري 
پاڻي ٺاهھ مطابق ڊيمن کي آبپاشيءَ جي استعمال جي ترجيح کي هلائڅو آهي. 
مان اها شق هيٺ انگريزيءَ ۾ ڏيان ٿو. 
06٣68160 ۱0!‏ 066 #600110ا ٣656٣70166‏ 0٣آ60]»«ه‏ ۱106 ()) 14 
0٣ ٣٣050 5 0 16.‏ !)0010 
معنيٰ ت ڊيمن ۾ر ذخيرو ٿيل پاڻي آبپاشيءَ جي استعمال لاءِ ڇڏيو ويندو 
(ن ڪي بجلي پيدا ڪرڻ واسطي) ياد رهي ت واپڊا وارن ارسا جي 4 اپريل تي 
ٿيل گڏجاڻيءَ ۾ منگلا جو وهڪرو 30000 مان وڌائي. 45000 ڪيوسڪ ڪرڻ 
۽ تربيلا جو 28000 مان 35000 ڪيوسڪ ڪرڻ جي گهر ڪئٌي هئي. پر ارسا 
وارن اهڙي گهر نہ مڃي. چون ٿا تت حڪومت جي زور ڀرڻ تي منگلا جو وهڪرو 
0 ۽ تربيلا جو 37000 ڪيوسڪ ڪيو ويو. يعني ٿيل معاهدي جي 
ڀڃڪڙي ڪي وئي ۽ تنهن کان پوہَ بہ پورت ن ٿي. 
واپڊا جي ناقص ڪارڪردگيءَ جو هڪڙو سبب ت او آهي ت انهيءَ اداري 
تي گهڻي ڀاڱي پنجاب جي هڪ هٽي آهي. انهيءَ ۾ چوٽيءَ تي هڪ چيگرمين ۽ 
ٽي ميمبرآهن. هڪڙو ميمبر واٿي ٻيو نيمبر پاور ۽ ٽيون ميمبرفنانس. چيگُرمين 
پنجاب ۽ سرحد مان رهيا آهن. 1958ع کان جڏهن کان هي ادارو وجود پر آيو آهي. 
سنڌ ۽ بلوچستان مان ڪڏهن ب چيگرمين مقررن ڪيو ويو آهي. ٻين ٽن ميمبرن 
مان ب رڳو ميمبر واٽر سنڌ ۽ بلوچستان مان هڪ ٻ وقت لاءِ رکيو ويو آهي. ن ت 
سنڌ ۽ بلوچستان مان ٻيا ميمبرن رکيا ويا آهن. هينگر ڪوب ميمبر سنڌ مان ناهي 
۽ موجوده چيگرمين ۽ هن کان اڳ وارو چيگرمين پنجاب مان رکيا ويا. ڀٽي 
صاحب جي چوڻ مطابق هي ادارو هڪ 616]0]181(٤‏ 1۱16/با آهي. يعني اڇو 
هاٿي. جنهن تي سار سنڀال جو خرچ تمام گهڻو آهي ياد رهي ت ٿاتلينڊ ۾ هاٿي 
تمامر گهٹا ٿين ٿا, ۽ بادشاھ جي سواريءَ لاءِ ب اڇا هاٿي رکيل هئا. شاهي هاٿين 
تي عام هاٿين جي ڀيٽ ۾ر تماممر گهڻو خرچ ايندو هو. بادشاھ جڏهن ڪنهن 
درٻاريءَ تي ناراض ٿيندا هئا ت پنهنجو شاهي هاٿي سار سنڀال لاءِ انهيءَ 
درٻاريءَ کي ڏيئي ڇڏيندا هئا. جنهن جي سار سنڀال شاهي معيار تي ڪرڻي 
هوندي هئي. انهيءَ تي ايترو خرچ ايندو هو جو همراھ کي گهر جا ٽپڑ بہ وڪرو 
ڪرڻا پوندا هئا. جيڪڏهن سنڀاليندڙ هاٿيءَ جي انهيءَ معيارتي سنڀال نن ڪئي 
۽ بادشاھ کي شڪايت پهتي ت هن بادشاه جي هاٿيءَ سان صحيح ورتاءِ ن ڪيو 
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آهي ت بادشاه ڄڻ ٻڄو رلائي ڇڏيندو هئس. َ 

بجليءَ جي هلندڙ ۽ ايندڙ سالن جي بحرانن کي منهن ڏيڻ لاءِ منهنجي 
خيال ۾ هيٺلين ٽن ڳالهين جي ضرورت آهي: 

(1) واپڊاکي سچ پچ هڪ وفاقي ادارو ٺاهڻ. 

(2) بجلي پيدا ڪرڻ جي ترجيحات ٺيڪ ڪرڻ. 

(3) جيستائين گهريل مقدار ۾ بجلي پيدا ڪجي. تيستائين موجود 
بجليءَ کي بچائڻ وارا پاءِ وٺڻ. ٍ 

اچو ت مٿين ٿن ڳالهين تي خيالن جي ڏي وٺ ڪريون. 


(1) واپڊاکي سچ پچ هڪ وفاقي ادارو ٺاهڻ: 


انهيءَ لاءِ ان جي چوٽيءَ واري جوڙجڪ ۾ صوبن کي صحيح نمائندگي 
ڏيڻ گهرجي. ٽاپ واريون 4 جايون آهن, هڪ چيگرمين ۽ ٽي ميمبر يعنتي واٿي 
پاور ۽ فنانس, انهن تي صوبن جي واري وٽيءَ مطابق نمائندگي هجڻ کپي. 
انگريزي الفابيٽيڪا آرڊر ۾ پهرين چيرمين بلوچستان مان ٿئي ۽ ٽي ميمبر 
باقي هر هڪ صوبي _ر. هن کان پوءِ چيُرمين سرحد مان ٿئي ۽ باقي ٽي 
ميمبر باقي صوبن مان. ٽين دفعي چيُرمين پنجاب مان ٿنٌي ۽ باقي ٽي ميمبر 
ٻين صوبن مان ۽ پڇاڙي ۽ چيُرمين سنڌ مان ٿئٌي ۽ باقي ٽي ميمبر باقي 
صوين مان. انهيءَ نموني جو جوڙجڪ سان صوبن ۾ حصي داريءَ جو احساس 
پيدا ٿيندو ۽ ڪم بهترنموني پر هلندو. 


(2) بجلي پيدا ڪرڻ جون ترجيحات ٺيڪ ڪرڻ. 


پهرين اچو ت ڏسون ت دنيا جي ٻين ملڪن ۾ر بجلي جي پيداوار ڪهڙن 
ذريعن مان ٿئي ٿي ۽ ان اپت جو سيڪڙو ڇا آهي. سال 2004ع جي انگن اکرن 
مطابق دنيا ۾ وڌ ۾ر وڌ بجلي ڪوئلي مان پيدا ٿئٌي ٿي. جنهن جو سيڪڙو 48.7 
آهي. ٻيو نمبر ايٽمي ٻارڻ مان ٿځي ٿي. جنهن جو سيڪڙو 19.6 آهي. ٿيون نمبر 
قدرتي گس مان ٿئٌي ٿي. جنهن جو سيڪڙو 17.7 آهي. چوٿون نمبر پن بجلي 
مان ٿي ٿي. جنهن جو سيڪڙو 6.8 آهي. پنجون نمبرتيل مان جنهن جو سيڪڙو 
1 آهي. ڇهون نمبر هرهر پيدا ٿيندڙ (16])600#80]016]) آهي. جنهن جو سيڪڙو 
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2 آهي. باقي 0.4 سيڪڙو شمسي ترانائي ۽ هوا مان ٿئي ٿي ۽ باقي بچيل 
2 سيڪڙو ٻين مختلف ذريعن مان ٿئي ٿي. آمريڪا ۾ ڪوئلي مان 23 
سيڪڙو. ايٽمي ۽ پن بجلي مان 14 سيڪڙي قدرتي گس مان 23 سيڪڙو ۽ تيل 
مان 40 سيڪڙو بجلي پيدا ڪئي وجي ٿي. چائنا ۾ ڪوئلي مان 67 سيڪڙي 
قدرتي گس مان 2.6 سيڪڙي تيل مان 23.8 سيڪڙو ۽ باقي 6.6 سيڪڙى 
هندوستان ۾ ڪوئلي مان 55 سيڪڙو قدرتي گس مان 7 سيڪڙى تيل مان 35 
سيڪڙو ۽ باڻي ٻين ذفريعن مان 3 سيڪڙو بجلي پيدا ٿئي ٿي. پاڪستان ۾ 
ڪوئلي مان 6.5 سيڪڙو قدرتي گگُس مان 50 سيڪڙو تيل مان 30 سيڪڙو ۽ 
باقي ٻين ذريعن مان 13.5 سيڪڙو بجلي پيدا ٿُي ٿي. مٿين انگن اکرن مان 
معلوم ٿنٌي ٿو ت ڪنهن ب ملڪ پر هڪڙي شيءَ مان بجلي پيدا نٿي ٿي. بلڪ 
مختلف ذريعن مان پيدا ٿني ٿي ۽ انهن جو سيڪڙو انهيءَ ذريعي جي دستيابي 
۽ پيداواري قيمت تي مدار رکي ٿو. پرسڀني جزن کي نظر ۽ رکي معلوم ٿئي ٿو ت 
دنيا پر پهريون نمبر بجلي ڪوئلي مان. ٻيو نمبر قدرتي گس مان. ۽ ٽيون نمبر 
تيل مان پيدا ڪئٌي وجي ٿي. انهيءَ جي ڀيٽ ۾ پاڪستان ۾ر پهريون نمبر قدرتي 
گس مان. ٻيو نمبر تيل مان ۽ ٿيون نمبر ٻين ذريعن مان پيدا ڪي وڃي ٿي 
جڏهن ت سڀ کان گهٽ ڪوئلي مان پيدا ٿگي ٿي. 

ڇا انهيءَ جو سبب اهو آهي ت اسان وٽ ڪوئلو ڪونهي یا گهٽ آهي؟ 
ائين يقينن ناهي. پاڪستان ۾ ڪوئلو 185 ارب ٽن آهي ۽ دنيا ۾ پاڪستان 
انهيءَ حساب سان چوٿين نمبر تي آهي. پر اسان وٽ ڪوئلي کي بجلي ٺاهڻ ۾ 
گهڻي ڀاڱي استعمال ن پيو ڪيو وڃي. جو اسان جو سڄو زور وڏا ڊير ٺاهي 
بجلي پيدا ڪرڻ تي آهي. ڪوئلي کي ڄاڻي واڻي ب استعمال ن پيو ڪيو وڃي. 
جو ان صورت ۾ر ڊيمن ٺاهڻڂ رارو معاملو پلتي پُُئجي ويندو. حالانڪ اتفاق راءِ ٿ 
ٿيڂ ڪري انهن تي ب ڪا خاص ترقي ن ٿي آهي. ڄاڻو ماڻهن جو چوڻ آهي ت 
مختلف بجلي پيدا ٿيندڙ ذريعن مان ڪوئلي جي پيدا وار وڌائڻ جي ضرورت 
آهي. جو ڪوئلو هڪ اعتبار جوڳو ديسي ذريعو آهي. جنهن ۾ تيل وارا خطرا 
ڪونهن. هڪڙو ت تيل جي قيمت پر تمام گهٹا لاها چاڙها اچن ٿا. ٻيو ‏ جنگ 
جي صورت ۾ر انهيءَ جي سپلاءِ ڏکي ٿي پوي ٿي. انهيءَ جي مقابلي ۾ هينئر 
قدرتي گس مان پيدا ٿيندڙ بجلي سستي پوي ٿي. پر انهيءَ جا ذخيرا هوريان 
هوريان ختمر پيا ٿين. اهائي ڳاله آهي جو اسان ايران مان گُس پائپ لائين 
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ذريعي گئس وٺڻ جي ڪوشش پيا ڪريون, ڪوئلي مان بجلي پيدا ڪر ڪري 
هڪ ت اسان کي امپورٽ ڪرڻ لاءِ ڊالرن خرچ ڪرڻا پوندا. ٻيو ت انهيءَ پر تمام 
گهڻن ماڻهن کي روزگار ملندو ۽ ٿيوڻ تہ سپلاءِ جو رسڪ يا خطرو ڪونهي. اسان 
کي اٽڪل 50 سيڪڙو بجلي ڪوئلي مان پيدا ڪرڻ کپي. ياد رهي ت هينمُر رڳو 
5 سيڪڙو آهي. وري سڀني کان سستي بجلي پن بجلي گهرن مان پيدا ٿئي 
ٿي. مغلن تربيلا مان تربيلا جي قيمت وصول ٿيڻ کان پوءِ اها رڳو 80 پُسا في 
يونٽ پوي ٿي. جڏهن ت غازي بروٿا مان اها ساڍا ٽي روپيا في. يونٽ پوي ٿي. جو 
اڃا انهيءَ جي سيڙيڪاريءَ واري قيمت وصول ن ٿي آهي. اسان کي پن بجلي 
وارا اهڙا منصوبا ٺاهڻ کپن. جن تي مامرا ن هجن. اهي آهن. جتي پاڻي گڏ ن 
ڪجي ۽ رڳو وهندڙ پاڻيءَ تي هلن, جن کي ]6ا! ً0 ٣۱٣‏ منصوبا چئُبو آهي. 
هڪڙو اهڙو منصويو سنڌوءِ تي ٻنجي وٽ آهي. جتي 5400 ميگا واٽ بجلي 
پيدا ڪري سگهجي ٿي. ٻيو ننڍن نين تي بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. سرحد 
صوبي ۾ر انهيءَ جو تماممر گهڻو اسڪوپ آهي. اتي جي صوبائي حڪومت 546 
ميگا واٽ جا منصوبا عمل پر آڻي ٿي ۽ 6000 ميگا واٽ جا منصوبا منصوبي ُ 
بنديءَ هيٺ آهن پن بجلي جيتوڻيڪ سڀني کان سستي آهي. پر سڄو سال ساڳي 
مقدار ۾ نٿي ملي. درياهن ۾ وهڪرا گهٽجڻ ڪري انهيءَ جي پيداوار ب گهٽجي 
وڃي ٿي. وري رڳو هڪڙي شيءِ تي ڀاڙڻ بدران اسان کي ٻين ذريعن تي ب ڌيان 
ڏيڻ کپي. انهن جي پيداواري قيمت هينگر وڌيڪ آهي. پر وقت سان جن نيون 
ٽيڪنالاجيزاچن ٿيون ت انهن جي قيمت ب گهٽجي ويندي. 
3 ين 
منهن ڏيڻ لاءِ اسان کي 50 سيڪڙو بجلي ڪوئلي مان پيدا ڪرڻ کپي. ٻيا 
متبادل ذريعا جن تي زور ڏيڻ کپي. اهي آهن: پن. بجلي. ايٽمي هوا ۽ سج. اُئين 
ڪرڻ سان ضرورت آهر بجلي پيدا ڪري سگهبي ۽ اها ريٽ جي لحاظ کان ب اٿ 
06 اهوندي. 


)3( بجلي بچاڻڻ وارا 


2-1 2.-.-957-9--- 
اهو ممڪن ناهي. . ان ۽ سن پر هلخ بدران ساگيڪل تي هلون يا پنڌ 


چنا : 20 


ڪريون, لائٽن جي روشني گهٽ ڪريون يعني ]0!(٣٣‏ ڪريون. گهٽ ايُرڪنڊيشن 
جي پد تي هرون, ٿڌن علائقن پر گهٽ گرمر پاڻيءَ سان وهنجون, وغيره. اڄڪلهھ 
بجلي بچائڻ معنيٰ پنهنجو آرامر گهٽائڻ بدران بجلي جي ڪارڪردگي -0)) 
((0]6]10 وڌائڻ آهي. يعني گهربل آرامر يا فائدو ٿوري بجليءَ مان ئي حاصل 
ڪجي. سال 2002 پر يورپ جي ملڪ جرمنيءَ ۽ هڪڙي هوٽل جو ڌنڌ وگهٽجي 
وڃڻ ڪري مالڪن لاءِ فائدي وارو ن رهيو. هنن انهيءَ نقصان جي پورت ڪرڻ 
لاءِ عام رواجي بلب مٽائڻي. انهن جي جاءِ تي بجلي بچائڻ وارا بلپ يعتي -(16]ع 
886٣‏ ( لڳائي ڇڏيا. جنهنڪري انهن کي بجليءَ جي 80 سيڪڙو بچت ٿي. 
بوائيلرن ۽ هنن خرودڪار پمپ هڻي. پائپن مٿان خاص ڪپڙو ويڙهي ڇڏيو. 
جيڪو 0ال ا5| جو ڪر پيو ڪري. جنهنڪري ساڳي معيار کي برقرار 
رکندي خرچ 60 سيڪڙو گهٽجي ,يو. جيتوڻيڪ بجليءَ جي ڪارڪردگي وڌائڻ 
تي ڪجه خرچ ب ٿئي ٿو. پرحساب لڳايو ويو آهي ت جيڪڏهن هڪ روپيو خرچ 
ٿسُي ٿو ت چار روپيا بچن ٿا ۽ خرچ ڪيل رقمر 4 سالن ۾ وصول ٿي وڃي ٿي. دنيا 
۾ بجلي بچائڅ جا هيٺيان ڪامياب تجريا ڪيا ويا آهن: 

(1) انسوليشن ذريعي جاين کي گرمر ڪرڻ يا ٿڌو ڪرڻ: 

دنيا ۾ 36 سيڪڙو بجلي جاين کي گرمر ڪرڻ يا ٿڌي ڪرڻ ۾ ڪتب اچي 
ٿي. انهيءَ جي استعمال کي گهٽائڻ جو تمامر گهڻو اسڪوپ آهي. انهيءَ ۾ 
اندرين ٿڌ يا گرميءَ کي روڪڻ جو بندوبست هڪ ڪيميائي مرڪب کي پينٽ 
ڪرڻ سان حاصل ڪجي ٿو ت جيُن جايون اير ٽائيٽ ٿي وڃن يا وري اهڙو 
ڪيميائي مرڪب, ڇتين ۽ ڀتين تي هڻي ڇڏبو آهي, جيڪو ٻاهرين گرمي يا ٿڌ 
کي موٽائي ٿو يعني 661ا)16] ڪري ٿو. آمريڪا ۾ هن نموني 30 سيڪڙو بجلي 

(2) بلبن جو مٽائڻ: روشنيءَ لاءِ دٺيا ۾ 20 سيڪڙو بجلي استعمال ٿئي 
ٿي. جنهن مان 40 سيڪڙو پراڻن نمونن جيئ بلبن ۾ استعمال ٿئي. اهي بلب 
اڻويهين صدي: ۾ ايجاد ڪيا ويا ها ۽ انهن پر روشني لاءِ بجلي گهٽ ۽ گرمي 
پيدا ڪرڻ ۾ وڌيڪ ڪرم اچي ٿي. انهن جي ڀيٽ پر نوان انرجي سيور بلب 75 
کان 50 سيڪڙو بجلي گهٽ استعمال ڪن ٿا. ۽ هلن ب وڌيڪ ٿا, آمريڪا ۾ر وال 
مارٽ ۽ هالينڊ پر فلپس وارڻ نوان بلب ٺاهيا آهن ۽ پاڪستان پر ب عامر جاممر 
ملن ٿا. 
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(3) آرام ڏيڻ واريون شيون: پاڻي گرمر ڪرڻ وارا بوائلر جاين کي گرمر ۽ 
ٿڌي ڪرڻ وارا هيٽر ۽ ائرڪنڊيشنر تماممر گهڻي بجلي راپرائين ٿا. جنهن مان 
تمامر گهٽ جاين جو گرمي پد وڌائڻ يا گهٽائڻ ۾ر ڪر اچي ٿو. هڪڙو نگون پمپ 
ايجاد ڪيو ويو آهي. جيڪو ڀر واري ايراضيءَ جي ٿڌ يا گرمي کڻي. جاءِ کي ٿڌو يا 
گرمر ڪري ٿو. آمريڪا جي صدر جارج ڊبليو بش جي ٽيڪاس ۾ رينچ انهيءَ 
طريقي سان ٿڌي ۽ گرمر رکي وڃي ٿي. انهيءَ ۽ ِ ڪا خاص بجلي خرچ نٿي ٿئي. 
انهيءَ ۾ فرج واري نموني فريان قدرتي پاڻياٺ گئس استعمال ٿئي ٿي ۽ 
ڪمپريس رکي چالو رکڻ لاءِ بجليءَ جو رڳو هلڪو ڪرنٽ کپي. 


(4) ڪارخانن جو ٻيهر ٺاهڻ: 


دنيا ۾ِ ڪارخانا بجليءَ جي پيداوار جو ٿيون حصو كپائن ٿا انهن ۾ 
ڪجھ تبديلي آڻي. تمامر گهڻي بجلي بچائي سگهجي ٿي. جاپان ۾ مسوپيشي 
وارا اسٽيل ملن ۾ 70 سيڪڙو بجلي بچائين ٿا. هو پنهنجون ٽربائن هلا تٿڻ لاءِ 
اسٽيل جي بٺين )٣(٣)18068(‏ مان گرمي کڻي بجلي پيدا ڪن ٿا. ٻيا ب ڪيترا 
طريقا استعمال ڪري. ڪارخانن ۾ ٿي بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. 


(5) گاڏيون هلا ٿڻ: 


دنيا ۾ پيدا ٿيندڙ تواناگيءَ جو چوٿون حصو گاڏين هلا ئڻ ۾ ڪم اچي ٿو 
انهيءَ ۾ تيل جي پيداوار جو 67 سيڪڙو شامل آهي. رڳو گاڏين جي تاگرن ۾ 
مناسب هوا رکڻ سان 6 سيڪڙو توانائي بچائي سگهجي ٿي. پيٽرول جا نوان 
قسم ايجاد ڪيا ويا آهن. جيڪي عامر پيٽرول جي ڀيٽ ۾ 20 سيڪڙو پارڻ 
بچائين ٿا. اندازو لڳايو ويو آهي ت بهتر ڪارڪردگيءَ سان تيل جو خرچ 56 
سيڪڙو گهٽائي سگهجي ٿو 

مٿي ڪجه نوان طريقا ٻڌايان ويا آهن. جن سان بجلي بچائي وئي وڃي. 
اسان کي ب ٻين ملڪن کان سبق سکڻ گهرجي. هڪڙو سولو طريقو بجلي كڅي 
وڃڻ ۽ ورهائڻ ۾ر زيان (1685869 )]1٣۱6‏ جو ب آهي. جيڪي اسان وٽ 35 کان 40 
سيڪڙو آهن. انهن ۾ بجليءَ جي چوري ب شامل آهي. اهي گهٽائي 15 سيڪڙي 
تائين آڻي سگهجن ٿا ۽ اتڪل 25 سيڪڙو بجلي بچائي سگهجي ٿي. 
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دنيا پر ڪاب شيءِ ناممڪن ناهي. جيڪڏهن نيت سچڄي آهي ت سڀ 
ڪجه ڪري سگهجي ٿر. انگريزيءَ پر چوندا آهن تہ ٫]!آ«‏ 6| 016٣6‏ ت)٣6(اا‏ 
/(#8 8 6 ۱66 اسان ب جيڪڏهن سچائي ۽ نيڪ نيتيءَ سان ڪم ڪريون ت 
گهريل بجلي پيدا ب ڪري سگهون ٿا ۽ جيستائين اها پيدا ٿي. بجلي بچائي 
کوٽ کي منهن ب ڏئي سگهرون ٿا. دعا ڪيو ت الله سائين اسان کي سچائي ۽ 
نيڪ نيتيءَ سان ڪم ڪرڻ جي تروفيق ڏئي. 


ڇٍ 233 
پاڻيءَ کان سواءِ 067 ڇاهی؟ 


سنڌ صوبي جو جياپو سنڌو درياھ جي پاڻيءَ تي آهي۔ پاڻي آهي ت سنڌ 
آهي. پاڻيءَ کان سواءِ سنڌ رڻ, ٿي صحرا يا چولستان آهي. انهيءَ ڪري ثي سنڌ 
جو نالو سنڌو درياھ جي نالي پٺيان رکيل آهي . جيستائين سنڌ وموج ۽ مستيءَ 
۾ر وهندو رهندي سنڌ واراب خوشحال رهندا, ين جيخن سنڌو جي موج ۽ مستي 
ڍري ٿيندي ويندي. سنڌ وارن جي حالت ب بري ٿي ويندي. شاعر مشرق علامه 
اقيال چوي ٿو ت: 
ساحل افتاده گفتء گرچه بسى زيستم 
پيچ نه معلوم شد آه كه من كيستم 
موج زخود رفته اى؛ تيز خراميد و گفت 
هستم اگر ميروم؛ گرنه روم نيستم 
جنهن جو ترجمو آهي ت, ”سمنڊ جي بيٺل ڪناري چيو ت جيتوڻيڪ مان 
گهڻي وقت کان آهيان, پر مون کي اڃان تائين خبر ناهي ت مان ڇا آهيان, سمنڊ 
جي چڙهندڙ ڇوئيءَ بيٺل ڪناري کي جواب ڏنو ت منهنجو وجود هلڻ سان آهي. 
جيڪڏهن مان چر پُر ڪيان ٿي ت مان آهيان, جيڪڏهن ماٺ ٿي ڪريان ت مان 
آهيان تٿي ڪون.” معنيٰ ته زندگي حرڪت ۽ چرپر سان آهي ۽ چوندا آهن ت 
حرڪت پر برڪت آهي. 
سنڌو کي موج ۽ مستيءَ سان هلڻ ۽ سنڌ وارن کي فائدو ڏيڻ لاءِ ٻن شين 
جي ضرورت آهي. هڪڙي اها ت ان جو مٿان کان ايندڙ پاڻي ن گهٽجي ۽ ٻيوتڌ 
انهيءَ تي ٺهيل اثاڻا (4565619) ٺيڪ ٺاڪ ۽ سلامت رهن. 


(1) چشمه بيراج کان نون واھ ڪڍڻ واري ڳاله: 


هڪ انگريزي اخبار جي 22 اپريل 2007ع واري خبر مطابق حيدرآباد ۾ 
سنڌ فارمرز ايسوسيئيشن انهيءَ ڳاله تي ڳڻتيءَ جو اظهار ڪيو آهي ت پنجاب 
وارا واپڍا جي سهڪار سان چشما بيراج وٿان هڪ ننُون واھ ڪڍن پيا ت جيسُن 


راولپنڊي ۽ گجر خان جون زمينون آباد ڪري سگهن. جيُن سنڌو ۾ سنڌو درياھ 
تي ٽي بيراج آهن. تيمُن پنجاب ۾ر ب سنڌو تي ٽي بيراج آهن. پهرين جناح 
(ڪالا باغ) بيراج, جيڪو ڪالاباغ شهر وٽ آهي. ٻيو چشما بيراج جيڪو 
ميانوالي شهر جي ويجهو آهي. ۽ ٿيون تونسا بيراج جيڪو ڪوٽ ادو ويجهو 
آهي. جناح بيراج مان رڳو هڪڙو واھ کاٻي پاسي نڪري ٿو, جنهن جو نالو ٿل 
ڪينال آهي. چشما بيراج کان ساڄي پاسي هڪڙو واھ نڪري ٿو. جنهن جو نالو 
چشما رائٽ بينڪ ڪينال (2]180)) آهي ۽ کاٻي پاسي کان ب هڪڙو ڪينال 
نڪري ٿو, جنهن جو نالو چشما- جهلم لنڪ ڪينال آهي. انهيءَ لنڪ ڪينال 
جي آر ڊي 180 وٽان ساڄي پاسي اڌي ڪوٽ ويجهو گريٽر ٿل ڪينال ٺاهيو پيو 
وڃي. تونسا بيراج جي ساڄي پاسي کان ڊي جي خان ڪينال ۽ کاٻي پاسي کان 
مظفر ڳڙھ ڪينال ۽ توسا پنجند لنڪ ڪينال نڪرن ٿا. 

منهنجي ڄاڻ ۾ چشما بيراج کان پنجاب جي ايراضين لاءِ نُون واھ 
ڪڍڻو ناهي. تنهن هوندي ب مون صربائي ۽ وفاقي واسطيدار عملدارن کان 
انهيءَ بابت پڇا ڪئي. هنن ٻڌايو ت اهڙو ڪوب منصوبو هنن جي ڄاڻ ۾ 
ڪونهي. هونمُن ب چشما بيراج ميانوالي ويجهو آهي ۽ گجر خان ۽ راولڀنڊي 
چشما بيراج کان مٿين ڀر آهن. چشما بيراج مان واهھ ڪڍي ابتو پاڻي کڻي وڃڻ 
سان قدرتي وهڪري واري اپت ن ٿي سگهندي. سنڌ فارمرز ايسوسيُئيشن کي 
کپي ت انهيءَ بيان جي وضاحت ڪن ۽ هروڀرو سنڌ وارن کي جيڪي اڳي ئي 
پريشان آهن. اهڙي ڳڻتي واريون خبرون ٻڌائي وڌيڪ پريشان نن ڪن. 

(2) سنڌوتي ٺيل اثاثن جي حفاظت 

سنڌ سان محبت ڪندڙ ۽ همدردي رکندڙ ماڻهو سنڌ جي معاملن بابت 
تمار حساس آهن. خاص طور انهن معاملن ۾ر. جن ۾ر هو ٻين کي اڳتي وڌندڙ ۽ 
سنڌ کي دِرو يا پوئتي پيل ڏسن ٿا. تازو پنجاب وارن عالمي بينڪ کان پُسا 
قرض تي وئي پنهنجي 1958ع ۾ر ٺاهيل تونسا بيراج کي گڏي ٺاهڻ وارو ڪمر 
شروع ڪيو. جنهن کي سنڌ جي هڪ گهڻ گهري ۽ محبت ڪندڙ سنڌ جي سابق 
ميمبرارسا مسٽر نور محمد بلوچ ب مون سان گڏ ڏٺو. اتي ٿي خبر پئي ت وفاقي 
سرڪار پنجاب جي پنجن بيراجن کي نين ڪرڻ لاءِ پسُسا ڏنا آهن. اتي بلوچ 


صاحب کي ڏاڍي ڳڻتي ٿي ت اسان جا بيراج ب پراڻا آهن. اسان انهن کي ڇو نٿا 
ٺاهيون؟ هو خاص طرح گڊو بيراج لاءِ ڏاڍو پريشان هي ڇاڪاڻ جو هو ان تي اوور 
سيس ايس ڊي أى انجنيگر ايس اي ۽ چيف انجنيئر رهي چڪو هو. انسان جي 
پنهنجي هٿن سان نپايل ٻارن ۽ پنهنجي هٿن سان ٺاهيل ۽ سنيال ڪيل شين 
سان وابستگي ۽ پيار قدرتي آهي. جن ماڻهن انگريزي فلم ]1»6] 0 81106 
أأ/اا ڏٺي آهي. تن کي ياد هوندو ت انگريزقيدين کان انگلستان جو دشمن زوري 
پل ٺهرائي ٿو جيڪا پل هو شروع پر نٿا ٺاهڻ چاهين., پر جڏهن ڏسن ٿا ت اها 
انهن کي ٺاهڅي ئي پوندي ت پو ءِدل و جان سان اها پل ٺاهين ٿا. جڏهن سخت 
محنت ۽ ڏکائين کان پوءِ اها پل تيار ٿي وڃي ٿي ت انگلستان پنهنجن فوجين. 
جن اها پل ٺاهي هئي. ۽ اڃا دشمن جا قيدي هئًا, تن کي پل اڏائڻ جو حڪمر 
ڏنو. پرهنن کي انهيءَ پل سان ايتري وابستگي ٿي وئي جو هو انهيءَ کي اڏائڻ ن 
پيا چاهين. پر فوج ۾ حڪم ن مڃڻ معنيٰ ڪورٽ مارشل ۽ موت. لاچار هنن 
حڪر تي عمل ڪرڻ جو فيصلو ڪيى پر پل اڏائڻ کان اڳ وڏي شان سان انهيءَ 
پل تي مارچ ڪيائون ۽ پنهنجي راڊ پل کان هيٺ درياهھ ۾ر اڇلايائُون, جنهن جو 
مطلب ت فوج جي نوڪري کان استعيفيٰ ۽ پوءِ پل اڏايائون. 

بلوچ صاحب ب گڊو بيراج سان پيار ۽ وابستگيءَ جي جذبي هيٺ اها 
ڳالهھ ڪڍي ت جڏهن پنجاب وارا قرض وٺي بہ پنهنجي بيراج کي ٺاهن ٿا ت اسان 
ڇو چپ ڪري ويٺا آهيون. مان بلوج صاحب جي انهيءَ جذبي جو قدر ڪريان ٿو, 
پرهر هڪ اثاثي جي پنهنجي خاص اهميت ۽ ترجيح هوندي آهي. تونسا بيراج 
تي بريفنگ دوران اسان کي ٻڌايو ويو ت بيراج جي هيلين ڀر واري ليول غلط ڊيٽا 
سبب چار فوٽ مٿي رکي وي ۽ سرزمين تي درياه انهيءَ ليول کان چار فوٽ 
هيٺ پيو وهي, جنهن ڪري درياه ۾ ]16]٣00)66[0(‏ ڪري بيراج جي مٿين جزن 
تي اثر پغي پيو. انهيءَ ڳالهھ کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ هڪڙو هيليون وير ( '(8]8] 05 5 
)۱/6]٣‏ ٺاهڂ ضروري هو. جيڪو هينگر ٺاهيو پيو وڃي. انهيءَ سان گڏ ٺهيل 
بيراج ۾ر ب جيڪي وقت گذرڻ سان گڏ ڪمزوريون پيدا ٿي ويون هيون, اهي بہ 
ٺيڪ ڪيون پيون وڃن. اسان جي ٽن بيراجن مان ڪوٽڙي بيراج کي هينئر ڪو 
خاص مستُلو ڪونهي. گڊو بيراج ۽ سکر بيراج تي مستُلا آهن. جن جو ذڪر 
هيٺ ڪجي ٿو ۽ اهو ب ٻڌاأثبو ت انهيءَ ڏس ۾ر ڇا پيو ڪيو وڃي. 
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گڊو بسُراج 


انهيءَ بيراج جو بنيادي مسكلو اهو هيو ت بيراج جي مٿين ڀر درياھ کي 
بيراج ڏي سڌو آڻڻ لاءِ ٽي سيٽ اسپرن جا ٺاهڻا هئا. پر ڪن سببن ڪري رڳو 
هڪڙو سيٽ ٺاهيو ويو, جنهن ڪري درياھ ساڄي پاسي رخ رکي ٿو ۽ بيراج ڏي 
سڌو نٿو اچي. ٻيو مسلو بيراج جي پانڊ ليول جو آهي. بيراج جي پانڊ ليول 
5 فوٽ رکي وئي. اڳي اپريل ۽ مي وارن مهينن ۾ سٺو پاڻي ايندو هو, پر 
مٿي ڊيم ۽ بيراج ٺهڻ ڪري, ٽي درياھ هندوستان ڏي وڃڻ ڪري ۽ موسمي 
ڦيرن گهيرن سبب انهن مهيئن ۾ر پاڻي گهٽ ٿو اچي. پاڻي دير سان اچڻ ڪري 
ساريال پوک صحيح وقت تي نٿي ٿئُي ۽ پاڻي دير سان اچڻ تي هرڪو تڪڙ ٿو 
ڪري ۽ پاڻي جي گهرج وڌي وجي ٿي. انهيءَ ڪري چوٽ گهرج واري وقت ۾ بي 
ايس فيڊر ۾ 14000 ڪيوسڪ ڊيزائن بدران 21,000 ڪيوسڪ پاڻي هلايو ٿو 
وڃي. اهو تڏهن ممڪن آهي. جڏهن پانڊ ليول وڌائي وڃي ۽ هاڻي هوريان 
هوريان پانڊ وڌي 260 فوٽ ٿي ويو آهي. گهڻو وقت اها پانڊ ليول رکڻ سان درياھ 
جو سلوپ گهٽجي وجي ٿو ۽ درياهھ ۾ مٿين ڀر لٽ وهي وڃي ٿي. جيڪا گڊو 
بيراج جي مٿين ڀر ٻيلا فارميشن يا ٻيٽ جي صورت ۾ر ظاهر آهي. انهن ڳالهين 
کي نظر ۽ رکي وقت بوقت ڪر ٿيندا رهيا آهن. تازو جڏهن واپڊا وارن ريغي 
ڪينال جو نسُون منهن بيراج مان ٺاهڻ چاهيو ت ماڊل تي اهي مٿيان مستًلا ‏ 
ڏٺا ويا. ماڊل وارن جي رپورٽ مطابق هيٺيان ڪم ڪرڻ آهن. 

(1) درياھ کي سڌي ڪرڻ وارا ڪم. 

(2) درياھ ۾ ٺهيل ٻيٽ ڪڍڻ. 

(3) ريڅيءَ جو نون منهن ٺاهڻ. 

(4) گهوٽڪي فيڊر جي منهن سامهون سلٽ ايڪس ڪلوڊر ٺاهڻ. 

(5) کاٻي ڊيرائيڊ وال 400 فوٽ مان وڌاثئي 1200 فوٽ ڪرڻ. 

مون ڪجه ڏينهن اڳ گڊو بيراج جو معائنو ڪيو. ليفٿ پاڪٽ پر ريڅي 
ڪينال جو منهن ٺاهڻ لاءِ ٺيڪيدار ڪافر ڊير ٺاهي ڇڏيو آهي. پهرين مٿي 
لکيل ڪمن مان ٽي هيٺيان ڪم ڪبا پيا وڃن. پهريان ٻ مٿيان ڪر ايندڙ سال 
شروع ڪيا ويند!. اهي سڀ ڪر واپڊا وارا ڪرائيندا ۽ پُسا ب اهي خرچ ڪندا ۽ 
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سنڌو تي ٺهيل 6 بيراجن ما اهو سڀني کان پراڻو آهي, جنهن کي ٺهي ۽ 
سنڌ کي فائدو ڏيندي 75 سال ٿي ويا آهن. انهيءَ تي ٿيندڙ آبادي باڻي ٻن 
بيراجن جي گڏيل آباديءَ کان گهڅي آهي. 1982ع ۾ جڏهن سکر بيراج جو هڪ 
گيٽ ٽٽي پيو هو ت ماڻهو مون کان پڇندا ها تت جيڪڏهن بيراج ن ٺهي سگهيو 
ت ڇا ٿيندو؟ مان سوج ۾ر پحُجي ويندوهُس ت ماڻهن جي آبادين. پيسُڻ جي پاڻي. 
فيڪٽرين ۽ ڪارخانن جو ڇا ٿيندو؟ پر الله تعاليٰ جي رحمت سان اها مصيبت 
ٽري وئي. سکر بيراج ڪيترين خراب حالتن مان گذري چڪو آهي. جيئن ساڄي 
پاسي وارن واهن ۾ وڌيڪ سلٽ وڃڻ, آرچن پلرن ۾ ڪريڪ, هڪڙي درجو ڪرڻ ۽ 
تازو ساڄي پاڪٽ ۾ر ٿيل نقصان. جن ڪنسلٽنٽس انهيءَ جي مرمت واري ڪر 
جي نگراني ڪئي هئي. تن کي سڄي بيراج کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ب تجويزون 
ڏيڻ لاءِ چيو ويو آهي. هنن پنهنجيون هيٺيون تجويزون ڏنيون آهن. 

(1) کاٻي پاڪٽ ۾ر ب ساڳيا ڪر ڪرڻ, جيڪي نقصان ٿيل ساڄي 
پاڪٽ ۾ ڪيا ويا آهن. 

(2) ڊيواگيڊ والن جو عميق 2 فوٽ وڌائڻ. 

(3) 12 لک ڪيوسڪ واري ٻوڏ پاس ڪرڻ لاءِ مٿين ڀر درياھ سڌائڻ 


وارا ڪم ڪرڻ. 
(4) روهڙي ڪينال جي پڪي فرش کي 10 فوٽ وڌائڻ ۽ لوهي ڀت هُڻ. 
(5) پيزوميٽر هڻڻ. 


(6) گيٽن کي رنگ ڪرڻ ۽ ضروري مرمت ڪرڻ. 

مٿين ڪمن تي 3 ارب رپيا خرچ ايندو. ياد رهي ت ساڄي پاڪٽ واري ٿيل 
نقصان کي ٺيڪ ڪرڻ تي 87 ڪروڙ رپيا خرچ ٿيا. صويائي حڪومت وفاقي 
حڪومت کان مٿين تجويز ٿيل ڪمن لاءِ فنڊ گهريا آهن. سنڌ ۾ فتي ماهرن جي 
کوٽ ناهي, جيڪڏهن سکر بيراج کي نقصان کان بچاتخ لاءِ 3 ارين بدران 10 
ارب گهريا ت خرچ ڪرڻا پوندا, پر اهو ضروري آهي ت انهن ڪمن جن ضرورت جو 
يقين ٿيڻ کپي. تجريو ٻڌائي ٿو تہ ٺيڪيدار ۽ ڪنسلٽنٽس اهڙا دليل ڏيندا آهن 
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ت جيمُن مالڪن کي ايرو خوف ڏيارجي ت هو اهي ڪمر ضرور ڪرائين. جڏهن 
ڪنهن خطرناڪ بيماريءَ جو پتو پوي ٿو تہ ٻئي اڪٽ رکان 0000 2000 
وٺبر آهي. ٍ : 

مٿين ڳالهين کي نظر ۾ رکندي سنڌ آبپاشي کاتي انهيءَ رپورٽ ۾ر ڏسيل 
ڪمن جي ضرورت جو يقين ڪرڻ لاءِ جناب اي اين جي عباسي جي سريراهي ۾ 
هڪ ڪاميٽي 23 اپريل تي جوڙي آهي جنهن پر 8 ٻيا ميمبر آهن. ٽي اڳيان 
آبپاشي سيڪريٽري مسٽر مزمل حسين قرشي, محمد ادريس راجپوت ۽ بشير 
احمد ڏه ٻ اڳيان چيف انجنيگُر مسٽر سردار احمد مغل ۽ محمد نوازميمڻ ٻ 
موجوده چيف انجنيگر مسٽر آغا اعجاز احمد خان ۽ منظور احمد شيخ ۽ هڪڙو 
اڳوڻو فني ڪاميٽي جو سيڪريٽري مسٽر غلام سرور كچي شامل آهن. انهيءَ 
ڪاميٽيءَ جي رپورٽ کان پوءِ جيڪي ڪر سکرييراج جي سلامتي لاءِ ضرور 
هوندا, سي ڪرايا ويندا. اميد ت مٿين ڪمن ۽ بندوبستن سان اسان جا سنڌوتي 
ٺهيل اثاثا يعني بيراج صحيح سلامت رهندا ۽ سنڌ واسين کي اڳ وانگر فائدو 
ڏيندا رهندا. 
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پرديس ۾ر رهندڙ سندي 
سنڌ لاءِ ڪهڙو درد رکن ٿا؟ 


سنڌِي ايسوسيمُيشن آف نارٿ آمريڪا, يعني 50۱14 جي چيگرمين عزيز 
ناريجي فون تي اطلاع ڏنو آهي ت سانا جي ٿيويهين ساليان گڏجاڻي آمريڪي 
رياست فلوريڊا جي گادي واري شهر آرلينڊو ۾ 29 جون کان پهرين جو لاءِ 2007ع 
تي رکي وئي آهي. هن صاحب مون کي انهيءَ گڏجاڻيءَ ۽ شريڪ ٿيڻ ۽ پيپر 
پڙهڻ جي دعوت ڏني آهي. گڏجاڻيءَ جو موضوع آهي 68٣6‏ :8)]! ]0) 65( 
]1(6٣‏ 000186٣۱ا‏ يعني ”درياھ جياپي لاءِ, سنڌو نديءَ کي بچايو” آمريڪا کي 
6٤ 05‏ 70٣8ا‏ يعني موقعن واري ڌرتي چوندا آهن, جتي تعليم. 
واپار ۽ نوڪرين جو وڏو اسڪوپ آهي. منهنجو ب امريڪا سان پراڻو واسطو رهيو 
آهي. 1969ع ۾ر مان فلبرائٽ هيز ميرٽ اسڪالرشپ تي اي ايس ڪرڻ لاءِ 
امريڪا جي مني سوٽا يونيورسٽي ويو هوس. اها مني سوٽا رياست جي جاڙي 
گاديءَ واري هنڌ منيا پولس سينٽ پال پر مسسپي درياھ جي ٻنهي پاسي آهي. 
انهيءَ زماني ۾ ايہ ايس 9 مهينن جو ڪورس هو., ۽ ٽن ڪوارٽرن جا امتحان 
ٿيندا هئا. پهرين ڪواٽر ۾ ڪاميابي ماڻي مان ٻي ڪواٽر ۾ بڙهي رهيو هوس 
ت اولهھ پاڪستان جي آبپاشي کاتي ڀاران اسسٽنٽ ايگزيڪيوٽو انجتيُر 
ڪلاس ون جي آڃڇ آئي. جنهن جو چٽا ڀيٽيءَ وارو امتحان مان امريڪا اچڻ کان 
اڳ ڏئي آيو هوس. مون درخواست ڪكي ت منهنجي جوائثن ڪرڻ جو مدو ساڍا 
چار مهينا وڌايو وڃي ت جيحن مان اير ايس ڪري جوائن ڪريان, پر هنن تن مڃيو 
۽ لاچار مان اير ايس اڌ ۾ر ڇَڌي موٽي آيس ۽ 1970ع جي جنوري مهيني ۾ر 
آبپاشي کاتي کي جوائن ڪيم. اهو ٻڌائيندو هلان ت آريگيشن جي ڪلاس ون 
نٽوڪري جي انٽرويو ۾ ڪيترا ايم ايس ۽ پي ايج ڊي وارا انجنيگُرب اپيرٿيا هئًا, 
جيڪي ڪامياب ن ٿيا. مون سان گڏ سنڌ مان چونڊسل محمد عا.ِ بلوچ ۽ سيد 
علي گوهر شاھ هئا. ڪلاس ون ملڻ ڪري مان ٻن سالڻ ۾ر أثٿجٿيسُش 7 سالڻ ۾ 
ايس اي ۽ 17 سان ۾ چيف انجينگر ٿي ويس ۽ 21 سالن ۾ر سيڪريٽري ٿي 
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ويس. 1991ع ۾ر جڏهن مان سيڪريٽري ٿيس ت منهنجي هيٺان ڪم ڪندڙ ڇه 
چيف انجنيگرن مان رڳو هڪڙو منهنجو ڪلاس فيلو هو, جهن ت باقي پنج مون 
کان ڪاليج ۾ سينيگرهئا. 
آامريڪا وڃڻ وقت مان قلات (بلوچستان) ۾ روڊس کاتي ۾ اسسٽنٽ 
انئجنيُر هوس. قلات کان جڏهن مان آمريڪا پهتس ت مٿو پيو ڦري. ڇا قلات 
جهڙو بيڪ ورڊ شهر ۽ ڇا آمريڪا جو منيا پولس سينٽ پال شهر ۽ مني سوٽا 
يونيورسٽي هڪ دنيا ئي ٻي هئي. وري ڇا امريڪا وارن جو اخلاق, ڪنهن کي 
منجهندي ڏسندا ت چوندا ٣0007‏ 16[6 | (8)/, (ڇا مان توهانجي مدد ڪري 
سگهان ٿو؟) ۽ جڏهن موڪلائيندا ت چونڊ| (08 21166 8 1186 يعني ڏينهن 
بخير. آمريڪا وارن کي مون تمامر ڀلو ڏٺو. جيةرڻيڪ آمريڪن حڪومت جون 
پاليسيون ۽ رويا تمامر جابرانا ۽ ظلم وارا آهن, پر آمريڪا جا ماڻهو انهيءَ جي 
ڀيٽ پر تمام سٺا ۽ اخلاى وارا آهن. يونيورسٽي آف مني سوٽا مسيسپي درياه 
جي ٻنهي پاسي ٺهيل آهي. 
مسيسپي درياھ دنيا جي وڏن درياهن مان هڪ آهي. جيڪو ڍنڍ اٿاسڪا 
اتر امريڪا مان نڪري نيو اورلينس جي شهر ويجهو گلف ميڪسيڪو ۾ ڪي 
ٿو. نيو اورلينس اهو شهر آهي., جتي تازو ڪيِٽرينا طوفان آيو هو ۽ شهر پاڻيءَ ۾ 
ٻڌي ويو هو. مني سوٽا آمريڪا جو ٿڌو علائقو آهي. اتي سياري ۾ر ايتري برف 
پوي ٿي. جو روڊ جي ٻنهي پاسي 5 کان 6 فوٽ برف جا دڙا ٿي وڃن ٿا, پر روڊ کي 
برف پري ڪري هر وقت هلڻ جهڙو رکن ٿا. يونيورسٽي ڪيمپس مسيسپي درياھ 
جي ٻنهي پاسي هجڻ ڪري اج وڃ جي سهولت لاءِ هڪ پل ٺهيل آهي. سياري 
۾ر ٽيمپريچر ڪري مائنس 30 ب ٿي وجي ٿو. شاگردن جي اچ وڃ جي سهولت کي 
نظر ۾ رکي انهيءَ پل کي پنڌ هلڻ وارن کي رستو ٺاهي گرمر رکيو وڃي ٿو. ن۔ ت 
تمامر گهڻي ٿڌ ۽ هوا جي ڪري 1٣06‏ 2!!!100) منفي 50 جي ٽيمپريچر وارو 
اثرڏتي ٿي. جنهن ۾ هلڻ شاگردن لاءِ خطرناڪ ٿي سگهي ٿو۔ 
آامريڪا جي 50 رياستن مان فلوريڊا رياست ڏکڻ اوڀر ۾ آهي. اتي موسم 
خوشگوار هجڻ ڪري انهيءَ رياست کي 51816 51٣171‏ چکجي ٿو, يعني روشني 
واري رياست, ٻين رياستن جي ڀيٽ ۾ر اتي ملڪيتون سستيون آهن ۽ مند ب 
وڻندڙ آهي, تنهن ڪري ڪيترائي امريڪي ريٽائر ٿيڻ کان وءِ اتي اچي رهن ٿا.ِ 
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فلوريڊا جي گادي وارو شهر اُرلينڊو آهي. جيڪو ڊزني ورلڊ ۽ ايپڪاٽ سينٽر جي 
ڪري مشهور آهي. ننڍي هوندي مڪي مائوس وارا ڪارٽون سڀئي ڏٺا هوندا, 
هينگر ب آهي ٽي وي تي هلن ٿا. ڊزني لينڊ جتي پهرين اهي شروع ٿيا. لاس 
اينجلس ۾ر آهي. پر اهو پراڻو ٿيڻ کانپءِ هنن نسُون آرلينڊو ۾ ٺاهيو, جنهن جو 
نالو ڊزني ورلڊ رکيو ويو آهي. اها ٻارن لاءِ خاص تفريح گاھ آهي., جنهن کي وڏا ب 
ڏاڍا انجوائي ڪن ٿا. مان ب 1986ع ۾ ٻارن سان أتيٰ ويو هوس, اهو ايڏو وڏو 
آهي جو مان چار ڏينهن رهي ب سڄون ڏسي سگهيس. 
ماڻهو جڏهن پنهنجي ديس کان ٻاهر وجي ٿو ت ٻنُي ملڪ ۾ر پنهنجو ديس 
۽ ديس وارا ڏاڍو ياد اچن ٿا. پوءِ ڀلي پنهتجو ديس ڪيترو ب پوثئتي پيل ڇون 
هجي. بنيادي سهولتون ن هجن, روزگار تنگ هجي ۽ ڀلي ڌارثي ملڪ ۾ر ماڻهو 
ڪيترو ب سکيو ۽ خوشحال ڇو ن هجي. توهان ڏسو ت وطن جي محبت ئي 
مارئي کي امر ڪري ڇڏيو, جنهن کي پنهنجي ديس جا ڪکاوان گهر وڻن جا 
سنگر قاتل ڪٻڙن وارا ماروثڙا عمر بادشاھ جي ماڙي, لذيذ طعامن, اعليٰ 
پوشاڪن کان وڌيڪ عزيز هكا ۽ هوءَ چاهيندي هئي ت ماڳ موٽي وڃان ۽ اتي 
وڃي دم ڏيان. شاھ جي ٻوليءَ ۾ مارثي چوي ٿي ت: 
الا ايءَ مر هو, جيئن آءُ مران بند ۾ر 
جسو رنجيرن پر راتو ڏينهان روء, 
پهرين وڃان لوءِ, پوءِ مريڄنم ڏينهڙا! 
جديد شاعراڻي ادب ۾ر اڙدو جي شاعر اختر شيرانيءَ جو نظر ”او ديس 
سي آني والي بتا" ب مثالى آهي. جڏهن گهڅي عرصي پرديس پر رهڻ کان پوءِ هن 
کي هڪ ننڍي هوندي جو يار ملي وڃي ٿو ۽ اهو ان کان پڇي ٿو ت: 
شاراب وطلق گچولوس _ح “مور ين گزاراب لك س؟ 
زا شش ان لال _ع: ٻولون سس تر له ]را بٴ َر ”س؟ 
اور غول _ع لات ٹڑ تس + ٿو مم تريرا راب لم چين ۽ 
اوواس ان اه ! 
7 ڪا وا كه ه! 
جڏهن ديس کان آيل ماڻهو سڄيون ڳالهيون نٿو ٻڌاثئي تڌ خاص طرح 
پنهنجي نوجواني جي پيار مطابق هيئين ريت پڇي ٿو. 
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آفرْش پ صصرت_ ڀل ياه وه بت ابڃالن ٿکي _؟ 
ن ش جر اذت رعال يو ٣ڌٹ‏ ززُرال ٿڪ ؟ 
تم ولوس ح مس ٿر روا ٿ٫وِټ‏ ثمان کي _ت؟ 
مٿيون ت هيون شاعراڻيون ڳالهيون, اچو ت زميني حقيقتوڅ ڏسون. سنڌ 
جو مشهور سفرنامه ليکڪ الطاف شيخ پنهنجي تازي ڪتاب ”نيو هالا کان 
نيويارڪ“ پر ڏهن سالن کان واشنگٽن ۾ر رهندڙ جون ساروڻيون هيٺين ريت ساري 
ٿو: 
”ڪڏهن ڪڏهن ڳرٺ ۽ ڏاڏا مرحومر ڏاڍو ياد ايندو اٿر. اهي نندپڻ جا 
ڏينهن جڏهن آئون ڳوٺ پر وڻن مان ڪاٺيون وڍيندو هوس. جهار هڪليندو 
هوس, ڳڙ ڪڍندو هوس. آئون هڪ هاري جو پٽ آهيان, جنهن هاري کي سڄو 
شاھ جو رسالو ياد هو. جيڪو هن مون کي پڙهايو. امان ۽ چاچيءَ واريون ڦٽيون 
چونڊڻ وينديون هيون.” 
سنڌ کان ٻاه ر رهندڙ ماڻهو ٻن طريقن سان سنڌ سان ڳانداڀو رکن ٿا. هڪڙو 
سنڌ بابت واءُ سواءُ ۽ حال احوال ۽ ٻيو ساڳي علائتي يا ملڪ ۾ رهندڙ سنڌين 
سان ميل ملاپ. دنيا اڄ ڪلھ هڪ گلوبل وليج ٺهي پئي آهي. اليڪٽرانڪ ۽ 
پرنٽ ميڊبا ايترو طاقتور ۽ سولائيءَ سان دستياب ٿي وئي آهي. جو پل پل جي 
خبر هر هنڌ, هر وقت ملي ٿي. اهڙيون ڪيمرائون ب اچن ٿيون, جو اوهان ٻاهر 
رهندڙن جي چر پر مووي وانگر هر وقت ڏسي سگهو ٿا. منهنجي هڪڙي مائتياڻي 
پنهنجي ڏهٽي سان جيڪو آمريڪا ۾ رهي ٿو ڏاڍو اٿيچ آهي. هن هڪ مووي 
ڪيمرا وٺہي. ڇڏي آهي, جنهن ذريعي هوءَ هن کي جڏهن وڻي ڏسي سگهي ٿي. پر 
جيستائين ون ٿو ون ملاقات نٿي ٿئي, حال احرال جو مزو ڪونهي. مثال طور 
اخبارن ڌنعي جيڪي ڌاڙي, ڦ اغوا جون خبرون اچن ٿيون. سي رڳو آٿس برگ 
جو ٽپ ٿيون ڏيکارين, تفصيل واريون خبرون ڪجه ٻيون ئي ٿين ٿيون, ۽ اهي 
جيستائين ڪو واقف ماڻهو ن ٻڌائيند, صحيح خبرن پوندي. انهيءَ لاءِ پرديس 
پر رهندڙ ديسي ماڻهن جو ملڻ ضروري آهي. ٻاهر رهندڙن جا ڪيترائي مستلا 
آهن. جيڪي هو هڪ ٻئي جي مدد سان حل ڪري سگهن ٿا. جيستائين پاڻ ۾ 
ملندا نز ۽ هڪ ٻئي کان پڇندا ن ت مسحُلا ڪين حل ٿيندا. مٿين ٻن مكدن 
ڳالهين کي نظر ۾ رکي ملڪ کان ٻاهر رهندڙ سنڌين وقت بوقت يورپ ۽ آمريڪا ۾ 
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ڪيتريون تنظيمون ٺاهيون آهن. انهن مان ڪجه ريجنل يا مقامي سطح جون 
آهن ۽ ڪي تمامر وڏي سطح جون آهن. آمريڪا ۾ مقامي سطح جو نتنظيمون 
رياستي يا شهري سطح تي آهن. جيسُن سنڌي ايسوسيگيشن آف فلوريڊا,. سنڌي 
سرڪل آف نٽيويارڪ وغيره. وڏيون تنظيمون ٿي آهن, ورلڊ سنڌي ڪانگريس. 
سنڌي ايسوسيمئيشن آف نارٿ آمريڪا ۽ ورلڊ سنڌي انسٽيٽيوٽ. سنڌ سان 
ڳانڍاپي جي ڏس ۾ر اهي تنظيمون سنڌ جا مسثلا کڻڻ, انهن جو حل ڳولهڻ ۾ 
مدد ڪرڻ, پرديس ۾ر آيل سنڌين جي رهنمائي ڪرڻ ۽ اخلاقي مدد ڪرڻ وارا 
ڪم ڪن ٿيون. اهي هر سال هڪ يا ٻ سوشل گڏجاڻيون ب ڪن ٿيون ۽ ميمبرن 
جو شوق قاثم رکڻ لاءِ ميلا وغيره ب لڳائن ٿيون. انهن ذريعي هڪ ٻٌي سان 
ڄاڻ سڃاڻ ب ٿئي ٿي. جنهن ڪري ٻارن جي پنهنجي سنڌي ڪلچر سان واقفيت 
ب ٿغي ٿي۔. ۽ سڱابندين ۾ر ب مدد ملي ٿي. پرديس ۾ر رهندڙن لاءِ وڏو مسگلو ٻارن َ 
لاءِ مناسب رشتا ڳولهڻ آهي. خاص طرح نياڻين لاءِ. 
سالياني گڏجاڻي ۽ ميلن جي سلسي ۾ر سانا ڏاڍو ڪر ڪري رهي آهي. 
هنن ڊسمبر 2005ع ڀر اها گڏاڻي ڪراچيءَ ۾ ڪئًي ۽ پوءِ سڄي سنڌ جو دورو 
ڪيو. هنن کي سنڌ بابت ذاتي ڄاڻ ٿي ۽ اسان کي ب سنڌ ۾ر خبر پُي ت اسان جا 
همدرد ۽ خير خواھ ٻاهر ب ويٺا آهن. هن سال هنن پنهنجي گڏجاڻي آرلينڊو م 
رکي آهي. جتي تفريح ب ٿيندي ۽ ڪر ب. سنڌ وارن جي مدد لا ءِ جيڪو موضوع 
رکيو آهي. يعني ”درياھ جياپي لاءِ: سنڌو نديءَ کي بچايو” سو ب سان لاءِ تمام 
اهم آهي. انهيءَ ڏس ۾ خيالن جي ڏي وٺ سانا وارن لاءِ ہ مفيد ٿيندي ۽ 
جيڪي سنڌ مان ويندا. انهن جي ب ڄاڻ ۾ر ب اضافو ٿيندو. انهيءَ ڏس ۾ سانا 
وارن مون کي ب دعوت ڏني آهي. مون آمريڪا ڪيترا ڀيرا ڏٺو آهي. آرلينڊو شهر 
ب گهميل آهي. ڏسڻ واريون جايون ۽ شيون گهڻي ڀاڱي ڏسي چڪو آهيان. ڏس 
۽ گهمڻ هينگر منهنجو شوق ڪونهي. سيپٽمبر 11 واري واقعي کان پوءِ مسلمان 
۽ پاڪستاني آمريڪا ۾ر سٺي پوزيشن پر ناهن, پر موضوع اهڙو اهر آهي. جو 
انڪا رڪرڻ ڏکيو آهي. پنهنجي مڪمل ڪوشش ڪندس ت سانا وارن کي انهيءَ 
موضوع تي ڄاڻ ڏيان. موٽ تي سنڌ واسين کي ب باخبر رکندس. 
(روزان ڪاوش 18 مُي. 2007 حيدرآباد) 
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بجليءَ جي بحران مان نڪرڻ جا ڪهڙا دڳ آهن؟ 


بجليءَ جي آكٻوٽ روز جو معمول آهي, جنهتڪري ماڻهن پر ڏاڍي 
پريشاني بي چيني آهي. ان جو اظهار جلوسن, 'ڌرڻن ۽ روڊنِ تي كائر سا ڙڅ سان 
وقت ب وقت ٿيندو رهي ٿو. ٻُّي پاسيٰ وآپڍاٴ ۽ حڪومتي ادارن جو چو ڻڂ آهي ت 
جيستائين وڏا ڊيم نن ٺهندا, بجلي جو پورأ ون ٿيندو: ملڪ جي بجليءَ َ جي 
ضرورت هر سال 10 سيڪڙو وڌي ٿي. هينگر اٽڪل 20.000 ميگا واٽ بجلي 
پيدا ڪرڻ جي گنجائش آهي. انهيءَ حساب سان هر سال 2000 ميگا واٽ 

ڀ پيدا ڪرڻ جي گهرج آهي. جيڪٽهن ٻئي ڊير ڀاشا ۽ ڪالاباغ ٺاهيا به 
وڃن ت اهي اونهاري ۾ جڏهن ڊيمن ۾ر پاڻي فل هوندو ت ڪل 6.900 ميگا واٽ 
جلي پيدا ڪري سگهندا. يعني 4500 ڀاشا ڊير ۽ 2400 ڪالاباغ ڊيمر. اهي 
رڳو ساڍن ٽن سالن جي گهرج پوري ڪندا. تنهن کان پوءِ ڇا ٿيندو؟ منهنجي 
خيال ۾ ٻئُي ڊيم ٺاهڻ ڏکيا آهن. ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي صوبا راضي ن ٿيندا ۽ 
ڀاشا ڊيمر سرڪارپاڻ ن ٺاهي سگهندي. جنهن جا هيٺان سبب آهن. 

(1) ديم جي پاڻيءَ ۾ شاهراھ جا 110 ڪلو ميٽر ٻڌي ويندا. 

(2) ڊير تائين پهچڻ لاءِ 323 ڪلوميٽر موجود روڊن کي ويڪرو ۽ بهتر 
ڪرڻو پوندو. 

(3) هندستان وارن اتي ڊير ٺاهڻ تي اعتراض ڪيو آهي. جو ان ڊير جي 
ِن ڪشمير ۾ وڃي ٿي. جنهن تي جهيڙو آهي. 

(4) ڊير بجلي استعمال ڪندڙ ڪارخانن کان پري هوندى جنهنڪري 
بجلي کڻي ايندڙ لائين تي تمام گهڻو خرچ ايندو. 

(5) اترين علائقن کي ڊيم جي رائلٽي مان حصو کپي. جيڪو موجوده 
آئين مطابق انهن کي نٿو ڏيئي سگهجي. آئين پر ترمير ڪرڻي پوندي, جيڪا 
ڏکي آهي. ڇوت سرحد صوبي وارا ٽاراض ٿيندا. 

(6) پنجاب اڪيلي ڀاشا ڊيم ٺاهڻ تي خوش ناهي. جيستائين ڪالاباغ 
ڊيم ب گڏوگڏ ن ٺاهيو وڃي. پنجاب وارن کي ناراض ڪرڻ ممڪن ٽاهي جو فوج 
ب گهڻي ڀاڱي هنن جي آهي ۽ وفاقي حڪومت ۾ر ب انهن جا ماڻهو گهڻا آهن, 
ٻئي پاسي ٻيا صرويا ڪالاباغ ڊير ٺاهڻ تي اصل راضي ن ٿيندا. پوءِ ڇا ڪرخ 
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بجلي رڳو پاڻي گڏ ڪندڙ ڊيمن مان ئي نٿي پيد اٿئي. انهيءَ جي پيدا 
ڪرڻ جا ٻيا ب ذريعا آهن. انهن کي ڏسڻ کپي. ٻين ملڪن ۾ر بجلي رڳو پاڻي گڏ 
ڪندڙ ڊيمن مان ئي نٿي پيدا ڪجي. پر گيس. تيل, ڪوئلي. ايٽمي ٻارڻ, سج. 
هوا ۽ ٻين ڪيترن ٿي ذريعن وسلي ب پيدا ڪجي ٿي. منهنجي خيال ۾ بجليءَ 
جي پيداوار وڌاٿخ لاءِ هيٺين ڳالهين تي ڌيان ڏجي. 

(1) بجلي پيدا ڪرڻ جي ترجيح مٽائجي. 

(2) پن بجلي پيد ا ڪرڻ تي زور ڏجي. جيڪي ٣6٣‏ ً0 ٣لا!]‏ تي ڪمر 


(3) ڪوئلي کي ترقي وٺائجي. 

(4) هرهرپيدا ٿيندڙ بجلي (6)16)0 09 تي ڌيان ڏجي. 

(5) جيترو ٿي سگهي قدرتي گيس تي بجلي پيدا ڪجي ۽ نوان ڌريما 

ڳولجن. ٰ 
(6) بجلي استعمال جي ڪارڪردگي ((6)]]010(0) وڌائجي. اچو ت 

مٿين ڳالهين تي ڪجه وڌيڪ روشني وجهون. 


(1) بجلي پيدا ڪرڻ جي ترجيح مٽائڻ: 


هيڊرو ڪاريان انسٽيٽيوٽ آف پاڪستان پنهنجي 2006ع واري رپورٽ 
۾ر پاڪستان ۾ر بجلي پيدا ڪرڻ جي صلاحيت هيٺين ريت ڏني آهي. 

گيس مان 50.4 سيڪڙي تيل مان 28.4 سيڪڙي پاڻيءَ مان 12.7 
سيڪڙي ڪوئلي مان 7.0 سيڪڙي ايٽمي ٻارڻ مان 1.0 سيڪڙى ايل پي جي 

.يڪ جڪ ڪل ٿيو 00[ يڪو 

ڪنهن ب شيءَ جي پيدآوار ۾ ٻ ڳالهيون اهم آهن. هڪڙي انهيءَ جي 
قيمت جيڪو غريدار ڀري سگهي. انگريزيءَ پر ان کي 80٣081916‏ چُجي ٿو. 
ٻيو انهيءَ جي ملڻ جي خاطري يعني (/اأتاةان5اڪ ا6 “60٣0ا58)‏ بجليءَ جي 
سلسلي ۾ر ب اسان کي انهن ٻنهي ڳالهين جو خيال رکڻو پوندو. سڀني کان سستي 
بجلي پن بجلي آهي. تربيلا مان پيدا ٿيندڙ بجليءَ تي 75 پسُسا في يونٽ خرچ 
اچي ٿو. پر اهو ان صورت ۾ جڏهن مور وصول ٿي ويو هجي. غازي بڙوٿا مان اها 
قيمت 3.5 روپيا في يونٽ آهي. جو اڃا مور وصول ن ٿيو آهي. ڪوئلي مان پيد 
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ٿيندڙ بجلي جي مت نثهيل بجلي گهرن مان 35 روپيا ۽ نون بجلي گهرن مان 5 
روپيا في يونٽ آهي. گيس مان پيدا ٿيندڙ بجلي تي 4 روبيا فئي يونٽ ۽ ايٽمي 
بجلي گهرن مان پيدا ٿيندڙ بجلي تي ب 4 روپيا في يونٽ خرچ اچي ٿو. تيل مان 
پيدا ٿيندڙ بجلي تي 5 روبيا في يونٽ خرچ اچي ٿو. سج ۽ هوا مان پيدا ٿيندڙ 
بجليءَ تي مٿين خرچ جي ڀيٽ پر تمامر گهڻو خرچ اچي ٿو. جو اهي نئين 
ٽيڪنالاجي آهن ۽ ٻاهران آڻڅيون پون٬ٿيون,‏ جن جي هينگر قيمت تمام گهڻي 
آهي. 


ٻن بجلي سستي آهي. پرهر وقت خاطري جوڳي ناهي. انهيءَ جي پيداوار 
دريائي وهڪرن تي دارومدار رکي ٿي. اونهاري ۾ جڏهن وهڪرا سٺا ٿا ٿين ۽ 
ڊيمن جي سطح ب تمام مٿي ٿئُي ٿي ت فل بجلي پيدا ٿٌي ٿي. سياري ۾ وهڪرا 
. ڪر ين جي سح ب هيٺ ٿيڻ ڪري اها پيداوارگهٽجي وجي ٿي. 
پراها پيداوار ماحول تي خراب اثرنٹي وجهي. جنهن کي انگريزيءَ ۾ -01٣0ع)‏ 
)٣1600((‏ ]16۱ چُجي ٿو. پاڻيءَ کان پوءِ قدرتي گيس ب بجلي پيدا ڪرڻ جو 
اعتبار جوڳو ذريعو آهي. پر هوريان هوريان گيس جا ذخيرا ختم پيا ٿين. اهوئي 
سبب آهي جو اسان ايران کان پائيپ لائين ذريعي گيس وٺڻ چاهيون ٿا. پر اها 
قيمت پر وڌيڪ آهي ۽ اسان کي ٻئي ملڪ تي مدار رکڅو پوي ٿو. ايٽمي بجلي ۾ 
ٻارڻ ۽ ان کي اڇلا ئڻ جا مستًلا ٿين ٿا ۽ ايٽمي ريڪٽر ٻاهران وبڅا پون ٿا. تيل ب 
ٻاهران اچي ٿو. جنهن جي قيمت ۾ اوچتو تمام گهڅا چاڙھ اچن ٿا. ڪڏهن بيرل 
0 ڊالرن ۾ ٿو ٿئي ت ڪڏهن 70 ڊالرن ۾. وري جيڪڏهن ڪٿي جنگ لڳي ٿي 
ت انهيءَ جي پهچڻ جو مسئلو پيدا ٿي ٿو پوي. ڪوئلو هڪ مقامي شيءِ آهي ۽ 
اسان وٽ ان جا تمام وڏا ذخيرا آهن. ماحول تي ان جا خراب اثر پون ٿا. پر جڏهن 
ٻيا ملڪ انهيءَ مان تمامر گهڻي بجلي پيدا ڪن ٿا ت اسان کي ڪير جهليندو. 
شمسي ۽ هوا تي پيدا ٿيندڙ بجلي ب ايترو اعتبار جوڳي ناهي. جيڪڏهن سج 
آهي ت شمسي توانائي ب آهي. پر جيڪڏهن ڪڪر اچي ٿا وڃن ت اها ختم ٿيو 
وڃي. ساڳي نموني جيڪڏهن هوا آهي تہ هوائي بجلي ب آهي. جڏهن سياري ۾ 
هوا بند ٿي وڃي ٿي ت اها بجلي ب ختم ٿي وڃي ٿي... 

تڪ يآ 
ڪوئلو ۽ ٿين ترجيح قدرتي گيس ٿيڻ کپي. چوٿين ترجيح تيل ۽ پوءِ ايٽمي. 
شمسي ۽ هوائي, پرهر صورت ۾ر اسان کي تيل تي دارومدارگهٽانڱو پوندو. 
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(2) ٻپن بجلي پيدا ڪرڻ تي زور: 


ڊيمن ۾ر پاڻي جمع ڪري بجلي پيدا ڪرڻ بدران اسان کي رن آف دي رور 
منصوبن تي زور ڏيڻ کپي. جن تي ڪي تڪراري مامرا ڪونهن, مان ڪجه 
منصوبن جا نالا انهن جي پيداواري صلاحيت سان گڏ هيٺ ڏيان ٿو: 

داسو (3712 ميگا واٽ) ٽنكگس (625 ميگا واٽ) بلبيو (710 
ميگاواٽ) رائي ڪوٽ (670 ميگا واٽ) پتڻ (1172 ميگاواٽ) ٿاڪوٽ 
(1043 ميگاواٽ) نيلم جهلمہ (969 ميگا واٽ) ڊويان (425 ميگاواٽ) 
بنجي (5450 ميگاواٽ). مٿين مان بنجي ۽ نيلم جهلم جو مان خاص طور سان 
تفصيل ڏيندس. 


بنجي (سنڌردرياھ تي) 


گلگلت شهر کان ڪجه هيٺ سنڌوءِ تي هڪ جاءِ آهي, جنهن کي بنجي 
چُجي ٿو. اتي بجلي پيدا ڪرڻ جو وڏو اسڪوپ آهي. واپڊا وارن بجلي پيدا 
ڪرڻ جي اتي فزيبلٽي ڪرائي: آهي. جنهن مطابق هتي ا16٣۱٣لاغ ]02!16٣5]0٣(‏ 
ناهي. هڪ سرنگ مان پاڻي لنگهائي 425 فوٽ جو فال پيدا ڪري انهيءَ 
ڪرندڙ پاڻي ذريعي 453 ميگاواٽ جي 12 ٽريائن ذريعي 5450 ميگاواٽ بجلي 
پيدا ڪري سگهبي. هتي ڪا آبادي ڪونهي ۽ منصوبو ماحول دوست آهي. 
جاپاني اڀياس ڪندڙ انهيءَ کي زلزلي پروف ڊيزائن ڪيو آهي. هتي قيمت جو 
ڪاٿو 3.8 ارب ڊالر لڳايو ويو آهي ۽ هي ڇهن سالن ۾ر پورو ٿي سگهي ٿو. هتي 
بجليءَ جي پيداوري قيمت 3 سينٽ (هڪ روپيو 50 پُسن) کان ب گهٽ آهي. 
غازي بڙوٿا تي اها قيمت 3.50 رپيا آهي. 


نيلر جهلم, (جهلم درياھ تي؟ 


انهيءَ منصوبي ۾ر نيلم درياھ تي جيڪو جهلم درياھ جو معاون درياھ 
آهي. اتڪل 450 ڊگهو ۽ 180 فوٽ وارو ڊير ٺاهي 9,800 ڪيوسڪ پاڻي 
هڪڙي سرنگ ذريعي کڻي جبل ٽپائي 969 ميگاواٽ بجلي پيدا ڪري 
سگهبي. سرنگ جي ڪل ڊيگه 32.5 ڪلوميٽر يعني 20 ميل هوندي. اتي 


جيڪو فال پيدا ٿيندو. سو 1378 فوٽ هوندو. اتي 4 ٽرياتن هنيون وينديون. خرچ 
جو ڪاٿو 84 ارب روپيا يا 1.4 ارب ڊالر لڳايو ويو آهي. انهيءَ منصوبي جي 
فيزيبلٽي ڊيزائن ۽ نقشا ناروي مل جي مدد سان 1997ع ۾ مڪمل ڪيا ويا. ان 
جو پي سي ون سال 2002ع ۾ منظور ڪيو ويو. ٽينڊرن واري ڪم جا ڪاغذ تيار 
ڪرڻ لاءِ نيسپاڪ کي چونڊيو ويو. سال 2006 ڀر ٿينڊ رگهرايا ويا ۽ هڪڙي فرم 
نالي 0ا04)-0080385) کي چُونڊيو ويو, ڀر انهيءَ اسان ڳالهيون هلن ٿيون. اڃا 
انهن کي ورڪ آرڊر ن مليو آهي. انهيءَ منصوبي تي 40 ڪروڙ روپيا خرچ ٿي 
چڪا آهن. ضرورت انهيءَ ڳالھ جي آهي ت انهيءَ منصوبي کي وڌيڪ اينگهائڻ 
بدران انهيءَ تي جلد ڪم شروع ڪرڻ کپي ت بجليءَ جي کوٽ گهٽائي سگهجي. 


(3) ڪوئلي کي ترقي وٺرائڻ: 


دنبا جي ٻين ملڪن ۾ ڪوتلي جو حصو ترانائي پيدا ڪرڻ واري ڏس ۾ 
تمامر گهڻو آهي. آمريڪا ۾ ڪوئلي ۾ر اهو 23 سيڪڙي چين پر 67 سيڪڙى ۽ 
هندوستان ۾ 55 سيڪڙو آهي. جڏهن ت پاڪستان پر رڳو 7 سيڪڙو آهي. وري 
جيڪڏهن سڄي دنيا ۾ سراسري حصو وٺون ت ڪوكلي جو حصو 48.7 سيڪڙو 
آهي. ڇا انهيءَ گهٽ حصي جو سبب اهو ت ناهي ت اسان وٽ ڪوئُلو ڪونهي؟ 
جيالا جيڪل سروي آف پاڪستان مطابق اسان وٽ ٿر ۾ر 175 ارب ٿن ڪوگلو 
0 پچورس ڪلوميٽر ايراضي ۾ر پکڙيل آهي. جنهن پر 2.7 ارب ٿن جي ماپ 
ٿيل آهي. يعني اهو خاطري وارو آهي ۽ ڪڍي استعمال ڪري سگهجي ٿو. باقي 
بچيل جي اڃا ماپ ن ٿي آهي .ايترا ذخيرا هوندي ب پاڪستان ۾ ڪوئلي جي 
پيداوار سال 2006ع 2005ع ۾ هيٺين ريت ٿي. 

بلوچستان 20 لک ٿن پنجاب 6 لک ٽن سنڌ 0 لک ٿن, سرحد 3 لک ٿن. 
جيڪو ڪل ٿيو 29 لک ٽن. 

سنڌ جي پيداوار ۾ انهيءَ ڪري ٻڙي رهي جو لاکڙا ۽ جهمپير مان ڪوتلو 
نہ ڪڍيو ويو. وري خراب صورتحال اها رهي جو 116 ارب روپين جو اٿڪل 28 
لک ٽن ڪوئلو ٻين ملڪن کان گهرايو ويو. ڇا اها صورتحال جٽادار آهي؟ هرگز 
ن. سرڪار کي کپي ت ڪوئلي کي هنگامي بنيادن تي ترقي وٺرائي ۽ بجليءَ جي 
پيداوار7 سيڪڙي مان وڌائي 50 سيڪڙو ڪوئلي مان ڪئي وڃي. 


متفرق ٍ 249 


(4) 0٣06ع‏ ڪ]06]ة»060٣ه)اپيدا‏ ڪا تي زور: 


هر هر پيدا ٿيندڙ بجلي هر مهانگي آهي ۽ 'عتبار جوڳي ب ناهي. پر 
تنهن هوندي ب انهيءَ جي پيداو'ر وڌائڻ ضروري آهي. سج جي روشنيءَ تي پيدا 
ٿيندڙ بجلي اهڙن علاتقن ۽ پاسن ۾ر ضروري آهي. جتي گرد اسٽيشن نٿا هڻي 
سگهج:: . جيئن ڪاڇي ۽ ٿر ۽ اها بجلي ماحول دوست ب آهي. هوا جي طاقت 
سان پيد | ٿيندڙ بجلي وري ٺٽي ۽ بدين واري پاسي فائدو ڏيئي سگهي ٿي؛ 


(5) قدرتي گيس مان بجلي ۽ نوان ذريعا ڳولڻ: 


قدرتي گيس مان پيدا ٿيندڙ بجلي اعتبار جوڳي آهي. سرڪار انهيءَ جو 
صحيح استعمال ڪري رهي آهي. جو اٽڪل 50 سيڪڙو بجلي انهيءَ مان پيدا 
ڪئي وجي ٿي. انهيءَ جو استعمال ٽرانسپورٽ پر ب وڌي رهيو آهي. جنهنڪري 
اسان جو تيل امپورٽ ڪرڻ جو خرچ وڌيڪ ن وڌندو. ضرورت انهيءَ ڳالھ جي 
آهي ت اسان گيس جا نوان ذريعا ڳولهيون ۽ انهيءَ ڏس ڀر پنهنجون ڪوششون 
تيزڪري ڇڏيون. 


(6) بجلي استعمال جي ڪارڪردگي ((41016)0]) وڌائڻ: 


اسان بجلي پيداوار ڪيتري ب ڇو نہ وڌايون, وڌندڙ گهرج کي پورو ڪري ن 
سگهبو, جيستائين اسان بجلي جي ڪارڪردگي ن وڌائينداسين. يعني گهريل 
فائدو يا آرام ٿوري بجليءَ مان حاصل ن ڪنداسين. آمريڪا پر يورپ وارا انهيءَ 
ڳالھ کي سمجهي ,يا آهن. هنن مطابق بجلي يا توانائيءَ جو استعمال هيٺين 
ڳالهين سان سڌاري سگهجي ٿو. 

(1) جاين ۾ر انسوليشن وڌائڻ سان ت جيُن اندرين ٿڌ يا گرمي ٻاهر ن 
نڪري. 

(2) جاين جي ڇتين ۽ کليل هنڌن تي اهڙي پينٽ هڻڅڻ ت جيُن روشني 
موٽ کائي يعني ]6)]60) ٿئځي 

(3) بجلي گهٽ اسةءال ورا بلب, استريون ايئڪنڊيشن فرج استعمال 
ڪريون. جن کي ٣9# 986٣‏ 0 چُجي ٿو. مثال طور اڳي دري وارا 


ايئرڪنڊيشنر استعمال ٿيندا هکا. هاڻي ٤باح6‏ ايگرڪنڊيشنر اچي ويا آهن. جن 
تي بجليءَ جو خرچ اڌ ٿي ويو آهي. 

(4) ڪارخانن کي سڌاريون ت جيمُن بجليءَ جو واپرائڻ گهٽجي. 

(5) گاڏين پر نسُون پُٽرول استعمال ڪجي ت جيُن گهٽ پيٽرول تي سٺو 
مائليج ڏين, ٽائرن ۽ هوا مناسب رکجي. ضروت هجي ت رفتارگهٽائكجي ت جيسُن 
ٻارڻ جي کپت گهٽجي. 

مٿيون ڳالهيون اسان کي عجيب لڳنديون. پر عالمي سطح تي عجيب 
ناهن ۽ هنن جو اثر هاڻي پاڪستان پر ب پهچڻ شروع ٿي ويو آهي. هڪڙي 
انگريزي اخبار جي خبر مطابق اڳوڻي آمريڪي صدر ڪلنٽن هڪ فائونڊيشن 
ٺاهي آهي. جنهن جو نالو ڪلنٽن فائونڊيشن آهي. هن صاحب تازو آمريڪا جي 
شهرنيويارڪ ۾ ڪيترن شهرن جي ميُرن سان گڏجاڻي ڪي جنهن ۾ر ٻڌايو ويو 
ت عالمي مالياتي ادارن هڪ ارب ڊالر انهيءَ مقصد لاءِ ڏيڻا ڪيا آهن ت 16 
شهرن جي ميونسپالٽي وارين بلڊنگن کي نون ڪجي. انهيءَ نغئين ڪرڻ ۾ ٿڌي 
يا گرمر ڪرڻ جي نظام ۽ روشنين ڏيڻ وارين شين کي توانائي بچائڻ وارين شين 
سان مٽائڻ, ڇتين کي اڇو ڪرڻ ۽ روشني موتائڻ )]16060116٣(‏ واريون شيون 
هڻڻ. درين کي انسوليشن ڏيڻ ۾ر اهڙا بندؤزيست ڪرڻ جو وڌيڪ روشني اندر اچي 
۽ اهڙا اوزار هڅڻ ت جيسُن روشني ۽ ايئرڪنڊيشنگ جي ڪارڪردگي بهتر ٿئي 
جهڙا اپاءَ شامل آهن. ڪلنٽن فائونڊيشن جو چوڻ آهي ت ائين ڪرڻ سان 20 
کان 50 سيڪڙو بجلي جي بچت ٿيندي. انهيءَ ڪري ث رڳو بجليءَ جو خرچ گهٽ 
ٿيندو بلڪ ماحول تي ب سٺو اثر پوندو. ڇاڪاڻ جو ڪاربان جو نڪرڻ ب 
گهٽجي ويندو. جيڪي شهر هنن انهيءَ مقصد لاءِ چونڊيا آهن تن پر پاڪستان 
جي ڪراچي شهر کان علاره آمريڪا جا شهر نيويارڪ شڪاگي هيوسٽن. 
ڪينيڊا, جو شهر ٽورئٽي ميڪسڪو جو شهر ميڪسڪو سٽي. انگلينڊ جو شهر 
لنڊن, جرمنيءَ جو شهر برلن, جاپان جو شهر ٽوڪيى اٽليءَ جو شهر روم, هندستان 
جو شهر دهلي. ڏکكڻ ڪوريا جو شهر سُول, ٿائيلينڊ جو شهر بُنڪاڪ. آستٽريليا 
جو شهر ملبورن. برازيل جو سوڀاگلو ۽ ڏکڻ آفريڪا جو شهر جونسبرگ شامل 
آهن. 

الله سائين انسان کي بي انت ذهني ۽ جسماني طاقتون ڏنيون آهن, اهڑي 
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ڪا ڏکيائين يا مشڪل ڳاله ناهي. جنهڻ تي ڪنٿرول ن ڪري سگهجي. رڳو 

ضُرورت انهيءَ ڳالهھ جي آهي ت هو نيت صحيح رکي ۽ صحيح ڏس ۾ر ڪمر 

ڪري ۽ مامرن پر نہ اٽڪي. جڏهن چنڊ انسان جي قدمن هيٺ اچي چڪو آهي ت 

بجليءَ جو بحران ڪهڙي شيءِ آهي. فارسيءَ واري شاعر چيو آهي: ِ‫ 
مرد باشد کي هراسان ٿ شُود 


مشكلي نيست کي آسان ن شود 
(مڙس ماڻهو کي گهٻرائڻ ن کپي. اهڙي ڪا ڏکيائي ڪانهي, جيڪا 


سولي ن ٿي سگهي). 


(روزان ڪاوش 24 ممُي 2007 حيدرآباد) 
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پاڻيءَ منجهہ پساھ! 


سنهي سئي سبيو, مون مارن سيڻ ساھ, 
ويٺي ساريان سومرا, گولاڙا ۽ گاهھ 
هنيون منهنجو هت ٿيو., هت مٽي ۽ ماه 
پکن منجه پساھ, قالب رهي ڪوٽ ڀر! 
مارگي عمر سومري جي قيد پر رهي پنهنجي ديس ۽ ديس وارڻ کي 
ساريندي رهي ٿي ۽ انهن جي پکن ۾ سندس ساھ اٽڪيل رهي ٿو. هينگر سنڌ ۽ 
سنڌ وارن جو ساھ سنڌوءِ جي پاڻيءَ سان سبيل آهي. جنهن کي ڏينهون ڏينهن 
گهٽائڻ جا سانباھ ٿي رهيا آهن. هڪڙي پاسي نوان واھ پيا نڪرن جن کي اٿل 
واه جو نالو ڏيئځي اهو باور ڪرايو وڃي ٿو ت اهي رڳو ٻوڏ واري وقت پر پاڻي 
کڻندا, پر جڏهن ٺهي ويا تہ انهن کي ڪير روڪيندو؟ جيڪي واھ سڄو سال پاڻي 
کڻندا, سي واھ آهن, گريٽر ٿل ڪينال. ڪڇي ڪينال ۽ ريڻي ڪيٺال, کوٽ وارن 
سالن ۾ جڏهن اهي واھ سڄو سال هلندا ت انهن جو اثر سنڌ تي ٿي ٿيندى 
ڇاڪاش جو سنڌ پاڪستان جي دريائي نظامم جي پڇڙي آهي ۽ چوندا آهن ت 
پڇڙي جو جڏهن پاڻي گهٽ هجي ت سڪي. پر جڏهن وڌيڪ هجي ت ٻَڌي. 
بي پاسي ڊيمر ٺاهي سنڌوءَِ کي گهٽي ڏيڻ جو بندوبست ٿي رهيو آهي. 
اهو گهٽو سنڌوءَ کي ن پر سنڌ کي ايندو. 5 هزار سال پراڻي موئن جي دڙي واري 
تهذيب جو جياپو سنڌوءِ جي پاڻيءَ تي آهي. ڊير ٺاهي ملڪ کي ترقي وئراثكڂ 
بدران 5 هزار سالن پراڻي تهذيب کي ميسارڻ چاهيو ٿيا. ڪراچي شهروارا 
سمجهن ٿا٫ت‏ ڊيمن ٺاهڻ واري ڳاله سنڌ جي ٻهراڙيءَ جو مسمُلو آهي ن ڪي 
ڪراچي شهر جو. پر اهي ڀليل آهن ڪراچي جي پيُڻ جو پاڻي سنڌوءِ مان 
ڪينجهر ڍنڍ وسيلي ڪراچي پهچي ٿو. ڪراچيءَ کي ٻيا ذريعا ڊملوٽي واراکوهھ 
۽ حب ڊير آهن. ڊملوٽي وارا کوھ ختمر ٿي ويا آهن ۽ انهن مان نالي ماتر پاڻي 
ملي ٿو. حب ڊير مان 100 ملين گيلن في ڏينهن يعني 185 ڪيوسڪ پاڻي ملي 
ٿو۔ جڏهن ت سنڌوءِ مان 1200 ڪيرسڪ پاڻي ملي ٿی گذريل سالن ۾ برسات ت 
ٿيڻ ڪري حب ڊيم ڪيترا سال خالي رهيو ۽ ان مان پاڻي : ملي سگهيو, خبر 
پئُي ت ڪراچيءَ لاءِ پينُڂ 00000 درياءَ ڻي تي آهي. .من 
بابت صدر صاحب 17 جنوري 2006ع تي سنڌو درياھ تي سال 2016ع تائين 
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ٽي ڊير ٺاهڻ جو اعلان ڪيو. يعتي ڀاشا اکوڙي, ۽ ڪالاباغ ڊير, ڀاشا تي 
هڪدم ڪر شروع ڪرڻ جو چيو ۽ ڪالاباغ لاءِ چيائين ت, ان تي اتفاق راءِ پيدا 
ڪيو ويندو. هن سال جي بجيٽ ۾ر اُنهن ڊيمن لاءِ چون ٿا تہ 40 ارب روپيا رکيا ويا 
آهن. 

ڊير ٺاهڻ لاءِ وڏو مسمُلو پسُسن جو آهي. پاڪستان سرڪاروٽ ايترا پُسا 
ڪونهن جو ڊيم ٺاهي سگهي. انهيءَ لاءِ عالمي مالياتي ادارن ڏي ٺهارڻو پري 
ٿو. اڳي ب سنڌ طاس معاهدي وارا ڪر عالمي بينڪ جي تعاون سان ڪيا ويا 
هئا. عالمي بينڪ چاهي ٿي ت قرض ڏئي. پر انهن جو مغال انهيءَ پکيءَ جو آهي, 
جيڪو ٺڪاون واري هنڌ نٿو لهڻ چاهي. سانت ۽ سڪون وارو ماحول هجي ڌ 
پکي لهي سگهندو. تجربي طور هڪ ارب ڊالر قرض ڏيڻ جو چيو آهي سال 
0ع تائين, پر ڊيمن کان علاوه ٻين آبپاشي منصربن لاءِ انهيءَ قرض دوران 
هو ڏسندا ت ماحول ٺيڪ هوندو ت ڊيمن لاءِ قرض ڏيندا. انهيءَ ڏس ۾ هنن 
پنهنجي سال 2005ع واري رپورٽ جنهن جو عنوان آهي ” 00179 ]216/ايا 
"11٣101٣0 ]0‏ پر مٿين ڳاله جو هيلين ريت ذڪر ڪيو آهي. 

”هڪ اهم مسمُلو جيڪو مٿي ڄاڻايل پروگراممر ۾ ڪونهي سو اهو آهي ت 
مٿين پروگرام يهل دوران جيڪڏهن پاڪستان سرڪار پاڻي ۽ بجليءَ جي 
ضرورتن لاءِ ڊيس ٺاهڻ جو اعلان ڪري ت عالمي بينڪ انهيءَ لاءِ مدد ڪندي. 
پاڪستان سرڪار سان ڳالهيون ڪرڻ مهل اهو مڃيو ويو آهي ت جيڪڏهن ڊيم 
جي اقتصادي, فني. معاشرتي. ماحولياتي, ادارتي, مالي ۽ تجارتي فيزيبلٽي 
قار ٿي وجي ٿي ۽ انهيءَ سان گڏ ادارياتي سڌارا ب ڪيا وڃن ٿا. سيڙڀڪاري 
صوبائي سطح تي واهن جي ڪمانڊ ۽ ٻتي جي سطح تي ڪٿي ويندي ت جيسُن 
پاڻيءَ جو استعمال صحيح ٿي سگهي ت پوءِ عالمي بينڪ ڊيم ٺاهڻ ۾ مدد ڏيڻ 
لاءِ اچي سگهي ٿي.” 

تازو ڪراچيءَ مان نڪرندڙ هڪ انگريزي اخبار مطابق بيٽڪ مٿين ڳالھ 
تان بہ ڦري وئي آهي. هنن هاڻي وڏن ڊيمن لاءِ پسُسا ڏيڻ لاءِ انهيءَ ڪري انڪار 
ڪري ڇڏيو آهي جو انهن کي ڪج مالي رنڊڪون آهن. ۽ انهن ڊيمن جي ٺهڻ 
ڪري ڪيترائي ماحولياتي ۽ نين سرآبادي بحاليءَ وارا اهڙا مسكلا پيدا ٿيندا. 
جن جو حل ٿيڻ ڏکيو ٿو نظر اچي. چون ٿا ت بينڪ وارن پاڪستان سرڪار کي 
ڪالاباغ ڊيم تي سياسي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ ۽ انهيءَ جي ٺهڻ ڪري پيدا ٿيندڙ 
ماحولياتي ۽ متاثر ماڻهن جي بحالي وارا مستلا طمّي ڪرڻ لاءِ چيو آهي. بينڪ 
وارن جو وڌيڪ چرڻ آهي ت هڪ ڊير تي اٽڪل 6 کان 8 ارب ڊالرز خرج ايندو. 


متفرق ٰ 254 


جيڪو اڪيلي سر عالمي بينڪ لا ۽ ڏيڻ ڏکيو آهي. انهيءَ مقصد لاءِ عالمي 
بينڪ کي عالمي مالياتي ادارن جي ڪنسورشيمر ناهڻي پوندي. پر ٻين مالياتي 
ادارن انهيءَ سيڙپڪاري جي موٽ وصولي کي اعتراض جوڳو قرار ڏنو آهي ۽ 
هنن عالمي بينڪ کي چيو آهي ت پهرين انهن ڊيمن جي تفصيلي فيزيبلٽي تيار 
ڪن ت جين انساني حقن واري تنظيمن ۽ غير سرڪاري تنظيمن جي ماحولياتي 
۽ ٻيهر آبادڪاري بابت مستقبل ۾ر ٿيندڙ نڪت چيني ۽ اعتراضن کان بچي 
سگهي. ياد رهي ت في الحال ٿيندڙ فيزيبلٽي رپورٽن ۾ ڊيمن ٺهڻ ڪري سڀئي 
متاثر ٿيندڙ ماڻهن جو خيال نٿو رکيو وڃي. جهڙوڪ ڪچي جا رهاڪر يا ڊيلٽا م 
رهندڙ ماڻه مهاڻا ۽ چوپائي مال وارا. عالمي بينڪ وارا وڌيڪ چون ٿا ت في 
الحال هو 50 ڪروڙکان هڪ ارب ڊالر تائين جو قرض ڏيئي سگهن ٿا. جيڪو اها 
ڊير ٺاهڻ لاءِ ناڪافي آهي. تنهنڪري هو ڊير ٺاهڻ لاءِ پنهنجي مڙسي ڪري. 
هنن انهيءَ ڏس پر ٻين جو مثال ڏنو آهي. جن بنا ڪنهن عالمي مالياتي اداري 
جي مدد سان ڪيترا ڊير ٺاهيا آهن. عالمي بينڪ ٻيڻ مالياتي ادارڻ وانگر 
سيڙپڪاري جي موٽ وصولي تي ڪيترا خدشا ۽ انومان ٻڌايا آهن. 
تازو عالمي بينڪ وارن اسلام آباد ۾ِ هڪ سيمينار ڪرايو جنهن ۾ اهو 
رايو پيش ڪيو ويو ت پاڪستان سرڪار ڊيم ٺاهڻ لاءِ تجارتي قرض -(000) 
1680 ا06)0]8 وئي. ياد رهي ت تجاتي قرضن تي وياج 15 کان 20 سيڪڙو 
ٿُي ٿو ۽ انهن قرضن تي ٺاهيل ڊيم اقتصادي طرح فزيبل ن ٿيندا. 
منهنجي ذاتي راءِ ۾ِ عالمي مالياتي ادارن کان ڊيم ٺاهڻ لاءِ قرض ملڂ 

ڏکيو آهي. پر اها هڪ عارضي صررتحال آهي. جنهن ۾ ڪڏهن بہ ڦيرگهير اچي 
سگهي ۽ اسان کي پنهنجي جياپي ۽ وجود لاءِ ڊيمن واري معاملي تي ڪڏهن ب 
درو ن ٿيڻ کپي. منهنجي خيال ۾ شاھ صاحب جو مضمون جي شروع ۾ لکيل 
شع جنهن ۾ مارثي جو پساھ پکن ۾ر آهي. اهو شعر سنڌ وارن لاءِ هيٺين ريت 
ترميمر ڪري پيش ڪري سگهجي ٿو. 

سنهي سٿي سبي.و., سنڌوءَ سين ساھ 

ويٺا ساريون سڀڃتُي گولاڙا ۽ گاه, 

هنيون ساڻ سنڌو ٿيو. باقي مٽي ۽ ماه 

پاڻيءَ منجهھ پساھ, دلڙي رهي درد ۾. 
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ههھ 


وڏا ڊيم, سنڌ ۽ 
پرڏيهہ ۾ رهندڙ سندي 


مون پنهنجي هڪ مضمون ۾ر جيڪو ڪاوش پر ”پرديس ڀر رهندڙ 
سنڌي سنڌ لاءِ ڪهڙو درد رکن ٿا؟" جي عنوان سان 18 مي تي ڇپيو هو ان ۾ 
مون ٻڌايو هو ت, سنڌي ايسوسيگيشن آف نارٿ آمريڪا يعني اا84 پنهنجو 
3 هون سال ان اجلاس 30 جون کان پهرين جو لاءِ 2007ع تي آمريڪا جي 
رياست فلوريڊا جي گاديءَ واري شهر آرلينڊو ۽ رکيو آهي. اهو شهر ڊزني ورلڊ ۽ 
ايپڪاٽ سينٽر جي ڪري سڄي دنيا ۾ مشهور آهي ۽ سڄي دنيا مان شوقين 
ماڻهو انهيءَ کي ڏسڻ لاءِ اچن ٿا. اصل ڊزني لينڊ آمريڪي رياست ڪيليفورنِيا 
جي شهر لاس اينجلس ۾ر آهي. پر اهو شهر پراڻو ٿي چڪو آهي ۽ هي انهيءَ جو 
نون ماڊل آهي. سالياني گڏجاڻيءَ ۾ ٿيندڙ سمينار جو عنوان آهي: 8»6)5]" 
”۱009 886 :6))ا )0٣‏ يعني ”درياھ جيځًاپي لاءِ: سنڌوءَ کي بچايو.” هنن مون 
کي بہ انهيءَ سيمينار ۾ِ شرڪت جي دعوت ڏني ۽ مون کي جنهن عنوان تي 
پريزنٽيشن لاءِ چيو ويو. اهو آهي. 
-الا6٣800‏ 60 1006٣ 806٣56 ۱٣00086)‏ :60]56[م)ت] 0816٣‏ 1608 
06 ]0 (٣8ا٣08]٣‏ ٣6006ا 1٣66, 6٣۱1٣0] 1٣160۱], 8٣۱0 60606 6516٣‏ 
ام ا0۱8٣0ا!81٣٣6ا۱٣]!‏ ٣6(]!م 8٣۱0‏ »6ا(68ا 610“ )6 8٣00 0٣6٣66‏ 
..9 511 
(ترجمو: پاڻي جا وڏا منصوبا ۽ انهن جو هيٺين حصيدار صوبي جي 
زراعت, ماحوليات ۽ جهنگلي جيوت تي پوندر خراب اثر ۽ عالمي بينڪ ۽ ٻين 
عالمي مالياتي ادارن جون ترجيحات. ”مون انهيءَ سيمينار ۾ شرڪت لاءِ پهرين 
جون تي ,يڙا لاءِ درخواست ڏني. مون انهيءَ درخواست ۾ر ٻڌايو هو ت, مان 
سيميناراٽينڊ ڪرڻ لاءِ 27 جون تي روانو ٿيندس پرهنن مون کي اسلام آباد ۾ 
انٽرويو لاءِ 25 جولاءِ جي تاريخ ڏني, جيستائين مان انٽرويو تي وڃان. تيستائين 
سيمينار ختم ٿي وڃي ها. ويزا ن ملڻ ڪري مان سيمينار ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ 
آمريڪا ن وڃي سگهيس. مان سيمينار پر ت شريڪ ن ٿي سگهيس, پر دل 
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سيمينار وارن سان رهي. مون پنهنجي اتڪل 40 صفحن تي تيار ڪيل 
پريزنٽيشن هنن کي اي ميل تي موڪلي ڇڏي. ت جيمُن منهنجي بدران ڪو ٻيو 
اها پريزنيشن ڪري. مون ان کي هيٺئين حصن ۾ر ورهايو هو: 

(1) وڏو ڊيم ڇاکي چہُجي ٿو؟ 

(2) وڏن ڊيمن جي ٺاهڻ جو عروج. 

(3) وڏن ڊيمن جا فائدا. 

(4) وڏن ڊيمن جا نقصان. 

(5) سنڌوءِ تي وڏا ڊيمر ڇو٬۔‏ ٺهڻ کپن؟ 

(6) وڏن ڊيمن جو سنڌ تي اثر۔ 

(7) عالمي بينڪ ۽ ٻين عالمي مالياتي ادارن جون ترجيحات 

(8) وڏن ڊيمن جا متبادل. 

جيتوڻيڪ مضمون ۽ پريزنٽيشن پر تمام گهڻو تفاوت ٿئي ٿو ۽ 
پريزئٽيشن واريون سڀحي ڳالهيون مضمون ۾ر نٿيون اچي سگهن. تنهن هوندي ب 
مان سنڌ وارن سان پريزنٽيشن ۾ ڪيل ڳالهيون مختصرنموني ونڊڻ چاهيان ٿو. 


(1) وڏو ڊيم ڇاکي چُجي ٿو 

ڊيمن جي عالمي ڪميشن يعني (201)| مطابق وڏي ڊيم جي تعريف 
هيٺين ريت آهي: 

(1) اهو ڊيم, جنهن جي بنيادن کان چوٽيءَ تائين عمق 15 ميٽر 
(اتڪل 50 فوٽ) يا انهيءَکان مٿي هجي. 

(2) 10 کان 15 ميٽرن (يعني 33 فوٽن کان 50 فوٽ) جو ڊيم ب وڏو 
ڊير سڏي سگهجي ٿو. 

جيڪڏهن اُن ۾ هيٺين ڳالهين مان ڪا ڳالھ هجي: 

(الف) جيڪڏهن بند جي چوٽيءَ واري ڊيگه 500 ميٽر يا انهيءَ کان 

. يك ٿي سگهي. 

(ج) جيڪڏهن وڌ ۾ر وڌ ايندڙ ٻوڏ 2000 ڪيويڪ ميٽر في سيڪنڊ 

هجي. 


(د) جيڪڏهن بنيادن ٺاهڻ ۾ ڏکيا مسلا هجن. یا وري جيڪڏهن ڊيم 
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جي ڊيزاتن غيرمعمولي هجي. 

ڊيم جي ڀيٽ ۾ر بيراج پر در هوندا آهن ۽ اهي پاڻيءَ جي ليِول ايتري 
یى ڪندا آهن ت جيُن واهن پر پاڻ اڪن ور ڀافرن يد 
مٿي هن ت جن واهن ۾ر پاڻي وهي سگهي بيراجن ۾ پاتي ذخيرو ہ 
ٿيندو آهي. ڊيم جابلو علائقن ۾ ٺهندا آهن ۽ بيراج ميداني علائقن ۾ر. 


(2) وڏا ڊير ٺاهڻ جو عروج 


دنيا ۾ سال 1930ع کان 1970ع تائين وڏا ڊير ٺاهڻ تي تمام گهڻو 
زور رهيو ۽ انهن جي ٺاهڻ جي رفتار 1970ع تي چوٽ تي هكي, جڏهن هر ڏينهن 
2 کان 3 وڏا ڊيمر ڪم ڪرڻ شروع ڪندا ها انهن ڏينهن ۾ر وڏا ڊير ٺاهڂ جو 
مطلب ترقي ۽ اقتصادي خوشحالي سمجهيو ويندوهو. 


(3) وڏن ڊيمن جا فائداأ 


ويهين صديءَ ۾ 45000 کان مٿي وڏا ڊيم ٺاهيا ويا. جن دنيا جي 
ماڻهن جون کاڌي خوراڪ بجلي. ٻوڏ کان بچاءُ ۽ پيمُڻ جي پاڻيءَ جون ضرورتون 
پوريون ڪيون. دنيا ۽ 30 کان 40 سيڪڙو آبپاشيءَ وارو پاڻي ڊيمن ذريعي ملي 
ٿو ۽ دنيا ۾ِ 19 سيڪڙو بجلي ڊيمن ذريعي پيدا ٿئي ٿي. 


(4) وڏن ڊيمن جا نقصان 


هوريان هوريان ڊيمن بابت فائدن کان سواءِ وڌيڪ معلومات ملڻ لڳي. 
جنهن مان خبر پئي ت ڊيمن جا ماڻهن, ماحول ۽ جهنگلي جيوت تي تمامر گهڻا 
خراب اثر پيا آهن. سڄي دنيا ۾ ڊيمر ٺهڻ ڪري 4 ڪروڙ کان 8 ڪروڙ ماڻهو بي 
گهر ٿيا ۽ ڊيمر ٺهڻ ڪري 60 سيڪڙو درياهن تي أثر پيو. مٿين علائقن ۾ ڊيم 
ٺهڻ ڪري نقصان دراصل ڊيم جي ڍنڍ ٺهڻ ڪري ٿيا ۽ هيٺلين علائقن ۾ درياھ 
جا وهڪرا گهٽجڻ ڪري نقصان ٿيا. 


(( سنڌوتي وڏا ڊيم ڇونہ ٺهڻ کين؟ 


تهذيبون درياھ جي ڪنارن تي ترقي وئن ٿيون ۽ وڌن ٿيون. دنيا جي 
0 پراڻي موهن جي دڙي واري تهذيب سنڌو درياھ جي ڪناري تي وڌي آهي. 
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انهيءَ پراڻي تهذيب جو جيًاپو ۽ وجود سنڌو درياھ جي پاڻيءَ تي آهي. اسان 
انهيءَ نتيجي تي پهتا آهيون ت سُنڌوءَ جي پاڻيءَ سان ڊيم ٺاهڻ واري هٿ چراند 
سنڌ ۽ انهيءَ جي رهندڙن تي خراب اثر وجهندي. صدر پاڪستان جي جوڙيل 
پاڻي بابت فني ڪاميٽي جي چيگرمين أي اين جي عباسي پنهنجي رپورٽ ۾ 
ٻڌايو آهي ت, هر سال نين ڊير ڀرڻ لاءِ پاڻي ڪونهي, جنهن جا تفصيل هن 
هيٺين ريت ڏنا آهن: 

(1) ڪوٽڙيءَ کان هيٺ ويندڙ سراسري پاڻي: 2. 35 ايمر اي ايف (2) 
هندستان جو الهندي درياهن تي حق: 2 اير اي ايف (3) افغانستان ڪابل 
درياھ مان کڻندو: 0.5 ايمر اي ايف (4) منگلا جو ذخيرو وڌندو: 2.9 ايمر اي ايف 
(5) اٿل واھ کڻندا: 4.8 اي اي ايف (6) پٽ فيڊر وڌاتئڻ: 0.1 ايم اي ايف (7) 
ايل بي او ڊي جي گهرج: 2.2 اي اي ايف (8) گومل زمر ڊيمر کڻڅندو: 1.0 ايمر اي 
ايف (9) ٺا ۾ گهٽ کنيل پاڻي: 11.95 اي اي ايف (10) 

ڪوٽڙي کان هيٺ گهرج: 10 اي اي ايف, ان کان پوءِ باقي جيڪو پاڻي 
بچندو: 0.25 ايمراي ايف (۔) 

(7) وڏن ڊيمن جو سنڌ تي اثر: 

(آ) وهڪرا گهٽجڻ ڪري ڪچي جي 5لک ايڪڙ ايراضي تي اثر 
پوندو. 

(0آ) انڊس ڊيلٽا ۾ تمر جي ٻيلن جي 294.000 ايڪڙ ايراضي تي اثر 
پوندو. 

(آآآ) مڇي ۽ گانگٽن جي پيداوارگهٽبي. 

(!) پاڻي گهٽجڻ ڪري ڊيلٽا ۾ مال مويشي مرندو. 

(۱) جهنگلي جيوت تي اثر پوندو. 

(۱) ماڻهن کي ڪوٽڙي کان هيٺ پيسُڻ جي پاڻي جي تڪليف ٿيندي. 

(آآا) ڪچي ۾ بيٺل ٻيلا سڪي ويندا. 

(آآآا) سمنڊ جو پاڻي وڌي ايندو. هينگر سمنڊ 12 لک ايڪ ايراضي 


ڳڙڪاڻيٰ ويو آهي. 
(]) سنڌو درياھ جو پيٽ گهنجي ويندو ۽ جن سالن ۾ر ٻوڏ ايندي, ت 


(«) ڊيلٽا جي ماڻهن جو روزگا رگهٽبو ۽ غريت وڌندي. 


(آ) درياھ جي ٻنهي پاسي سيمي تي هلندڙ ٿيوب ويل ٻاڙا ٿي وينداأ. 

(7) عالمي بينڪ ۽ ٻين عالمي مالياتي ادارن جون ترجيحات: 

عالمي بينڪ پاڪستان کي سال 2010ع تائين پاڻيءَ جي شعبي جي 
منصوبن لاءِ هڪ ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي آڃڇ ڪٿي آهي. انهيءَ پر وڏن ڊيمن لاءِ 
پسُسا ن آهن. هنن چيو آهي ت هر هڪ وڏي ڊير تي اٽڪل 6 کان 8 ارب ڊالر خرچ 
ايندو. يعني ٿن ڊيمن لاءِ 18 کان 24 ارب ڊالر. ايترا پُسا اڪيلي. سر عالمي 
بينڪ نٿي ڏئي سگهي. تنهن ڪري ٻين عالمي مالياتي ادارن کي ب پاڻ سان 
ملا ئڅو پوندو. پر ٻيا مالياتي ادارا پسُسن ڏيڻ کان ڇرڪن پيا ۽ سمجهن ٿا ت اها 
سيڙپڪاري فائدي واري ن ٿيندي. جو موڙيءَ تي موٽ صحيح نہ ٿيہاي. نن جو 
چوڻڂ آهي ت پاڪستان سرڪار انهيءَ مقصد لاءِ تجارتي قرض آ0201710760]018)) 
(0807] وئي. چون ٿا ت تجارتي قرض تي وياج جي شرح 15 کان 20 سيڪڙو فئي 
سال ٿئي ٿي. انهيءَ شرح تي منصوبو اقتصادي طرح فيزيبل ن ٿيندو. هو اهو ب 
چون ٿا تہ پهرين ڊيمن جي تفصيلي فزيبلٽي ڪرايو. جنهن ۾ر ٻيهر آبادڪاري ۽ 
ماحولياتي گهرجن لاءِ ايترا پسُسا هجن ت جيسُن عالمي انساني حقن واريون ۽ غير 
سرڪاري تنظيمون پوءِ اعتراض ۽ نڪت چيني ن ڪري سگهن. 

صدر مشرف سال 2016ع تائين پنهنجي 17 جنوري 2006 واري 
ڪيل تقرير ۾ سنڌو تي ٽي ڊيم ٺاهڻ جو اعلان ڪيو آهي. يعني ڀاشا. آکوڙي ۽ 
ڪالاباغ. پڀاشا تي ڪر يڪدم شروع ڪيو ويندو ۽ ڪالاباغ تي اتفاق راءِ پيدا 
ڪرڻ کان پوءِ ڪر شروع ڪيو ويندو. ڪالاباغ ڊيم تي اتفاق راءِ ڪونهي پر ڀاشا 
ڊيم تي ب ڪم شروع ڪرڻ ڏکيو آهي. جو ان ۾ ڪيترا مسًلا آهن. هڪ مستّلو 
اهو ت اتي پهچڻ ۽ ڪر واريون مشينون پهچاتئڻ لاءِ ٺهيل 233 ڪلوميٽر روڊن 
کي سڌارڻو ۽ ويڪرو ڪرڻو پوندو. ٻيو ت 110 ڪلوميٽر ٺهيل شاهراھ ريشم کي 
مٿي ٺاهڻو پوندو. جو ٺهيل شاهراه ڀاشان ڊير جي ڍند ۾ر ٻڏي ويندي. ٿين ڳاله 
اها ت ڊيمر واري هنڌ کان کپت واري هنڌ تي بجلي پهچائڻ هڪ تمام ڏکيو ڪمر 
آهي. جو ٻنهي پاسي وڏا وڏا جبل آهن ۽ چوٿين ڳالھ اها ت جيستائين ڪالاباغ 
ڊيمر جو ڪمر ب گڏوگڏ شروع نٿو ٿئي, پنجاب وارا پڀاشا ڊيم تي ب ڪمر شروع ن 
ڪرڻ ڏيندا. معنيٰ ت اسان اتي ئي بيٺا رهندا سين. جتي 1976ع ۾ر ترييلا ڊيم 
ٺاهڻ کان پوءِ بيٺا هُاسين. بلڪ انهيءَ کان ب پوئتي, جو ڊيمر لٽجڻ ڪري انهن 
جي پاڻي گڏ ڪرڻ جي گنجائش گهٽجي ڀئي. ڊيم ٺهڻ مهل تربيلا, منگلا ۽ 
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جشما ٽنهي جي استعمال ٿيندڙ صلاحيت 15.737 ملين ايڪڙ فوٽ هئي. سال 
5 ۾ر اها گهٽجي 12.271 ملين ايڪڙ فوٽ رهجي وئي آهي. يعني 3.46 
ملين ايڪڙ فوٽ گهٽ. منگلا ڊير کي مٿي ڪرڻ سان 2.9 ملين ايڪڙ فوٽ 
پاڻي وڌندو پر پوءِ 1976ع واري پوزيشن کان ب اها 0.56 ملين ايڪڙ فوٽ گهٽ 
رهندي ۽ ايندڙ وقت پر ڊيمر وڌيڪ لٽجڻ ڪري اها صلاحيت اڃا گهٽبي. پوءِ ڇا 
ڪرڻ کپي؟ ان جو جواب اهو آهي ت هتي جي آدمشماري اٽڪل 16 ڪروڙ آهي. 
سال 2025ع پر اها وڌي 21 ڪروڙ ٿي ويندي. اسان جون پاڻيءَ ۽ بجلي جرن 
گهرجون وڌنديون. وري اسان چتُون ٿا ت نوان ڊيم ٺاهڻ لاءِ واڌو پاڻي ڪونهي. ت 
پوءِ ڇا ڪجي؟ 
هڪڙي ماڻهوءَ سان سندس محبوبا صحيح رويو تن رکيو ۽ شاديءَ کان 
انڪار ڪري ڇڏيائين. همراھ ڏاڍو نراس ۽ دلگير ٿيو. هن جي هڪڙي دوست 
بڙي لمبي هي زمين 
ملين گي لاكھ حسين 
ساري دنيا مين صنمر 
تو آکيلا تو نهين 
تونهين اورسهي اورنهين اور سهي 
جيڪڏهن ڊير ٺاهڻ لاءِ واڌارو پاڻي ڪونهي. ت اسان کي ب ٻين 
محبوبن ڏانهن ڏسڻو پوندو. يعتي متبادل ذريعا ڳولهڻا پوندا. پاڻي ۽ بجلي جا 
متبادل ڳولهڻ لاءِ اسان کي هيٺين ڳالهين تي ڌيان ڏيڅو پوندو: 
(۱) نوان ذريعا ڳولهڻخ. 
(آ) موجوده ذريعن جي ڪارڪردگي وڌائڻ. 
([آ۱) استعمال ۾ زيان بچائڻ. 
مٿين ڳالهين لاءِ کوڙ طريقا آهن,. جيڪي 
مان وقت ب تفصيل سان ٻڌايا آهن. اهي مان 
سڀ انهي پريزنٽيشن ۾ر ذڪر ڪيا آهن. 


محترم جناب محمد ادريس راجپوت صاحب. سنڌ جي انهن ڏاهن ۽ ليکڪن ۾ 
ممتاز مقامر رکي ٿو. جيڪي حق ۽ صداقت تي ٻڌل نقط نگاه کي هر سطح ۽ هرفورم 
تان پيش ڪرڻ جي ڪرم کي مقصدي ڪر شمار ڪن ٿا ۽ ان سلسلي ۾ر پيش ايندڙ 
ڪاب مخالفنت ۽ رڪاوٽ سندن حوصلي کي گهٽائي نٿي سگهي. موصرف ڪائي 
عرصي کان روزان ”ڪاوش“ پر دريائي پاڻي ۽ پاڻي سان لاڳو مسحًلن ۽ سنڌ ۽ پنجاب 
جي وچ بر پاڻي جي ورهاست جي سثلي جي نوعيت ۽ حقيقت جي موضوع تي 
تحقيتي ۽ معلوماتي مضمون لکندو رهي ٿو. انهن مضمونن جي ڪري موصوف ن فقط 
اهو ت سنڌ جي هر طبقي کان داد پئي حاصل ڪيو آهي. بلڪ انهن مضمونن سان پاڻي 
جي مسئلي جي نرعيت کي سمجهڻ پر مدد پڻ ملي آهي 

محترمر محمد ادريس راجپوت صاحب جي تحرير جي هڪ اهر ۽ بنيادي 
خاصيت اها پڻ آهي ت اها غير جذباتي ۽ حڪمت ۽ بھ رت تي ٻڌل هوندي آهي. ان ۾ 
ڪنهن کي چيڙائڻ ۽ مشتعل ڪرڻ جو ڪوب پهلو شامل ن هوندو آهي. مخالف جي 
عزت نفس کي قائمر رکندي. ان کي دل جي دردمندي سان اصل حقيقتن کان آشنا ڪرڻ, 
۽ سندس موقف جي ڀيٽ ۾ بهتر ۽ موثر دليل پيش ڪري. پنهنجي موقف بابت قاثل 
ڪرڻ جو اهو طريقو اهڙو شانائتو ۽ ماناثتو آهي. جيڪو ڪنهن ب ڏاهي ۽ ليکڪ جي 
رقار کي رڌائڻ لاءِ ڪافي آهي ۽ هر دلعزيز بنائڻ جو پڻ ذريعو آهي. اها اهڙي وصف 
آهي. جيڪا موجوده دور ۾ اڻ لڀ آهي. ان اعتيار سان کيس خوش نصيب فردن ۾ شمار 
ڪري سگهجي ٿو. و من يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا کڻيرا. (جنهن کي حڪمت ڏني وئي 
ان کي خير ڪشير ڏنو ويو). 

موصوف جو زير نظر ڪتاب ”درياھ جي دانهن“" پنهنجي موضوع تي هڪ اهم 
ڪتاب آهي. سنڌ ۽ اهل سنڌ کي پاڻي جي حوالي سان جيڪي ب صسكلا رڀظش آهن. 
پاڻي جي کوٽ. درياءَ جي اٿلن سبب ٻوڏون, کيرٿر جبلن تي مينهن جي ڪري تيز پاڻي 
جو اندرون سنڌ جي علائقن کي ٻوڙڻ, انڊس ڊيلٽا ۾ گهٽ پاڻيءَ سبب تمر جي ٻيلن جو 
سڪي وڇڃڻ. سيڊا جا مصستُلا, الفرض ت ڪتاب ۾ اهڙي قسمر جي سمورن مسسمُّلن جي 
مختلف پهلوئن تي سير حاصل بحث ڪري. سنڌ جي زندگي ۽ موت جي مسُلي کي 
وائکو ڪرڻ سان گڏ ان جو حل پڻ پيش ڪيرو ويو آهي. 

محترم محمد ادريس راجپوت صاحب جو زير نظر ڪتاب سندس ايڏي وڏي 
خدمت آهي. جنهن لاءِ هو اهل سنڌ جي پاران راڌاين جو مستحق آهي. پاڻي جي 
مستُلي تي موصوف جا ٻئي ڪتاب ”ڪالاباغ ڊيمر ۽ پاڻي جا مسثُلا” ۽ ”دريا جي 
دانهن” سنڌ ۽ سنڌيت جي علمبردارن کي زيان حال سان اهو پڻ سبق ڏين ٿا ت سنڌ جي ٳڇ 
حقيقي خدمت جو ڪم دعون ۽ نعرن سان نہ ٿيندو آهي. ان 00 نر تهوزد 
سان گڏ خون جگر جي پڻ ضرورت آهي. 


محمد موسي ڀٽو 
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